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INTRODUCTION, 


‘The present volume contains the meteorological observations made at the Batavia Observatory 
durmg the years 1876, 1877 and 1878. They have been made with the same instruments and on 
nearly the same system as those of the preceding ten years, published in volumes I[., Il. and Ul. 
No alteration was made during the last three years in the exposure of the instruments and the personal 
establishment of the Observatory has remained the same. The only change made in the system of 
observation was that the observations were not discontinued on Sundays as had been the case during 
the preceding years. No oBservations of the wind were made in the years 1876 to 1878 for the 
reason explained in volume Ill. At the end of 1878, however, Beckley’s anemometer having been 
erected at the Observatory, | hope the next volume will again contain observations of the wind, 

The results of the observations of the three years 1876, 1877 and 1878, and those of the whole 
period of thirteen years, 1866 to 1878, are published in tabular arrangement at the end of the volume. 

For the barometric pressure, the temperature of the air, the relative humidity of the air and the 
tension of the atmospheric vapour the following abstracts are given: the mean values in each of the 
years 1876, 1877 and 1878; those in the whole period of thirteen years 1866 to 1878; the diurnal 
variation, the annual variation, the extreme values of the hourly observations, those of the daily means 
and those of the daily range in the whole period of thirteen years 1866 to 1878; and the departures 
of the mean monthly and annual values from the corresponding mean values for the whole period of 
thirteen years. These tables need here no comment as they have all been arranged on the same plan 
as those of volume IIl., where they have been fully explained. 

For the rain the following abstracts are given: the annual and diurnal variation of the amount of 
rain; the annual variation of the days of rain; the departures of the monthly and annual amount of rain 
in the single years from the mean monthly and annual amount in the period of fifteen years 1864— 1878; 
and the extreme values of the hourly, daily, monthly and annual amount of rain. When comparing 
the results contained in these tables with those given in the preceding volumes, a small difference 
will be noticed in the amount of rain given for the same periods. It has namely been found necessary 
to lessen by 5 per cent. the quantities of rain measured with the rain-gauge of the Observatory. This 
rain-gauge, made at Batavia by a Chinese, was of rather rough workmanship and when comparing 
it with a great number of accurate rain-gauges received last year from Europe for observations to be 
made at different stations of the Archipel, it was found that its indications were about 5 per cent. 


xX 


too high, Therefore, in order to make the observations of the Batavia Observatory comparable with 
those of the other stations of this country, it was judged necessary to lessen by 5 per cent. the 
quantities measured with the rain-gauge of the Observatory. This correction, however, has no influence 
on the principal results deduced from the observations, the distribution of the rain throughout the 
year and throughout the twenty four hours, these results being given in percentages. Only in those 
tables in which the amount of rain is given, all numbers are smaller than those of the corresponding 
tables in the preceding volumes. Therefore, the numbers given in this volume in Tables 65, 66, 
82, 85 and 84 are to be substituted for the corresponding numbers given in Tables 184, 185, 200, 


201 and 202 of volume III. 


Baravia, October 1878. P. A. Berasma. 


METEOROLOGICAL OBSERVATIONS 


ep ameenr es el NN LN 


1876, 1877 and 1878 


2 BATAVIA 1876, METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 
BAROMETRIC PRESSURE. 
BAROMETER AT 0° C = 750 MILLIMETRES -+- THE NUMBERS IN THE TABLE. 
Hours of . 
Mean Batavia || 1 A. M 2 | 3 4 5 6 | 7 8 9 10 11 | 12 
Time. | 
1 8.27 8.11 7.92 7.85 8.08 8.49 8.86 9.24 9.22 8.98 8.68 8.21 
2 8.10 7.89 7.73 7.54 7.74 8.22 8.66 8.91 8.86 8.71 8.48 7.94 
3 8.65 8.15 7.65 7.53 7.80 8.02 8.59 9.18 9.27 9.10 9.00 8.65 
4 8.51 7.91 7.55 7.46 7.66 8.22 8.48 8.91 9.02 8.72 8.27 7.92 
5 8.03 7.51 Tse 7.34 7.64 8.06 8.96 9.14 9.31 8.87 8.63 7.75 
6 8.35 8.18 7.87 7.76 7.91 8.36 8.76 9.09 9,22 9.12 8.80 8.16 
7 qa 7.40 7.26 7.36 7.67 8.04 8.62 8.81 9.06 9.02 8.74 7.78 
8 6.58 6.44 6.03 5.99 6.15 6.53 1.44 7.50 7.81 7.75 7.02 6.51 
9 6.89 6.47 6.20 6.21 6.62 7.19 Thy 7.98 8.42 8.20 8.09 7.78 
: 10 8.08 7.86 7.60 7.55 7.89 8.15 8.86 9.27 9.78 9.79 9.77 9.08 
» ikl 8.88 8.46 8.26 7.90 8.13 8.44 8.88 9.10 9.39 9.13 9.00 8.63 
12 8.57 8.31 7.98 8.03 8.29 8.34 8.85 9.02 9.12 9.17 8.93 8.67 
(4 13 8.81 8.28 8.19 8.16 8.45 9.10 9.57 10.12 10.14 10.05 9.48 9.22 
14 9.25 8.79 8.44 8.54 9.32 9.45 9.53 9.81 9.94 9.97 9.69 9.47 
d 15 9.18 8.63 8.14 8.40 8.84 8.98 9.48 9.65 9.85 9.83 9.55 8.81 
16 8.73 8.55 8.24 8.26 8.51 8.92 9.49 9.85 10.10 9.97 9.85 9,29 
2) 17 9.29 9.19 8.78 8.32 8.60 9.21 9.60 9.85 9.90 10.05 9.68 9.29 
18 8.74 8.24 8.00 7.91 8.36 | 8.80 9.61 9.79 10.00 9.93 9.60 9.05 
Z\i9| 798 | 768 | 702 | 738 | 752 | 800 | sss | sso | 3883 | 868 | 859 | 816 
20 7.93 7.60 7.44 7.38 7.62 7.71 8.26 8.61 8.96 8.78 8.74 8.48 
d 21 8.26 7.89 7.89 7.87 7.85 8.74 9.00 9.35 9.30 9,22 8.76 8.67 
b 22 7.86 7.48 6.91 7.09 7.49 7.96 8.62 8.93 8.96 8.94 8.62 8.14 
93 Tile 6.65 6.32 6.27 6.50 6.90 7.43 7.80 8.00 8.10 7.84 747 
94. 7.53 7.00 6.80 6.56 7,04 7.48 7.80 8.41 8.75 8.75 8.30 8.07 
25 7.86 7.60 7.33 7.28 THfe+| 701 8.27 8.78 9.21 9.16 8.77 8.22 
96 8.16 7.81 7.45 7.64 7.68 8.12 8.81 9.24 9.40 9,34 8.83 7.94 
27 alte 6.66 6.23 5.92 619. |? 76:30 6.75 7.52 7.86 7.74 7.35 7.00 
28 6.95 6.81 6.50 6.26 6.64 | 6.92 7.40 8.01 8.38 8.10 7.85 7.50 
29 8.21 7.49 7.26 | 6.94 705 1) F448 7.87 8.27 8.69 8.79 8.60 8.20 
| 80 8.25 7.90 7.56 7.54 7.84 7.96 8.61 9.17 9.48 9.26 9.20 8.84 
831 7.82 7.50 7.26 PHS Los Nl adds 8.32 8.84 9.02 8.87 8.64 8.24 
Hourly Means. 8.12 7.76 7.46 7.40 7.68 8.06 8.56 8.94 9.14 9.04 8.75 8.29 
e 
1 8.50 7.92 7.62 7.63 7.79 8.23 8.74 8.97 9.10 8.87 8.62 8.33 
2 8.33 7.94 7.41 7.36 7.88 8.55 9.19 9.80 9.98 10.07 9.66 9.06 
3 8.67 7.70 7.46 7.36 7.40 7.86 8.21 8.56 8.81 8.46 8.21 Mabe 
4 6.82 6.57 6.53 6.69 7.13 7.55 8.11 8.85 9.04 9.14 8.65 8.05 
5 8.13 7.68 7.68 7.66 7.90 8.19 8.58 9.00 9.47 9.48 9.19 8.81 
6 8.83 8.29 7.84 7.54 7.90 8.54 9.26 9.87 10.07 9.68 9.32 8.78 
7 7.56 7.30 7.15 7.22 7.42 7.62 8.29 8.73 9.17 9.29 8.89 8.37 | 
' 8 8.67 8.33 8.34 8.48 8.83 9.30 9.55 10.07 10.23 10.18 9.87 9.54 
» 9 9.76 9.39 9.36 9.54 9.64 10.13 tant 11.69 11°73 hho ge) 11.73 11.30 
10 9.79 9.43 9.34 9.16 9.22 9.42 9.78 10.06 10.02 9.77 9.51 9.14 
(4 ll 9.18 8.85 8.96 8.91 9.21 9.49 10.08 10.60 10.55 10.05 9.58 8.99 
12 9.17 8.87 8.83 8.93 8.93 9.28 9.80 10.35 11.22 10.82 10.80 10.34 
d 13 9.93 9.37 9.17 9.09 9.25 9.47 9.95 10.37 10.83 10.50 10.20 9.45 
14 8.73 8.44 8.37 8.23 8.40 8.84 9.11 9.31 9.35 8.85 8.39 7.91 
b 15 7.93 qs 7.41 7.63 7.64 8.24 8.72 9.34 9.60 9.31 8.88 8.58 
16 8.72 8.33 8.39 8.54 8.54 8.81 9.61 10.07 10.13 9.80 9.41 . 8.77 
ff 17 7.87 7.79 7.52 F21 22 7.89 8.32 9.04 9.20 9.08 8.62 7.92 
in 18 7.83 7.53 7.19 7.18 7.06 doe 7.68 8.38 8.30 8.13 148 7.33 
19 7.85 7.41 7.38 7.54 8.08 8.28 8.65 9.00 9.03 8.96 8.56 7.82 
ia 20 8.26 7.88 7.69 7.84 8.18 8.30 8.75 9-24 9.63 9.59 9.24 8.63 
21 8.14 PROET 7.61 7.50 7.63 7.66 8.20 8.69 8.70 8.69 8.05 Vida ow 
fy 22 7.14 6.77 6.56 6.53 6.86 7.05 q23 7.88 8.15 8.08 8.05 7.25 
23 CRS¥/ 6.89 7.25 Fe) 7.30 7.36 8.45 8.92 8.84 8.70 8.20 7.48 
24 8.12 7.46 6.93 6.82 TAZ 7.32 7.71 8.27 8.29 8.40 8.12 7.56 
25 8.35 7.89 7.84 7.74 8.03 8.46 9.06 9.53 9.71 9.68 9.26 8.89 
26 8.80 8.54 8.25 8.02 8.37 8.68 9.26 9.71 9.85 9.77 9.60 9.56 
217 9.38 9.24 8.90 8.74 8.55 8.95 9.13 9.50 9.74 9.86 9.52 O18, 
28 8.91 8.42 8.13 7.73 8.06 8.17. 8.68 9.37 9.34 9.49 9.63 9.45 
29 8.02 7.67 7.62 7.63 7.67 7.71 8.13 8.34 8,67 8.55 8.07 7.57 
Hourly Means. 8.44 8.05 7.89 7.85 3.04 8.37 8.87 9.36 9.54 9.41 9.09 8.58 


BATAVIA 1876. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


BAROMETRIC PRESSURE, 


BAROMETER AT 0° C = 750 MILLIMETRES + THE NUMBERS IN THE TABLE. 

| Daily 

1°P oil. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 {1 | 12 and Monthly 
Means, 
7.63 7.01 6.12 5.91 6.41 7.56 7.64 7.56 8.30 8.40 8.56 8.45 7.99 
7.30 6.57 6.11 6.11 6.54 7.03 | 7.39 7.96 8.64 8.81 9.14 8.84 7.88 
8.14 7.40 6.56 6.13 6.76 7.05 7.61 8.28 8.90 9,18 8.92 8.77 8.14 
7.22 6.40 5.69 yap: 6.09 6.65 | 7.45 8.07 8.42 8.48 8.47 8.31 ale 
7.04 6.53 6.11 5.96 6.51 7.29 7.96 8.24 8.75 9.02 8.97 8.72 7.90 
7.30 6.17 5.64 5.74 5.84 6.78 7.23 7.70 8.16 8.56 8.73 8.25 7.82 
7.01 5.96 5.63 5.48 5.53 5.79 6.48 6.88 7.06 6.98 6.89 6.94 7.25 
5.86 4.98 4.35 4.08 4.55 5.78 6.24 6.61 7.06 7.14 el 2 7.09 6.36 
7.19 6.44 6.01 5.62 6.16 6.99 | 7.71 8.45 9.12 9.41 9.23 8.94 74.45 
8.40 7.72 Tolle: 7.04 7.35 7.88 8.61 9.29 9.51 9.68 | 9.78 9.29 8.56 
7.82 6.38 6.57 7.16 8.09 S06 er ssl9 8.64 8.75 9.02 9.06 8.98 8.37 
8.01 7.44 6.94 6.72 6.95 7.65 | 8.24 8.56 9.04 9.60 9.19 9.10 8.36 
8.44 7.54 6.95 FA5 | 7.60 8.19 | 8.60 8.88 9.55 9.33 9.30 9.17 8.76 
8.69 8.03 7.59 7.42 | 7.69 8.66 9.37 9.65 9.76 10.36 10.37 9.75 9.15 
791 7A9 6.69 6.46 6.89 7.42 8.42 8.83 9.28 9.64 9.34 9.25 8.61 
8.85 7.87 7.45 7.71 | 772 8.02 8.45 8.88 9.25 9.61 9.74 9.64 8.87 
8.73 8.15 7.82 7.61 TE 8.03 8.51 9.00 9.68 9.77 9.47 9.02 8.97 
8.42 7.54 6.63 6.57 7.05 Fie 7.85 8.41 8.76 8.89 8.89 8.72 8.47 
4.20 6.68 5.89 5.74 5.93 6.70 7.67 8.06 8.72 8.37 8.20 8.13 7.69 
7.75 (Maik 6.67 6:71 26:78 7.09 7.92 %.34 8.84 9.10 9.10 8.66 7.99 
7.90 6.92 6.46 6.11 6.46 6.84 7.20 7.76 8.14 8.58 8.69 8.33 8.01 
Thps 6.77 6.05 5.97 6.10 6.32 | 6.78 7.10 7.49 7.81 7.88 7.77 ThsY? 
7.08 6.46 5.86 5.57 5.79 6.25 6.78 UPA 742 7.88 8.03 7.95 7.03 
7.59 6.74 6.24 6.06 6.36 6.61 7.43 7.85 8.32 8.64 8.77 8.45 7.56 
7.74 7.21 6.49 | 5.84 5.97 6.62 6.95 7.72 8.08 8.60 8.76 8.56 VAT 
7.28 6.76 6.06 | 5.84 5.92 6.41 6.81 7.19 7.41 7.64 7.58 7.35 7.61 
6.35 5.96 5.34 5.26 | 5.49 6.16 ieee, Wio2, 7.43 7.81 7.74 134 6.75 
6.91 6.63 6.27 6.02 6.20 6.76 4.o2 8.36 8.84 9.18 8.95 8.84 7.40 
7.63 7.05 6,35 6.36 6.37 6.81 7.36 7.88 8.11 8.37 8.29 8.33 7.66 
8.54 7.94 7.48 7.09 7.02 7.21 7.67 8.18 8.36 8.60 8.58 8.26 8.19 
442 7.04 6.98 6.98 | 6.91 7.29 7.43 7.94 8.59 8.92 8.94 8.74 7.94 
7.65 6.93 6.39 6.26 6.54 7.08 7.63 8.10 8.51 8.75 8.73 8.51 7.93 

IEE BARS AO ARORA SEITE BEERS BTA A LORENA TELE > ARE: ERS TEATS SI TLS Eb TNE PCP IT SE NARA ATL SANIT NER EIR BOT AIRY LOM SIE CALAN L EEL LICL TLS OI EN ILENE DIN SSIES TIED ELI ICEL DOE DALE IDS TEED NF IE LTE LEA SPELL | 

8.04 7.67 TAT 6.88 7.10 71.24 7.99 8.62 8.89 9.07 8.91 8.57 8.19 
8.51 8.24 7.80 7.60 8.02 8.16 8.41 9.01 9.58 9.74 9.55 9.17 8.71 
7.29 6.60 6.31 5.90 6.17 6.34 6,89 7.30 TRIB 7.93 7.64 7.28 7.49 
7.72 7.24 6.84 6.68 6.89 6.96 7.60 7.97 8.36 8.89 9.16 8.56 T15 
OeLZ 7.70 TA 7.46 7.45 7.85 8.48 9.25 9.41 9.84 9.53 9.02 8.46 
8.03 7.35 6.75 6.38 6.50 6.75 7.35 8.10 - 8.78 8.91 8.88 8.28 8.25 
7.76 7.05 6.52 6.10 6.48 6.98 7.50 8.14 8.73 9.13 8.87 8.69 7.87 
8.88 8.31 7.74 7.26 7.56 8.13 8.64 9.34 9.77 10.59 10.40 10.05 9.09 
10.70 9.68 - 8.91 8.76 8.89 9.05 9.47 9.91 10.51 10.70 10.36 10.15 10.18 
8°55 7.94 7.86 7.49 7.98 8.65 8.87 9.20 9.52 9.86 9.82 10.06 9.19 
8.66 8.31 7.81 7.78 7,93 8.17 8.68 9.35 9.79 10.33 9.97 9.74 9.21 
10.06 9.66 9.01 8.91 8.90 9.65 10.08 10.41 10.57 10.58 10.33 10.00 9.81 
8.99 8.31 7.87 7.87 8.42 8.89 9.29 10.09 10.32 10.26 9.74 9.14 9.45 
6.94 6.31 5.84 6.39 6.78 7.04 7.45 8.08 8.60 8.72 8.62 8.22 8.04 
7.39. 6.90 6.45 6.51 7A8 7.65 8.70 8.83 8.88 9.35 9,44 9.25 8.23 
8.04 7.36 6.74 6.44 6.52 7.06 7.94 8.28 8.37 8.54 8.71 8.15 8.39 
[e350 6.38 6.27 5.88 6.22 7.04 7.75 8.06 8.63 8.97 8.92 8.28 7.81 
6.35 5.76 5.73 6.49 6.97 ChAlyi 7.87 8.54 8.94 9.29 8.99 8.49 7.60 
7A7 6.58 6.06 6.26 6.19 6.63 7.08 7.71 8.15 8.72 8.79 8.60 rw) 
7.53 6.95 6.54 6.88 7.49 8.05 8.54 8.54 8.91 9.04 8.93 8.73 8.31 
6.43 5.73 5.45 5.24 5.48 6.12 6.52 7.39 7.88 8.04 7.70 7.54 7.30 
6.37 tA! 5.35 5.26 5.28 5.64 6.16 6.83 eo 4.72 7.86 7.83 6.88 
6.46 5.80 5.34 5.47 5.66 6.39 7Al 8.12 8.99 9.27 9.20 8.61 7.53 
6.68 6.57 6.50 6.54 6.52 6.96 7.45 8.20 8.70 9.02 8.94 8.87 7.63 
7.89 6.88 6.53 6.54 6.74 7.37 7.70 8.35 8.69 9.14 9.15 9.09 8.27 
9.42 9.13 8.48 8.18 8.42 9.11 9.64 9.94 10.63 10.73 10.53 9.95 9.27 
8.45 7.59 8.65 7.86 791 8.50 9.00 9.24 9.32 9.50 9.22 9.03 8.96 
8.62 7.92 7.20 6.86 7.01 7.23 7.61 7.90 8.50 8.51 8.45 8.34 8.31 
6.72 6.12 6.08 6.00 6.42 6.88 7.08 V77 8.11 7.93 7.79 7.94 7.52 
7.90 7.30 6.93 6.82 7.07 7.51 8.04 8.57 8.99 9.25 9.12 8.81 8.33 


4 BATAVIA 1876. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 
BAROMETRIC PRESSURE. 
BAROMETER AT 0° C = 750 MILLIMETRES + THE NUMBERS IN THE TABLE. 
Hours of 
Mean Batavia || 1 A. M. 2 3 4 5 6 7 8 | 9 10 11 12 
Time. | 
a ee ee eT a a IT TE SEE GTS TTS SG a Sg Tess 
1 8.00 7.63 Bait 1 fee hae | 19-40 8.32 | 8.94 9.30 | 8.96 8.36 8.02 
2, 7.98 7.44 7.30 PA) 5S |! eaeoe 8.41 8.85 8.94 | 9.23 9.13 8.48 
3 7.82 7.43 7.36 7.47 7.69 | 7.69 8.56 9.16 9.09 8.81 8.42 8.19 
4 8.66 8.36 8.00 7.90 7.97 | 8.30 8.74 9.47 9.49 9.32 8.88 8.23 
5 8.16 7.88 eal 7.79 8.09 | 8.25 8.76 9.60 9.87 9.76 9.50 8.79 
6 8.49 8.11 eRe 7.57 F416 8.26 8.81 8.89 8.79 8.15 7.81 
| 9.01 8.41 8.12 8.13 8.43 8.66 9.10 9.34 9.60 9.24 8.66 Ved 
8 8.71 8.44 8.11 8.22 8.18 8.54 9.01 9.62 9.81 9.59 9,21 8.92 
9 8.59 8.33 7.92 7.96 8.517 941 9.40 9.65 9.90 10.06 9.83 9.12 
10 9.34 9.17 8.86 8.52 8.68 | 8.99 9.49 9.73 10.03 9.86 9.42 8.95 
; 1l 8.86 8.21 953° fF E86 8.27 | 8.38 8.99 9.27 9.26 9.21 8.89 8.10 
Hr 12 9.03 8.56 8.50 8.14 8.27 | 8.79 9.02 9.33 9.31 9.70 9.69 8.58 
13 9.10 8.57 8.49 8.64 8.65 | 8.96 9.28 9.45 10.05 9.78 9.17 8.41 
0 14 8.45 8.11 8.26 8.09 8.45° |. A835 8.80 8.99 9.01 8.98 8.23 7.56 
15 7.18 6.62 6.63 6.49 6.73 6.99 7.36 7.97 8.40 8.01 1.54 7.28 
fh 16 7.71 7.49 7.46 7.48 7.84 8.30 9.05 9.56 9.77 9.64 9.35 8.72 
17 8.85 8.72 8.75 8.92 9.18 9.55 9.89 10.34 10.63 10.63 10.20 9.91 
d 18 9.27 9.00 8.94 8.84 9.25 9.38 9.85 10.29 10.60 10.66 9.92 9.52 
19 8.99 8.36 8.07 8.01 8.21 8.50 9.12 9.89 10.02 10.00 9.61 8.89 
5 20 9.25 8.73 8.38 8.34 8.46 9.07 9.36 9.60 9.76 9.63 9.06 8.46 
a1 9.12 8.70 8.76 9.08 9.45 | 9.72 10.46 10.84 10.91 10.82 10.15 9.29 
22, 9.43 9.04 8.61 8.51 8.82 9.10 9.82 10.01 10.02 9.78 9.00 8.33 
23 7.94 7.81 7.69 7.65 7.67 8.15 8.45 9.03 9.08 9.06 8.29 7.60 
94. 7.04 7.02 6.87 6.70 7.09 7.29 4.75 7.98 8.27 8.19 7.74 7A2 
25 7.15 GVA2 6.95 Pi Aull 7.25 7.39 7.61 7.96 8.24 8.47 7.96 7.27 
26 7.83 7.56 7.56 7.38 7.40 7.45 7.91 8.37 8.99 9.09 8.61 8.00 
217 8.30 7.65 7.58 7.80 8.04 8.46 9.13 9.51 9.82 9.54 9.11 8.34 
28 7.81 7.67 7.55 7.76 7.88 8.05 8.86 9.28 9.62 9.71 9.00 8.33 
29 8.50 8.06 7.59 physi 7.93 | 8.44 8.91 9.27 9.63 9.38 8.99 8.11 
30 8.16 7.95 7.83 7.79 8.37 | 8.66 9.10 9.38 9.62 9.48 8.87 7.88 
31 7.85 7.58 7.18 7.39 Cif doer a 8.88 9.32 9.46 9.28 8.54 FAS: 
Hourly Means. 8.41 8.06 7.87 7.86 8.10 8.40 8.89 9.32 9.53 9.44 8.95 8.30 
if 6.69 6.51 6.44 6.36 C74. fiN7A0 ie ae7 7.88 7.99 7.78 G47 6.21 
2 6.81 6.69 6.58 6.33 6.64° 1. £26" ) “6263 8.22 8.82 8.44 8.30 7.60 
3 8.10 7.89 7.59 7.91 8.12 8.44 8.62 8.87 9.06 8.91 8.40 7.60 
4 The hl 7.08 6.99 6.92 7.25 7.50 7.91 8.31 8.21 8.15 7.76 6.76 
5 6.98 6.33 | 6.24 6.02 6.07 6.91 7.40 7.86 8.08 8.05 7.72 6.82 
6 7.80 7.36 7.06 ZAG) 7.A9 bdo 8.16 8.87 9.12 9.12 8.55 8.15 
| 8.04 425 6.98 7.00 7.07 7.34 8.12 8.71 8.80 8.68 8.17 7.34 
8 8.14 (Biter (rete 7.38 7.58 7.99 8.49 8.81 9.35 9.56 9.06 8.12 
9 8.15 7.82 7.43 7.26 7.40 7.87 8.15 8.53 9.16 8.78 8.64 7.97 
10 8.74 8.14 7.92 7.51 7.61 7.94 8.32 8.58 8.90 8.93 8.43 7.44 
11 6.95 6.56 6.43 6.46 6.76 7.47 7.73 8.12 8.11 7.89 Thou 6.70 
J 12 7.00 6.86 6.78 6.93 7.04 7.31 8.20 8.32 8.35 8.66 8.02 7.46 
13 7.52 7.19 7.19 7.30 TEAS eee, 7.71 8.34 8.74 8.66 8.27 7.41 
H 14 7.96 7.64 7.46 7.45 7.48 7.50 8.30 8.58 8.56 8.69 8.20 7.87 
iG 15 7.73 4.63 7.18 7.09 7.15 7.78 8.32 8.61 8.59 8.67 8.09 7.20 
16 7.66 7.29 FRIAS INC SFP) 444 al) 169 LO 8.61 8.81 8.63 ~ 8.39 7.68 
Oy ily; 8.35 7.85 7.60 TSR 7.60 | 7.95 8.22 8.42 8.43 8.03 7.30 6.85 
18 TAT 6.82 6.51 6.35 6.89 | 7.64 7.89 8.16 8.60 8.18 7.59 FAL 
q 19 7.16 6.88 6.74 7.04 7.27 7.79 8.50 9.30 9.57 9.46 8.63 7.78 
20 7.95 7.34 6.98 6.92 7.01 7.59 8.14 8.57 8.74 8.56 8.00 7.34 
21 7.70 Heol 6.90 6.63 6.85 7.08 7.69 7.81 8.28 8.31 7.79 7.05 
22 6.96 6.53 6.21 6.13 6.19 6.60 7.07 7.61 7.66 7.63 7.29 6.64 
23 7.14 6.89 6.76 6.61 6.19 6.70 7.51 7.85 7.93 8.06 94.55 7.28 
24 7.84 7.28 7.10 6.92 7TA4 7.70 8.02 8.44 8.52 8.43 7.88 7.43 
25 7.92 7.23 GAs 7.06 7.14 7.39 7.86 8.38 8.81 8.84 8.04 7.43 
26 712 6.80 6.45 6.18 6.26 6.31 6.54 6.86 Gell 7.16 6.69 5.82 
21 5.92 5.66 5.42 5.46 §.52 5.78 6.49 7.08 7.36 7.28 6.81 6.17 
28 7.54 7.16 6.81 6.71 6.67 7.13 7.49 7.89 8.14 8.32 8.11 7.33 
29 8.90 8.39 8.12 777 8.23 8.56 8.91 9.43 9.53 9.62 9.06 8.40 
30 8.75 8.38 7.95 7.67 7.68 7.82 8.42 8.78 8.98 8.62 8.39 7.45 
Hourly Means. 7.62 7.21 6.98 6.92 7.05 7.43 7.92 8.33 8.54 8.47 7.99 7.28 


BATAVIA 1876. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 5 


BAROMETRIC PRESSURE. 
BAROMETER AT 0° C = 760 MILLIMETRES + THE NUMBERS IN THE TABLE. 


Daily 
1 P.M 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and Monthly 
Means. 
7.33 6.59 6.55 6.45 6.92 7.53 7.44 7.80 8.43 8.64 8.69 8.22 7.82 
7.66 6.93 6.82 6.49 6.76 7.13 Tiegh 8.52 8.82 8.91 9.01 8.53 7.99 
7.25 6.68 6.30 5.91 6.09 6.57 712 7.77 8.38 8.81 8.91 9.05 V77 
7.64 6.75 5.81 5.81 5.95 6.73 7.43 8.15 8.50 8.95 8.99 8.90 8.04 
7.93 7.14 6.93 7.02 713 7.68 8.30 8.75 8.82 9.36 9.12 8.75 8.38 
7.05 6.42 6.18 6.22 6.84 7.41 7.82 8.72 9.22 9.24 9.57 9.52 8.02 
7F7A1 6.49 6.09 5.93 6.01 6.61 7.67 8.36 8.76 9.02 8.91 8.81 8.09 
8.11 7.39 6.92 6.54 6.66 7.05 7.83 8.59 9.37 9.56 9.25 8.79 8.43 
8.33 7.62 V.57 7.83 7.94 8.17 8.88 9.50 10.19 10.39 9.94 9.73 8.94 
8.26 7.74 7.38 6.85 7.30 7.55 8.22 9.01 9.61 9.86 9.74 9.57 8.84 
7.60 6.84 6.50 6.01 7.20 8.06 8.66 9.13 9.78 9.72 9.66 9.10 8.39 
7.85 7.78 7.79 7.93 8.10 8.54 9.16 9.36 9.28 9.60 9.68 9.58 8.82 
7.57 7.33 7.13 7.07 7.58 8.01 8.38 8.80 8.92 9.42 9.28 9.06 8.63 
6.51 6.03 6.32 6.12 6.27 6.82 7.08 Tose |, err ke} 7.90 7.81 7.57 V1 
6.80 6.44 6.83 6.79 6.84 6.96 7.64 8.00 8.40 8.80 8.71 8.28 7.40 
8.08 7.59 CLAW 6.90 7.04 7.38 8.06 9.09 9.38 9.68 9.59 9.33 8.40 
8.93 8.13 ae 7.66 8.27 8.60 9.21 « 9.52 9.79 10.08 10.09 | 9.49 9.29 
8.55 8.13 7.58 7.34 7.55 | 8.09 8.67 9.41 9.71 10.05 OF 2 ee 35 9.15 
7.87 7.39 747 6.98 7.26 8.02 8.31 28-90 9.31 9.67 9.80 9.66 8.68 
7.74 7.30 7.20 6.79 6.82 7.50 8.19 8.72 9.43 9.74 9.50 9.34 8.60 
8.47 7.55 6.95 6.50 6.69 7.24 7.78 8.62 9.16 9.54 9.98 | 9.98 8.99 
7.55 6.64 6.31 5.74 5.92 6.26 7.07 7.70 8.17 8.65 8.50 8.21 8.22 
6.80 5.92 5.44 5.10 5.15 5.79 6.22 6.55 7.25 7.37 7.62 7.41 7.29 
6.32 5.46 4.97 4.63 4.96 5.45 6.28 6.95 7.26 7.61 7.50 7.25 6.82 
6.71 6.27 5.57 5.23 5.43 5.84 6.49 6.88 7.40 7.95 8.35 8.16 TA 
7.07 6.46 5.94 5.85 5.90 | 6.37 6.73 7.14 7.80 8.12 8.46 8.48 h52 
4.54 6.81 6.44 6.15 6.42 6.60 6.92 | 7.46 8.08 8.32 8.19 8.14 7.93 
7.64 6.61 6.25 6.22 6.49 6.95 4.74 8.24 8.35 8.41 8.64 8.74 7.99 
718 6.74 6.21 5.85 6.01 6.63 7.33 7.61 7.93 8.20 8.40 8.23 7.87 
7.04 6.35 5.73 | 5.68 5.78 6.23 7.36 7.93 8.00 8.46 8.01 7.80 7.81 
6.29 5.59 D.09 )\)) °4:73 Pole) wooo Gal ns 7. 7.30 7.24 7.32 7.20 7.22 
61 4. ° 6.87 6.55 6.33 B60 seen 4:07 Ode ahi 6.24) |). S.06 8.94 8.93 | . 8.72 8.13 
Cae 
5.69 5.22 SAL ed) 5.08 POM HeeED.64 1 e0G.134 eeagts 7.64 7.75 7.68 7.43 6.68 
6.92 6.42 5.67 | 5.59 5.97 6.44 | 6.84 4.00 7.87 8.10 8.42 8.41 7.23 
6.85 6.37 5.48 5.26 5.29 6.29 7.48 7.92 8.31 8.65 8.58 8.06 7.67 
5.73 5.49 4.79 4.65 4.76 5.02 6.04 6.64 7.55 7.69 7.79 7.59 6.85 
5.98 5.25 5.05 4.94 5.26 6.01 6.26 6.70 Tiss 7.70 8.08 8.10 6.71. 
AZ 6.71 6.36 6.18 6.46 6.79 6.99 7.25 7.78 8.06 8.53 8.49 7.62 
6.87 6.07 5.46 5.49 6.23 6.60 6.96 7.40 8.05 8.24 8.36 8.15 7.39 
VEY) 6.62 6.11 5.84 5.85 6.50 47 7.68 8.20 8.67 8.75 8.67 7.79 
7.06 6.36 5.81 5.63 5.84 6.17 7.14 8.25 8.62 9.12 9.18 9.01 7.42 
6.72 6.07 5.74 5.30 5.85 6.49 6.81 7.42 7.70 7.86 7.63 7.52 7.48 
6.31 5.58 5.03 5.05 5.53 6.44 |- 6.93 7.25 7.72 7.70 7.44 FAO 6.87 
6.90 6.39 6.03 5.73 5.84 6.06 6.56 7.03 7.43 7.75 7.93 7.65 7.18 
6.82 6.14 5.72 6.03 6.87 8.14 8.11 8.50 9.23 9.11 8.76 8.74 771 
7.31 6.65 5.95 6.19 6.50 7.33 8.01 8.13 8.45 8.36 8.31 8.30 Ta2 
6.66 6.18 5.73 6.31 6.74 7.02 7.28 7.54 7.67 7.87 7.67 7.65 7.43 
7.31 6.52 5.93 5.88 6.16 7.14 spy? 8.16 8.46 9.32 9.25 8.85 7.73 
6.29 5.93 5.56 5.43 5.79 6.37 7A 8.58 8.76 8.66 8.50 8.20 748 
6.34 5.71 5.28 5.16 5.39 5.98 6.41 6.98 7.40 442 7.86 7.62 6.96 
6.63 6.49 6.08 5.78 6.05 6.78 4.45 7.87 8.20 8.21 8.43 8.04 7.59 
6.78 6.15 5.75 6.23 7.07 7.46 7.50 8.46 9.26 9.36 8.88 8.34 7.68 
6.46 6.05 5.64 5.13 5.43 5.83 6.38 6.91 7.60 7.73 7.50 7.23 6.97 
6.00 | 5.20 4.50 4.68 5.64 6.35 6.81 7.65 8.00 7.84 7.81 7.56 6.69 
6.70 6.15 5.64 5.48 |. 6.16 6.94 7.24 8.09 8.37 8.59 8.51 8.08 7.18 
6.84 6.22 6.04 6.00 6.08 6.42 6.82 7.82 8.26 8.65 8.74 8.41 7.46 
6.72 5.94 5.50 5°20 5.43 5.62 6.30 7.30 7.44 7.48 7.81 7.60 715 
5.30 4.55 3.90 4.73 4.87 5.12 5.64 5.93 6.39 6.52 6.54 6.42 6.05 
5.48 5.10 4.66 4.63 5.59 6.25 6.80 7.50 7.97 8.15 7.78 7.56 6.385 
7.06 © 6.42 6.28 6.31 6.98 7.50 8.44 8.67 9.22 9,31 9.29 9.13 7.66 
7.57 6.94 6.84 7.24 747 7.62 7.97 8.59 8.98 9.03 9.02 8.78 8.37 
6.87 6.27 5.84 5.77 6.43 6.86 FAT 7.37 7.74 8.08 7.75 7.90 7.62 
6.63 6.04 5.58 5.56 5.96 6.50 7.02 7.61 8.05 8.24 8.23 8.03 7.30 


Magn. and Met. Obs. Batavia. IV. . 2 


BAROMETER AT 0° C = 750 MILLIMETRES + THE NUMBERS IN THE TABLE. 


Hours of 


BATAVIA 1876. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


BAROMETRIC PRESSURE. 


i} 


Mean Batavia || 1 A. M 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Time. 
1 7.26 6.92 6.78 6.68 6.73 7.30 7.70 7.83 7.86 7.85 7.48 6.88 
2 6.95 6.75 6.69 6.60 6.47 6.79 7.60 7.96 8.18 8.18 7.71 7.07 
3 8.00 7.85 7.56 7.24 7.39 7.76 8.10 8.70 9.54 9.60 9.06 8.46 
4 8.09 7.97 7.54 7.44 8.28 8.54 9.12 9.70 9.82 9.78 9.32 8.29 
5 8.00 7.82 7.48 7.54 7.90 7.99 8.49 8.81 9.10 8.94 8.46 7.62 
6 7.40 thy 7A3 7.03 7.16 7.50 7.86 8.18 8.19 8.12 7.78 712 
7 7.70 7.28 7.06 7.09 7.35 7.82 7.97. 8.44 8.74 8.55 8.25 7.40 
8 8.07 7.98 7.80 7.82 8.12 8.14 8.69 8.88 9.26 9.20 8.71 7.90 
9 8.64 8.33 8.06 7.94 8.30 8.51 9.07 9.65 9.79 9.43 9.01 8.53 
10 8.55 8.31 8.19 8.18 8.34 8.74 9.18 9.62 10.01 9.63 9.10 8.55 
11 8.18 7.75 7.61 7.62 7.68 8.04 8.63 8.93 9.26 9.22 8.83 8.20 
12 8.58 8.20 7.98 G44 7.90 8.22 8.62 9.04 9.08 9.15 8.94 8.60 
’ 13 9.33 9.10 8.64 8.64 8.89 9.18 9.62 9.81 10.36 10.09 9.80 9.76 
yi 14 10.60 10.39 9.97 9.91 10.53 10.70 11.02 11.78 12.02 11.69 11.33 10.53 
| 15 9.58 9.15 8.95 8.88 9.03 9.41 10.10 10.40 10.32 10.01 9.29 9.02 
d 16 8.86 8.72 8.37 8.07 8.18 8.70 9.28 9.77 9.65 9.66 9.13 8.39 
17 9.84 9.66 9.32 9.36 9.53 9.88 10.51 10.96 11.23 10.97 10.53 9,92 
> 18 9.53 9.16 8.96 8.97 9.33 9.58 10.00 10.28 10.77 10.82 9.95 9.14 
19 9.68 9.31 9.14 9.33 9.69 9.77 10.19 10.65 11.20 11.02 10.38 9.66 
20 9.47 9.05 8.74 8.74 9.27 9.68 10.09 10.54 10.72 10.63 10.15 9.95 
21 9.88 9.81 9.64 9.69 9.90 10.48 10.71 11.19 11.19 10.94 10.61 9.90 
22, 10.22 9.93 9.82 9.84 10.09 10.52 11.08 11.72 11.76 11.30 10.88 10.19 
23 10.17 9.64 9.38 | 9.41 9.74 10.04 10.22 10.67 10.60 10.01 9.50 9.32 
24 9.18 8.84 8.50 8.56 9.14 9.41 10.10 10.57 10.54 10.08 9.62 8.99 
25 9.31 8.83 8.71 8.64 8.96 9.31 9.66 10.20 10.80 10.48 10.09 9.23 
26 9.43 9.18 9.20 9.17 9.39 9.72 10.13 10.52 10.45 10.15 9.48 8.53 
27 8.99 8.76 8.89 8.94 9.08 9.24 9.55 9.88 10.06 9.85 9.51 8.81 
28 8.60 8.34 8.16 8.09 8.25 8.28 8.57 8.79 9.21 9.38 9.07 8.48 
29 8.16 7.82 7.55 7.46 7.58 7.75 8.14 8.54 8.65 8.53 7.97 7.40 
30 7.15 6.88 6.73 6.74 6.92 7.15 7.25 7.68 7.81 7.31 6.78 6.27 
\ 31 6.75 6.78 6.91 6.94 7.84 8.16 8.51 8.92 8.99 9.09 8.50 ae 
Hourly Means. 8.71 8.44 8.24 8.20 8.48 8.78 9.22 9.63 9.84 9.67 9.20 8.57 
1 6.66 6.31 6.27 6.27 6.57 6.83 7.36 7.63 7.87 7.53 FAT 6.33 
2 7.19 6.85 6.74 6.56 7.03 7.04 7.62 7.93 8.05 7.94 7.15 6.60 
3 8.06 Gd 7.14 FA2 7.30 7.69 8.62 8.95 8.84 8.65 8.09 7.33 
4 8.60 8.05 4.75 7.78 7.84 8.31 8.94 9.19 9.39 9.18 8.54 7.62 
5 8.14 7.75 7.30 7.25 7.46 7.66 8.23 9.00 9.29 9.17 9.02 8.30 
6 8.96 8.50 7.93 7.90 7.95 8.06 8.52 8.92 9.13 8.97 8.53 8.13 
7 8.49 TERS 7.30 7.00 7.25 7.52 7.89 8.08 8.90 8.93 8.32 7.88 
8 7.18 7.06 6.84 6.85 7.20 7.38 7.56 8.05 8.60 - 8.50 8.09 7.20 
9 Fy 7.45 719 7.08 7.40 7.65 7.88 8.78 8.79 8.84 8.52 8.18 
10 8.36 8.16 7.83 7.68 7.69 8.03 8.17 8.75 9.13 8.94 8.57 8.04 
11 9.16 8.74 8.39 8.35 8.56 8.89 9.08 9.22 9.67 9.55 8.94 8.31 
‘ 12 8.14 7.94 7.94 8.34 8.64 9.29 9.48 9.85 10.04 9.67 9.05 8.35 
in 13 8.44 7.96 7.88 7.48 7.86 8.21 8.57 8.66 8.70 8.81 8.36 7.82 
14 9.12 8.70 8.60 8.47 8.83 8.96 9.42 9.85 10.21 9.76 9.44 8.83 
V, { 15 9.71 9.50 9.42 9.17 9.27 9.54 9.89 10.48 10.68 10.55 10.08 9.38 
16 9.54 9.23 8.89 8.88 9.05 9.34 10.09 10.64 10.63 10.45 10.15 9.62 
b 17 9.93 9.56 9.49 9.51 9.72 9.79 10.48 10.84 11.39 11.03 | 1662 10.16 
18 10.53 10.17 9.98 9.77 10.15 10.37 10.23 10.73 11.33 11.35 11.25 10.29 
un) 19 10.81 10.57 10.03 9.93 10.01 10.08 10.59 10.89 11.34 11.24 10.81 10.53 
20 10.30 9.88 9.60 9.49 9.91 10.13 10.62 11.15 11.45 11.39 11.07 10.60 
21 10.06 9.62 9.44 9.54 9.97 10.10 10.49 10.90 11.17 11.37 11.27 10.87 
22, 11.38 10.79 10.46 10.48 10.64 10.57 10.86 11.07 11.37 10.97 10.55 9.48 
23 10.04 9.73 9.32 9.20 9.36 9.55 10.21 10.45 10.63 10.65 10.23 9.58 
24. 9.58 9.54 9.20 9.13 9.21 9.27 9.68 10.01 9.95 9.86 9.62 9.15 
25 9.91 9.66 9.40 9.40 9.47 9.59 9.77 10.17 10.24 10.50 9.97 9.65 
26 10.04 9.68 9.17 8.99 9.06 9.43 9.60 10.12 10.30 10.40 10.10 9.46 
217 10.19 9.85 9.65 9.31 9.65 9.96 10.41 10.85 11.09 10.79 10.43 9.64 
28 9.74 9.47 9.24 9.20 9.27 9.40 9.45 10.00 10.01 9.68 9.16 8.51 
29 9.01 8.58 8.45 8.27 8.13 8.29 8.76 9.17 9.25 8.80 8.42 7.80 
30 8.61 8.50 8.31% 8.26 8.37 8.48 8.90 9.25 9.17 8.94 8.63 8.05 
Hourly Means. 9.12 8.77 8.51 8.42 8.63 8.85 9.25 9.65 9.89 9.75 9.34 8.72 


BATAVIA 1876. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


BAROMETRIC PRESSURE. 
BAROMETER AT 0° C = 750 MILLIMETRES + THE NUMBERS IN THE TABLE. 


1 | ] ] 
| Dail 
lieu! 2 Beale |, om 5 6 71. Nees 9 10.8.) tt 12, 4 gaat monaily 
Means. 
a 
edi |) 628 | 486 | 627 | 587°| 603 | 695 | 760 | 784 | 798 | 7.65 | 748 6.92 
656 | 595 | 586 |.619 | 625 | 670 | 742 | 811 | 863 | 889 | 862 | 814 7.25 
765 | 7.02 | 748 | 694 | 733 | 751 | 823 | 868 | 886 | 873 | 850 | 813 8.10 
704 | 2144 | -668'| 664 |, 680 | 722:| 761 | 811 | 864 | 865 | 864 | 8.29 8.16 
679 | 631 | ses | 566-| 562 | 588 | 653 | 724-| 772 | 781 | 7.83 | 760 7.45 
633°} 661 | 527 | 523 | 543 | #33 | 590 | 61s | aos | 764 | 799 | °700 6.95 
Pipe reel | ees |) ses. |-1661.| “os | 661.| “g49 | 769 | 843-| 842 | 0841 7.35 
711 | 653 | 604 | 587 | 642 | 675 | 7.76 | 861 | 923 | 930 | 9.27 | 9.24 3.03 
782 | 707 | 665 | 658 | 668 | 68 | 761 | 833 | 864 | 890 | 910 | 865 8.25 
776 | 701 | 669 | 662 | 689 | 700 | 740 | 783 | 827 | 868 | 865 | 834 3.29 
749 | 691 | 665 | 655 | 689 | 711 | 768 | 824 | 873 | 884 | 887 | 881 8.02 
817 | 738 | 716 | 699 | 7.44 | 784 | 882 | 932 | 981 | 998 | 9.74 | 9.57 8.51 
934 | 871.| 825 | 830 | 3886 | 964 | 1019 | 1091 | 11.04 | 11.28 | 11.03 | 10.92 9.65 
10.16 | 939 | 934 | 924 | 916 | 963 | 960 | 991 | 10.24 | 1032 | 1019 |. 990 | 10.31 
g09 | 7.48 | 697 | 675| 698 | 703 | 763 | 808 | 865 | 899 | 927 | 9.18 3.71 
776.| 704 | 699 | 689 | 704 | 789 | 868 | 966 | 993 | 1037 | 1033 | 9.96 871 
957 | 920 | 869 | 838 | 900 | 931 | 954 | 991 | 1032 | 10.56 | 10.09 | 9.88 9.84 
814 | 744 | 743 | 765 | 813 | 829 | 905 | 977 | 1039 | 1075 | 1037 | 9.91 9.33 
9.04 | 836 | 810 | 791 | 799 | 828 | 952 | 985 | 994 | 10.08 | 10.04 | 9.69 9.53 
8.70 | 804 | 761-| 732 | 762 | 786 | 846 | 880 | 927 | 976 | 9.98 | 9.92 9.18 
949 | 853 | 787 | 763 | 814 | 873 | 939 | 1003 | 10.78 | 1099 | 11.02 | 10.66 9.88 
981 | 913 | 866 | 831 | 834 | 866 | 933 | 984 | 1042 | 1065 | 1048 | 1043 | 10.05 
876 | 8i1 | 759 | 749 | 7.44 | 769 | 828 | 867 | 923 | 964 | 966 | 9.57 9.20 
829 | 730 | 749 | 752 | 763 | 791 | 848 | 894 | 10.01 | 10.36 | 10.31 | 9.92 9.09 
810° | 705 | 686 | 686 |. 706 | 757 | 816 | 865 | 940 | 981 | 9.23 | 9.24 3.83 
773 | 697 | 631 | 631 | 678 | 7.15 | 780 | 824 | 889 | 914 | 916 | 9.34 8.72 
g29 | 754 | 729 | 711 | 723 | 769 | 830 | 889 | 905 | 922 | 882 | 8.66 8.74 
749 | 679 .| 649 | 643 | 663 | 706 | 802 | 824 | 869 | 870 | 867 | 838 8.11 
677 | 616 | 596 | 570 | 590 | 626 | es2 | 715 | 734 | 764 | 744 | 7:38 732 
mere? |) 472 | 472 | uop | sss | sso | 644 |* 718 | 787 | 741 | 744 6.54 
672 | 596 | 578 | 551 | 592 | 637 | 702 | 727 | 758 | 746 | 7.03 | 692 7.28 
739 | 721° | 687 | 678 | 703 | 739 | 800 | 853 | 901 | 925 | 913 | 8.94 8.46 
prea p56 | 62s | 646 | s557.| 600 | 670 | 738 | 752 | 764 | 776 | 7.46 6.69 
Poe uerol le sels) ss2 | ¢05 | 650 |t-740 | “807 | ‘Se8 | 891°) 835 | © 8.65 7.19 
706 | 634 | 580 | 668 | 666 |. 626 | 712 | 786 | 860 | 875 | 887 | 9.05 761 
poveeener | | bok | 546 |» 671-| 617-| 719.) “7.73 | 828 | 8ss.| B58 | 8.43 771 
775 | 714 | 666 | 691 | 724 | 798 | 863 | 922 | 967 | 972 | 954 | 9.42 8.26 
752 | 723 | 668 | 696 | 712 | 739 | 802 | 854 | 892 | 903 | 888 | 886 8.19 
Ppmarostet cst) | 644 | 074 | 687 1 721 | Fe | 793) 303 | 7.668 | 7.50 7.56 
as2 | 629 | 596 | 602 | 641 | 703 | 769 | 822 | 851 | 866 | 866 | 832 7.46 
781 | 726 | 693 | 698 | 703 | 768 | 779 | 840 | 865 | 875 | 868 | 844 791 
767 | 769 | 7.76 | 7.79 | 846 | 905 | 969 | 1012 | 1039 | 1027 | 992 | 9.53 8.65 
774 | 711 | 667 | 656 | 677 | 718 | 792 | 838 | 892 | 933 | 906 | 872 8.38 
726 | 660 | 635 | 640 | 670 | 745 | 794 | 837 | 863 | 837 | 861 | 844 8.24 
708 | 663 | 641 | 670 | 726 | 774 | 842 | 923 | 958 | 974 | 969 | 9.70 8.21 
s46 | 796 | 7.74 | 7.73 | 812 | 860 | 919 |- 968 | 998 | 1013 | 9o1 | 9.74 9.06 
373 | 814 | 762 | 7.67 | 7.91 | 864 | 922 | 967 | 1011 | 1019 | 10.20 | 9.83 9.40 
914 | 827 | 776 '| 7.72 | 788 | 872 | 9.43 | 10.06 | 1019 | 1049 | 1004 | 95641 9.41 
934 | 880 | 837 | 848 | 875 | 925 | 1022 | 11.13 | 11.20 | 11.37 | 11.39 | 11.08 | 10.08 
938 | 938 | 890 | 873 | 912 | 99 | 1040 | 10.95 | 11.58 | 1161 | 11.46 | 1118 | 10.37 
951 | 901 | 846 | 841 | 871 | 921 | 973°] 1036 | 1058 | 10.81 | 1054 | 1024 | 10.10 
10.09 | 958 | 909 | 897 | 920 | 960 | 997 | 1039 | 1088 | 1092 | 10.85 | 1068 | 10.24 
1052 | 971 | 923 | 921 | 940 | 997 | 1042 | 1080 | 1127. | 11:74 | 11.71 | 11:57 | 10.43 
62 | 822 | 783 | 798 | 803 | 875 | 9.28 | 9.58 | 1019 | 10.46 | 1053 | 10.31 9.93 
909 | 850 | 800 | 820 | 8st | 881 | 896 | 938 | 976 | 10.07 |. 988 | 9.82 9.50 
392 | 858 | 823 | 824 | 836 | 860 | 9.06 | 962 | 9.99 | 10.10 | 10.28 | 10.12 9.35 
921 | 868 | 798 | 751 | 784 | 838 | 888 | 9.62 | 998 | 1011 | 1034 | 9.97 9.42 
389 | 841 | 826 | 832 | 863 | 931 | 1016 | 1049 | 10.86 | 1090 | 1035 | 9.99 9.62 
361 | 794 | ~750 | 740 | 799 | 829 | 878 | 949 | 9.93 | 10.20 | 10.00 | 9.88 9.49 
783 | 719 | 687 | 714 | 762 | 792 | 835 | 902 | 942 | 948 | 939 | 935 | * 886 
povii-pel | @40| eep | 694 | 720 | 76s | 827 | 871 | 876 | 875 | 8.75 3.12 
750 | 692 | 676 | 701 | 744 | 778 | 813 | 884 | 960 | 967 | 9.79 | 9.66 8.44 
g12 | 759 | 7.23 | 727 | 757 | 807 | 865 | 921 | 962 | 9.75 | 9.67 | 9.48 8.80 


BATAVIA 1876. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 
BAROMETRIC PRESSURE. 
BAROMETER AT 0° C = 750 MILLIMETRES + THE NUMBERS IN THE TABLE. 
Hours of 
‘Mean Batavia || 1 A. M. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Time. 
ee er 
1 9.23 8.94 8.60 8:62 5 ao 72 8.97 9.63 10.23 10.36 10.31 9.87 9.59 
[ 2 10.17 9.69 9.55 9.57 9.78 9.99 10.23 | 10.75 10.93 11.03 10.60 10.36 
ae 10.44 9.85 9.64 9.67 9.79 9.89 T0275) O34 Oa? 10.09 9.55 8.97 
| 4 8.69 8.54 8.37 8.13 8.24 8.41 8.64 9.31 9.52 9.40 8.97 8.33 
5 8.67 8.28 7.74 7.76 7.93 8.18 8.32 8.84 9.17 8.91 8.50 7.90 
6 8.64 8.40 8.28 8.21 8.32 8.65 | 8.99 9.49 9.67 9.61 9.40 8.85 
| 8.83 8.61 8.34 8.41 8.81 8:99 S91 ee anaes 10:11 9.72 9.27 9.12 
8 9.32 9.08 8.78 8.85 9.22 9.38 | 9.74 10.04 9.96 9.78 9.45 8.92 
9 9.88 9.62 9.37 9.17 9.14 9.19 9.75 10.09 10.20 10.21 9.98 9.43 
10 10.45 9.95 9.69 9.40 9.52 9.54 10.01 10.37 10.48 10.36 10.31 9.89 
1Uih 9.88 9.43 9.15 9.25 9.59 9.73 9.78 10.19 10.10 9.86 9.41 8.76 
12 8.89 8.40 8.37 8.50 8.71 8.96 9.11 9.49 9.94 9.76 9.10 8.67 
1 13 9.27 8.73 8.52 3105 cg GEaO 9.11 9.60 9.84 9.78 9.45 9.03 8.55 
» 14 "9.62. 9.50 9.24 9.38 9.72 9.90 10.33 10.77 11.09 10.71 10.16 9.71 
15 9.90 9.76 9.43 9.11 9.48 9.71 9.77 10.30 10.388 10.27 9.99 9.33 
H 16 9.85 9.60 9.35 9.34 9.63 9.77 10.29 10.78 10.77 10.30 10.10 9.62 
17 9.69 9.25 8.81 8.82 8.93 9.36 9.83 10.59 10.99 10.96 | 10.34 9.62 
2) 18 9.14 9.01 8.64 8.49 9.10 9.25 9.83 10.03 10.19 9.93 9.66 9.21 
b 19 10.48 10.18 9.71 9.79 9.95 10.50 10.74 11.24 11.26 41.18 10.75 10.11 
20 10.99 10.61 10.24 10.14 10.23 10.30 10.66 11.15 11.08 10.81 10.27 9.72 
21 9.94 9.60 9.30 9.14 9.19 9.43 9.70 9.98 9.95 9.46 8.99 8.55 
22, 9.26 8.76 8.30 7.96 8.25 8.68 8.99 9.54 10.17 9.84 9.18 8.66 
23 9.11 8.75 8.31 | 8.12 8.16 8.30 8.48 9.05 9.49 9.37 8.89 8.34 
24. 9.39 9.15 8.71 8.63 | 8.68 8.80 9.31 9.64 6.68 9.48 9.03 8.59 
25 9.58 9.14 8.56 8.60 8.91 9.56 9.82 10.26 10.41 1049 9.74 9.45 
26 9.83 | 9.59 9.41 | 9,41 9.58 | © 9.55 9.77 9.87 10.18 9.94 9.57 9.03 
OM 9.41 9.05 | 859 | 8.64 9.07 9.30 | 9.93 10.43 10.80 10.51 10.17 9.45 
| 28 10.47 10.24 10.05 9.89 10.06 10.38 |) £1.22 11.51 11.54 11.38 10.92 10.10 
29 10.02 9.58 9.46 9.61 9.81 9.87 | 10.39 10.81 10.80 | 10.30 9.68 On? 
30 | 9.61 9.59 | 9.49 | 9.35 9.49 9.92 | 998 | 1045 | 10.58 | 10.25 9.67 9.31 
\ 31 9.98 9,42) 88.85.51 28.87 9.07 9.51 10.08 10.21 10.32 10.03 9.61 °9.05- 
Hourly Means. 9.63 9.30 | 8.99 8.94 9.15 | 9.39 O75 LOG 10.32 e104) 9.68 9.17 
1 9.40 9.10 8.80 8.66 8.83 9.05 9.44 | —9.72 10.15 10.11 9.26 8.93 
2 9.35 9.00 8.78 8.50 8.97 9.28 . 9.91 10.41 10.75 10.50 9.87 9.30 
3 9.84 9.27 8.85 8.75 8.84 8.89 9.23 9.67 10.03 9.52 8.96 8.63 
4 9.34 9.19 9.11 8.78 8.71 9.12 9.57 9.96 10.12 10.17 9.93 9.35 
5 10.30 9.92 9.54 9.36 9.29 9.60 9.94 10.34 “| 10.53 10.52 10.28 9.57 
6 10.66 10.64 10.21 10.20 10.30 10.57 | 10.90 11.25 11.41 10.93 9.91 9.15 
4 9.31 9.19 8.87 8.78 8.85 9.07 9.80 9.99 10.23 10.09 9.41 8.95 
8 8.88 8.55 8.39 8.50 8.67 8.79 9.15 9.67 9.95 9.86 9.52 9.14 
9 10.40 10.22 10,05 10.09 10.31 10.64 11.13 11.47 Zo 10.95 10.47 9.77 
10 10.97 10.57 10.34 10.50 10.75 11.09 11.46 11.78 11.74 11.52 11.05 10.35 
: 11 10.46 10.36 10.08 10.07 10.07 10.46 10.81 10.92 10.89 10.80 10.386 9.72 
H 12 9.97 9.60 9.56 9.40 9.63 9.88 10.42 10.66 10.73 10.55 9.87 9.35 
0) 13 10.16 9.81 9.68 9.54 9.69 10.05 10.45 10.74 10.74 10.41 9.75 8.98 
| 14 10.13 10.01 9.82 9.57 9.73 9.95 10.61 10.83 11.02 10.83 10.52 9.85 
b 15 9.89 9.48 9.30 9.31 9.48 9.85 10.42 10.75 10.94 10.67 10.11 9.22 
16 9.54 9.42 9.00 8.94 9.22 9.44 9.90 10.18 10.36 10.20 9.43 8.91 
th 17 9.56 9.27 9.27 9.25 9.35 9.46 10.27 10.64 10.70 10.34 9.64 8.86 
18 9.38 9.33 9.24 9.29 9.35 9.65 9.94 10.25 10.21 9.70 9.19 8.54 
D 19 8.77 8.51 8.17 8.24 8.44 8.71 9.09 9.52 9.55 9.30 « 8.75 8.20 
20 9.06 8.80 8.69 8.59 8.70 8.87 9.11 9.34 9.53 9.33 8.87 8.29 
d{ 21 9.48 9.11 9.03 9.05 8.76 9.12 9.44 9.83 10.21 10.00 8.86 7.74 
22 9.28 9.11 8.78 8.64 8.76 9.01 9.70 9.89 10.02 9.77 9.25 8.67 
23 9.09 8.72 8.69 8.68 8.94 9.26 9.40 9.97 10.38 10.05 9.29 8.63 
24 9.04 8.58 8.32 8.40 8.51 8.86 9.26 9.62 9.69 9.45 8.90 8.34 
25 9.12 8.84 8.72 8.78 8.87 9.14 8.92 9.20 9.33 8.97 8.25 7.29 
26 8.06 7.84 7.56 7.75 7.61 8.05 8.62 9.00 9.14 8.93 8.08 7.50 
27 8.54 8.40 8.06 7.87 8.08 8.50 9.33 9.68 9.93 9.82 9.11 8.51 
28 8.82 8.64 8.56 8.62 8.70 8.98 9.41 9.83 9.85 9.66 8.99 8.25 
29 9.92 9.53 9.27 9.13 9.17 9.57 9.95 10.33 10.63 10.27 9.39 8.80 
30 9.74 9.30 9.01 8.89 9.10 9.49 9.66 9.98 10.07 9.73 9.36 8.66 
31 9.37 8.93 8.45 8.49 8.57 9.00 9.16 9.54 9.96 10.01 9.54 8.65 
Hourly Means. 9.54 9.27 9.04 8.99 9.10 9.40 9.82 10.16 10.32 10.10 9.49 8.84 


¢ 


BATAVIA 1876. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


BAROMETRIC PRESSURE. 
BAROMETER AT 0° C = 750 MILLIMETRES -+ THE NUMBERS IN THE TABLE. 


Daily 
and Monthly 


1PM 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Means. 
9.11 8.37 8.21 8.00 8.21 8.58 9.16 9.59 10.32 10.50 10.52 10.44 9.34 
9.71 9.21 8.93 8.68 9.17 9.71 10.33 10.79 31 11.18 11.08 10.94 10.15 
8.40 7.80 FAL 7.23 7.44 7.62 8.12 9.03 9.65 9.79 9.62 9.45 9.18 
4.47 7.13 6.82 6.59 6.93 7.19 7.44 8.17 8.70 8.92 9.00 8.74 8.25 
“51 elt 6.71 6.63 6.98 7.67 8.88 8.95 9.23 9.48 9.27 9.10 8.24 
8.17 7.50 7.14 FAS 7.27 7.59 8.05 8.44 9.20 9.46 9.16 8.95 8.52 
S57 7.98 7.84 7.85 7.98 8.31 8.78 9.29 9.69 9.73 9.72 9.50 8.92 
8.05 7.83 7.54 7.46 doe 7.62 8.05 8.34 8.94 9.49 9.93 9.98 8.89 
9.23 8.71 8.40 8.49 8.87 9.08 9.40 9.82 10.14 10.43 10.53 10.55 9.57 
9.61 8.62 8.26 9.20 9.46 9.98 9.72 9.81 10.39 10.71 10.64 10.48 9.87 
8.39 7.68 7.19 7.02 7.27 8.41 8.74 9.28 9.71 9.60 9.28 9.18 9.04 
8.24 7.70 7.37 WAZ 7.51 8.39 9.02 9.21 9.56 9.78 9.76 9.62 8.80 
8.22 7.79 7.40 7.28 7.42 7.70 8.82 9.14 9.62 9.93 9.89 9.80 8.84 
9.05 8.63 8.32 8.45 8.77 8.87 9.10 9.42 9.64 9.82 9.98 9.97 9.59 
9.02 8.65 8.28 8.51 8.88 9.23 9.68 10.21 10.60 10.88 10.71 10.33 9.68 
8.94 8.52 8.41 8.93 9.44 9.95 10.53 10.87 11.14 11.03 10.71 10.09 9.92 
8.84 8.12 W480 tam b240 7.35 7.97 8.57 9.11 9.57 9.83 9.77 9.63 9.20 
8.82 8.27 7.78 Td. 7.88 8.26 9.12 9.96 10.28 10.68 10.84 10.57 9.28 
9.97 9.26 8.98 8.93 9.08 9.13 9.54 10.36 10.76 11.04 11.17 11.08 10.22 
9.29 8.71 8.22 7.86 7.98 8.23 8.91 9.40 9.99 10.11 10.33 10.38 9.82 
8.11 7.44 7.01 6.72 6.87 7.11 7.61 8.35 8.88 9.32 9.27 9.28 8.72 
7.96 144 6.88 6.69 6.92 7.38 7.95 8.63 9.12 9.54 9.34 9.24 8.53 
8.08 7.38 6.79 6.74 . 7.01 7.38 7.92 8.63 9.14 9.44 9.62 9.38 8.41 
8.22 7.30 6.99 6.99 7.26 7.79 8.23 8.83 9.52 9.92 9.82 9.64 8.73 
8.61 8.00 7.78 7.52 7.88 8.25 8.78 9.78 10.12 10.17 10.11 10.02 9,22 
8.90 8.42 8.38 8.15 8.43 8.98 9.48 9.69 10.23 10.46 10.06 10.03 9.45 
8.96 8.20 7.95 8.17 8.49 9.09 9.62 10.60 10.81 10.72 10.95 10.90 9.58 
9.55 8.61 8.22 8.10 8.27 8.94 9.83 10.40 10.61 10.64 10.69 10.56 10.09 
8.75 8.24 7.91 7.76 7.96 8.48 8.87 9.35 9.66 9.84 10.03 9.99 9.43 
8.81 8.48 8.33 8.17 8.48 8.86 9.51 10.23 10.54 10.68 10.68 10.11 9.61 
8.46 7.82 7.50 7.65 7.96 8.35 9.00 9.50 9.93 9.99 9.82 9.65 9.19 
8.69 8.09 7.76 Tipry- 7.97 8.39 8.93 9.46 9.90 10.10 10.07 9.92 9,23 
a RE TE ah SS 8 TE TE Tt a TER NOE SS a i SS TE REE SES Rae nT URE ERE RR SE YS SR er me 
8.51 7.86 #56) | 7.49 7.35 7.98 8.37 9.13 9.63 9.75 9.70 | 9.54 8.93 
8.68 SO ei ead k 7.44 Teich | 7.98 8.53 | 9.09 9.54 10.01 10.27, 10.08 9.16 
8.22 7.56 7.19 6.87 6.91 7.03 7.51 7.85 8.78 9.39 972 | 9.51 8.63 
8.89 8.30 7.90 7.42 7.66 8.02 8.77 9.58 10.41 10.81 10.53 | 10.55 9.26 
8.88 8.34 8.00 8.10 8.41 8.73 9.44 9.88 10.50 11.02 10.60 10.60 9.65 
8.18 7.55 7.25 7.22 7.30 7.65 8.06 8.63 9.29 9.77 9.79 9.72 9.44 
8.46 8.00 7.60 7.46 V5 8.07 8.35 8.65 9.04 9.26 9.29 9.15 8.90 
8.66 8.09 7.88 7.94 8.18 8.54 9.36 9.85 10.51 10.61 10.76 10.67 9.17 
9.19 8.64 8.30 8.33 8.87 9.21 9.91 10.44 10.80 11.03 11.29 11.28 10.17 
9.75 8.99 8.70 8.50 8.54 8.73 9.12 9.83 10.34 10.72 10.94 10.74 10.29 
8.89 8.44 8.17 8.06 8.31 8.66 9.25 9.85 10.14 10.51 10.58 10.19 9.84 
~ 8.62 7.98 7.78 8.00 8.30 8.64 9.17 9.82 10.38 10.44 10.48 10.38 9.57 
8.42 8.13 4.75 4.57 7.80 8.37 8.87 9.31 9.77 10.23 10.39 10.12 9.45 
9.29 8.54 7.97 7.80 8.02 8.33 9.01 9.73 9.87 10.41 10.49 10.12 9.69 
8.74 8.04 7.70 7.38 7.56 7.78 8.38 9.00 9.53 10.02 9.98 9.69 9.30 
8.16 7.24 6.91 6.87 7.12 7.32 7.89 8.76 9.38 10.10 10.12 10.01 8.93 
7.89 6.97 6.66 6.90 7.21 7.66 8.26 8.95 9.56 9.64 9.51 9,44 8.97 
8.04 7.62 7.19 eed. 7.22 Tee! 7.91 8.31 8.76 9.13 9,02 8.95 8.79 
7.43 6.94 6.76 6.59 6.71 6.82 7.58 8.39 8.79 9.12 9.39 9.29 8.29 
7.94 7.56 TAZ 7.22 751 7.76 8.30 8.86 9.16 9.48 9.74 9.53 8.64 
7.26 6.83 6.75 6.83 | 6.99 7.31 7.88 8.42 8.84 9.27 9.48 9.50 8.58 
7.79 FAT 6.98 6.95 F7A2 7.50 7.96 8.68 8.97 9.10 9.21 9,23 8.65 
8.26 771 7.13 4.13 7.26 7.83 8.42 8.88 9.16 9.35 9,22 9.12 8.77 
7.85 7.44 7.13 6.92 FA7 7.49 8.38 8.81 9.30 9.60 9.62 9.33 8.58 
6.93 6.24 6.04 6.03 6.07 6.44 7.04 7.34 7.96 8.12 8.21 8.05 7.91 
6.87 6.35 6.12 6.41 7.16 7.58 8.36 8.77 9.21 9.30 9.33 8.84 8.02 
7.72 6.90 6.44 6.41 6.83 7.33 8.30 9.02 9.45 9.42 9.32 9.27 8.43 
7.44 6.93 6.65 6.91 6.92 7.61 8.16 8.70 9,26 9.81 10.01 10.03 8.61 
7.95 7.33 7.06 711 7.52 8.02 9.24 9.92 10.31 10.68 10.54 10.09 9.24 
8.13 7.82 7.37 7.22 7.31 8.04 8.77 9.29 9.96 10.13 10.18 9.80 9.04 
8.19 V.47 7.58 8.09 8.37 9.03 9.66 10.08 10.25 10.36 10.21 10.02 9.12 
8.23 7.65 Ces. 7.30 7.52 7.90 8.52 9.09 9.58 9.89 9.93 9.77 9.03 


Magn. and Met. Obs, Batavia. IV, 


& 
10 BATAVIA 1876. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


BAROMETRIC PRESSURE. 
BAROMETER AT 0° C = 750 MILLIMETRES + THE NUMBERS IN THE TABLE. 


Hours of 
Mean Batavia’| 1 A: M. 2 3 4 5 6 7 8 9 
Time. 


9.61 9.26 9.06 9.08 9.41 9.54 10.00 10.65 11.00 
9.92 9.47 9.33 9.24 9.71 10.05 10.46 11.25 11.67 
10.54 10.06 9.79 9.89 10.13 10.55 10.87 11.27 11.64 
9.92 9.62 9.38 9.10 9.24 9.49 9,80 10.30 10.59 
9.29 | 9.59 9.84 10.55 11.13 11.16 


5 t 8.95 9.44 
9.53 | 9.37 9.22 9.24 9.33 9.93 | 10.75 | 11.19 |- 11.25 9.46 
9.57 9.07 8.74 8.94 8.90 9.52 | 9.87 | 10.34 | 10.65 | 8.90 
9.56 9.27 9.00 9.00 9.38 9.59 | 9.85 |' 10.27 | 10.51 9.46 
ie 8.13 7.69 7.67 7.79 7.91 8.36 | 8.96 9.16 9.26 7.85 
10 | 8.75 8.74 8.57 | 8.70 8.97 9.64 | 10.08 | 10.54 | 10.59 8.54 
My a1] 864 8.48 8.29 8.32 8.64 9.00 9.43 9.92 9,82 7.51 
m | i2] 7.28 7.04 7.02 7.16 7.36 Gp: 8.18 8.47 8.60 7.21 
13 | 7.69 7.48 72 7.27 7.73 8.26 8.51 8.88 8.98 7.30 
> 14 7.46 rot 7.08 7.26 1.57 7.86 8.68 9.27 | 9.40 cee! 
15 | 870 | 848 8.30 8.31 8.34 9.01 9.44 9.85 | 10.03 8.63 
fj | 16] 10.04 | 9.60 9.39 9.18 9.55 9.77. | 10.35-| 10.62 |. 10.63 9.23 
17} 9.20 9.58 9.06 | 9.33 9.23 9.52 | 1001 | 10.87 | 11.11 9.89 
H | 18] 895 8.67 8.52 | 8.22 8.65 8.83 9.24 | 9.63 | 9.85 9.14 
a, | 19] 273 9.68 9.49 | 9.53 9.60 O87 Ni alOs | S1E200) Ulm 0.80 
20°} 11:13 | 10.82 } 10:70 | 1072 | 10660 1k 11-0008 eines | 11.58 11.33 9! 
fj] | 21] 10.73 | 1035 | 10.27 9.97 | 10.49 | 10.64 | 11.02 | 11.24 | 11.42 ; 
22,|| 9.38 9.27 9.06 9.08 | 9.13 9.36 | 10.00 | 10.59 | 10.64 
| 23] 9.69 9.35 9.06 | 8.88 9.35 9.75°| 10.41° | 10.61 | “10.87 
24 || 10.29 9.99 9.82 | 9.76 9.89 | 1014 | 10.55 | 10.79 | 11.19 
25 || 10.22 9.82 9.37 | 9.54 9.69 | 10.58 | 10.93 | 11.09 | 11.16 
26 || 9.58 9.25 8.95 | 8.92 9.24 9.71 | 10.53 | 10.84 | 10.85 
27 || 9.83 9.52 9.20 | 9.11 970 1) 10450) 1U81 eee) eae 
28 || 10.24 9.94 9:89 | 9:97 || 101% | 10:63) 1143 (Vo 1iese es 
29 || 10.19 9.87 9.75 9.78 | 10.09 | 1040 | 11.45 | 11,69 | 11.69 
SO Ve ee78 9.61 944 | 9.38 9.78 | 1031 | 10.66 | 10.90 | 10.84 
Hourly Means. 9.46 9.20 8.99 9.00 9.25 9.64 10.17 10.58 | 10.72 
( 2] 88 8.38 8.37 8.48 9.21 9.53 | 10.04 | 10.48 | "10.57 
2/ 8.99 8.87 8.69 9.03 9.28 9.67 | 10.19 | 10.49 | 10.52 
3] 9.26 8.80 8.61 8.81 9.14 9.27 9.73 | 10.02 9.96 
4|| 8.76 8.48 8.36 8.03 8.10 8.22 8.88 9.42 9.39 
5 | 9.29 8.97 8.85 8.71 S721 38.94 9.11 9.63 9.70 
6 | 9.09 8.79 8.72 8.72 888, 4.49.21 9.79 | 10.36 | 10.49 
7] 9.20 | 8.88 8.90 8.83 9.10 | 9.61 | 10.09 | 10.48 | 10.36 
8 | 9.35 9.20 9.14 8.98 9.09 | 935 | 10.25 | 10.62 | 10.59 
9| 9.46 9.04 8.85 8.85 958° | $0:08> | 235. 1 hss 3) stag 
| 10] 9.86 9.84 9.31 9,41; |» 10:2) | 10.20°°1"10'54 4/1091. 1) ies 
fil} 988 | 977 9.67 9.56 | 10.09 | 10.43 | 11.24 | 11.62 | 11.67 
12 || 10.18 9.88 9.55 9.57 9.95 | 10.38 | 10.69 | 11.35 | 11.66 
f] |} 18] 9.85 9.40 9.21 9.28 9.71 9.82 | 10.42 | 1087 | 10.81 
14] 9.58 9.32 9.14 8.98 9.35 9.81 | 10.58 | 10.84 | 10.91 
MM} 15] 986 9.84 9.63 9.50 9.80 | 10.02 | 10.45 | 10.94 | 11.11 
OQ { 16] 10.38 9.85 9.64 9.56 9.91" | “10.05 410.527) tee | eee 
17 9.82 9.65 9.58 9.65 9.87 | 10.03 | 10.58 | 10.91 | 11.12 
A | 18] 10.05 9.86 9.68 9.56 9.80 | 10.27 | 10.75 | 1112 | 11.06 
19 | 10.06 9.64 9.42 9.28 9.63 9.87 | 10.40 | 10.76 | 11.05 
O | 20] 10.13 9.34 9.37 9.36 9.51 9.97. | 10:45 | 1094 | 1078 
QO | 21] 9.31 9.48 9.28 9.35 9.39 0.62 9) *0:817, 1 1 09eh stoi 
22,|| 9.64 9.28 8.94 9.02 9.16 9.55 9.88 | 10.60 | 10.72 
23 | 8.76 8.27 7.96 7.87 7.98 8.40 9.05 9.61 9.79 
24 | 8.06 7.83 7.72 a4 7.95 8.38 8.94 9.69 9.92 
25 || 9.40 8.89 8.60 8.37 8.84 9.56 9.72 | 10.20 | 10.54 
26 | 8.75 8.63 8.61 8.54 8.75 8.98 9.65 9.91 9.83 
27 || 8.35 8.13 7.92 7.93 8.02 8.55 8.86 9.17 9.20 
28 || 7.80 7.68 7.51 7.97 8.33 8.72 9.00 9.40 9.39 
29 | 8.78 8.55 8.54 8.44 8.69 8.90 9.50 9.83 | 10.14 
| 30) 878 8.45 8.18 8.29 8.57 9.05 9.07 9.47 9.68 
ST 48.99 8.54 8.21 8.21 8.49 8.73 9.33 9.87 9.86 
Hourly Means. 9.32 9.02 8.84 8.83 9.13 9.46 9.98 10.42 10.53 
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BATAVIA 1876. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 2 <A lo wy Or 
BAROMETRIC PRESSURE. 
BAROMETER AT 0° C = 750 MILLIMETRES + THE NUMBERS IN THE TABLE. 
Daily 
1 P. M 7) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and Monthly 
Means. 
8.98 8.28 8.07 7.94 8.05 8.62 9.14 9.69 10.12 10.57 10.49 10.32 9.54 
9.41 8.82 8.43 7.89 8.40 9.06 9.40 10.17 10.64 11.01 11.04 10.77 9.92 
9.57 8.52 8.16 8.70 9.39 9.08 9.56 9.92 10.38 10.69 10.50 10.22 10.12 
8.19 7.61 7.A9 6.95 7.34 7.94 8.68 9.44 9.60 9.85 10.02 9.73 9.13 
8.61 8.12 7.36 7.47 7.86 8.63 8.91 9.63 10.18 10.68 10.66 10.51 9.53 
8.62 7.86 PBB: 7.49 sy? 7.83 8.89 9.56 10.32 10.53 10.46 10.18 9.47 
8.17 747 6.93 7.22 41.52 8.57 9.04 9.57 9.86 10.27 10.02 9.74 9.12 
8.52 7.84 7.59 7.46 7.80 8.30 8.97 9.20 9.10 9.29 _ 9.04 8.59 9.08 
6.97 6.55 6.37 6.43 6.58 7.16 7.87 8.42 8.74 8.90 8.80 8.71 7.99 
7.90 7.20 6.75 6.48 6.95 7.48 8.02 8.53 9.02 9.45 9.50 9.18 8.71 
6.69 6.23 5.80 6.08 6.53 6.84 7.43 7.72 8.04 8.31 8.22 7.84 7.99 
6.00 5.49 5.10 5.17 5,32 5.52 6.36 6.91 7.13 7.55 8.00 7.80 7.02 
6.37 6.09 5.60 | 5.46 5.86 6.22 6.90 7.49 8.20 8.47 8.44 8.41 TAT 
6.96 6.49 5.96 6.04 6.43 9.15 7.86 8.40 8.89 9.14 9,21 8.87 7.86 
8.13 7.55 7.24 7.26 7.78 8.48 9.09 9.71 10.41 10.66 10.80 10.52 8.97 
8.04 7.29 6.91 712 7.57 8.16 8.96 9.58 9.85 10.47 10.46 10.05 9.30 
8.66 8.05 7.53 Lod, 7.64 8.24 8.58 8.87 9.26 9.68 9.94 9.61 9.29 
8.55 7.88 7.62 7.92 7.85 8.78 9.37 9.78 9.83 10.00 10.44 10.43 9.06 
10.24 9.35 9.01 9.10 9.77 10.42 11.28 11.59 11:73 12.08 12.15 11.77 10.56 
9.82 9.27 8.64 8.57 8.78 9,29 10.22 10.76 11.02 11.49 11.50 11.02 10.47 
9.63 9.58 9.04 8.66 9.00 9.37 9.55 10.02 10.28 10.60 10.47 9.92 10.19 
8.32 7.66 718 dene dele 8.34 9.13 10.10 10.39 1OB7 eat LOeG 9.90 9.29 
8.93 8.14 7.84 7.66 8.42 9.42 10.28 10.84 11.09 11.13 11.13 10.81 9.74 
8.98 8.48 8.13 7.83 7.94 8.48 9.26 10.16 10.50 10.80 10.79 10.40 9.78 
8.62 8.30 7.50 7.24 7.62 8.06 8.76 9.61 10.10 10.39 10.63 10.17 9.55 
8.20 Tos 7.16 6.95 7.26 7.92 8.85 9.56 9.94 10.35 10.60 10.29 9.24 
9.25 8.76 8.26 8.48 | 9.01 9.40 9.72 9.97 10.50 | 10.60 10.75 10.61 9.93 
9.75 9,35 8.67 8.61 9.53 9.73 10.53 10.57 10.70 11.04 TS 10.67 10.39 
8.86 8.40 8.21 8.03 8.53 | 8.88 9.43 10.18 10.44 10.72 10.78 10.36 9.98 
8.57 7.95 7.60 7.56 7.67 8.42 9.00 9.70 10.31 10.19 9.81 9.44 9.44 } 
8.45 7.87 45> | 7.41 7.79 | 8.33 8.97 | 9.52 9.89 | 10.18 10.20 9.89 9.27 
SSS PREP SSCP ST SP RSE REE ASE AI EES SYA ERPS I PASSA POR SEE RE AL EI of SOLA EFT CEE 1 SIERRA I LLL TUBS Ta SEE ETE PA PIR ITN SO IDET ESP A ETE 
] 
8.06 7.46 6.99 7.04 ° 7.30 | 7.64 8.63 9.22 10.05 OIG) 9.81 9.48 8.92 
8.08 Mee, 7.00 6.77 7.04 7.48 7.86 8.48 8.99 9.47 9.56 9.44 8.83 
8.37 7.79 7.43 7.27 7.65 7.79 8.54 9.10 9.41 9.55 9.59 9.26 8.88 
8.12 7.45 7.43 7.29 7.36 7.89 9.06 9.38 9.73 9.98 9.68 9.49 8.64 
7.98 7.09 6.89 6.70 7.12 1.83. 8.54 9.06 9,51 9.87 9.92 9.70 8.75 
8.59 7.52 7.24 6.98 7.07 7.43 | 8.41 9.45 10.05 10.29 10.14 9.76 9.03 
8.18 7.56 6.88 23 7.43 8.57 8.96 9.42 9.77 10.08 10.05 9.74 9.08 
8.73 8.17 7.70 7.55 7.94 8.75 9.63 9.82 10.01 10.69 10.40 9.96 9.38 
9.12 8.63 8.10 8.14 8.32 8.76 9,25 9.75 10.17 10.61 10.58 10.25 9.85 
9.56 9.02 8.53 8.51 8.88 9.34 9.78 10.31 10.65 10.84 10.74 10.62 10.02 
9.62 8.54 8.43 8.67 9.14 9.69 10.57 10.85 11.38 11.59 11.38 10.85 10.34 
8.91 8.37 791 8.22 9.31 9.96 10.06 10.14 10.43 10.74 10.59 10.25 10.00 
8.62 8.18 7.88 7.81 8.20 8.98 10.07 10.19 10.39 10.70 10.40 10.22 9.61 
8.82 8.36 7.98 7.83 8.11 8.66 9.23 9.76 10.36 10.60 10.62 10.22 9.58 
9.35 8.50 8.24 8.06 8.67 9.44 9.80 10.32 10.89 11.37 11.10 10.74 9.95 
9.25 8.42 7.98 7.80 8.33 8.62 9.32 9,74 10.25 10.58 10.43 10.13 9.80 
9.56 8.88 8.54 8.41 8.50 9.08 9.48 9.80 10.29 10.58 10.72 10.55 9.89 
9.06 8.65 8.19 8.06 8.81 9.23 9.81 10.35 10.61 10.99 11.01 10.60 9.96 
8.73 8.30 THA 7.90 8.49 9.20 9.74 10.15 10.43 10.58 10.49 10.34 9.69 
9.33 8.70 8.24 8.29 8.67 9.53 10.44 10.63 10.65 10.78 10.69 10.13 9.82 
8.44 7.61 7.39 7.38 7.56 8.55 9.26 9.41 9.94 10.44 10.51 9.76 9.41 
8.96 8.87 8.45 8.31 8.55 8.87 9.24 9.63 9.90 10.10 9.85 9.39 9.46 
7.39 6.76 6.32 6.30 6.64 7.83 8.57 9.11 9.43 9.72 9.26 8.54 8.35 
7.88 7.48 7.62 7.89 8.60 9.24 9.69 9.83 10.06 10.18 10.19 9.85 8.81 
8.68 8.28 7.69 7.41 7.55 8.37 8.98 9.38 9.77 9.93 9.79 9.20 9.14 
Tip 6.92 - 6.42 6.23 6.41 7.06 8.18 8.69 9.01 8.74 8.63 8.63 8.36 ° 
7:23 6.40 6.14 5.84 6.21 6.82 7.14 7.86 8.21 8.52 8.45 8.16 7.84 
7.23 7.07 6.48 6.44 6.90 7.41 8.46 8.97 9.65 9.81 9.83 9.38 8.31 
8.17 7.30 6.89 6.75 7A0 7.53 8.48 8.96 9.38 9.53 9.46 9.20 8.72 
7.44 6.83 6.43 6.31 6.64 7.59 8.42 9.00 9.79 9.98 9.71 9.46 8.49 
7.55 6.75 6.44 6.73 7.13 7.50 9.33 9.82 10.03 10.34 10.35 9.74 8.73 
‘8.46 7.84 7.47 742 7.79 8.41 9.13 9.57 9.97 10.24 10.13 9.78 9.21 


12 BATAVIA 1876. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


BAROMETRIC PRESSURE. 
BAROMETER AT 0° C = 750 MILLIMETRES + THE NUMBERS IN THE TABLE. 


Hours of 
Mean Batavia 
Time. 


1 A, M. i ak ng 4 5 6 7 8 9 | 10 11 12 


[ 1 8.90 8.48 8.44 8.42 | 8.51 8.62 9.15 9.80 10.29 | 10.12 9.87 9.44 
fe 3 8.70 8.57 8.42 8.31 8.57 8.79 9.34 9.71 9.76 9.64 9.17 8.62 
3 9.04 8.39 8.00 8.10 8.44 8.86 9.33 9.66 9.85 9.60 9.01 8.55 

4 8.39 7.95 7.96 8.03 8.02 8.39 8.99 9°31 9.60 9.28 8.95 8.85 

5 8.59 7.80 7.74 7.54 7.84 8.38 8.97 9.52 9.51 9.29 9.18 8.88 

6 8.41 7.84 747 7.50 7.86 8.35 8.67 9.06 9.24 9.05 8.72 8.40 

7 8.26 8.01 7.87 7.81 8.00 8.22 * 8.86 9.09 9.04 8.90 8.68 8.18 

. 8 9.18 8.85 8.79 8.67 8.98 9.36 9.87 10.06 10.04 9.78 9.45 8.58 
ie 9 8.94 8.60 8.43 8.45 8.74 9.17 9.47 9.69 9.82 9.52 9.04 8.45 
10 7,99 7.60 7.04 7.04 7.43 7.86 8.68 8.82 8.71 8.42 8.17 7.58 

fy] 11 7.96 7.28 7.26 7.37 7.77 8.13 8.89 9.12 9.35 9.22 8.72 8.05 
12 8.49 | 8.16 7.98 7.90 8.20 8.78 9.43 9.80 10.03 10.00 9.73 8.98 

fq 13 8.91 8.41 7.59 7.57 8.03 8.88 9.53 9.89 9.83 9.64 9.04 8.34 
14 8.35 7.91 7.80 7.64 7.74 8.14 8.95 | 9.36 9.10 9.06 9.48 9.30 

5 15 7.96 7.62 7.56 7.35 7.57 7.99 8.64 9.03 9.36 9.25 8.99 8.55 
16 8.50 8.32 7.92 8.00 8.38 8.52 8.77 9.26 9.96 10.20 9.96 9.59 

~ 17 9.50 8.99 8.90 9.03 9.18 9.49 10.02 10.30 10.44 10.18 9.53 8.67 
b 18 8.90 8.34 7.99 8.27 8.60 8.79 9.41 9.76 9.78 9. 9.22 8.78 
19 9.07 8.71 8.75 8.91 8.91 9.24 9.38 9.49 961 | 9.42 9.34 8.99 

@) 20 8.83 8.34 8.15 8.27 8.63 8.94 9.81 10.11 10.11 | 9.88 9.48 8.83 
21 9.71 9.32 9.09 9.33 9.77 10.10 10.85 11.07 11.09 | 10.74 10.34 9.66 

Vi 22 9.70 9.38 9.33 9.17 9.35 9.84 10.49 10.74 10.72 10.28 9.51 8.97 
23 9.14 8.77 8.59 8.55 8.70 9.16 9.32 9.49 9.65 9.27 8.86 8.36 

24 9.60 9.28 9.20 9.35 9.42 9.90 10.45 10.57 10.45 10.11 9.79 9.32 

25 9.15 8.93 8.77 8.73 9.07 9.74 10.33 10.47 10.42 10.21 9.83 9.29 

26 9.65 9.26 9.02 9.02 9.41 9.91 10.16 10.70 10.63 10.51 9.97 9.42 

27 9.60 9.11 8.96 9.18 9.39 9.84 | 10.23 10.32 10.45 10.29 9.79 9.31 

28 9.13 8.68 8.56 8.64 8.76 9.30 | 9.77 9.97 10.08 9.84 9.34 8.89 

29 8.97 8.78 8.62 8.66 8.87 9.14 9.51 9.57 9.93 9.91 9.54 9.00 

30 8.99 8.36 8.06 7.96 8.37 8.88 9.75 9.92 10.02 9.80 9.45 9.15 


Hourly Means. 8.88 8.47 8.28 8.29 | 8.55 8.96 9.50 9.79 9.90 9.70 | 9.34 8.83 


1 9.34 9.31 9.35 9.49 10.16 | 10.47 10.82 11.07 +" 11.18 10.90 10.51 10.03 
2 9.33 | 8.82 8.66 8.32 8.83 9.39 9.77 10.04 10.38 10.18 | 9.59 9.24 
3 || 10.09 9.75 9.50 9.55 9.59 |; 9.90 10.12 10.38 10.63 10.47 10.21 9.42 
4} 10.15 9.80 9.65 9.58 10.07 | 10.44 10.92 11.21 11.22 11.50 11.14 10.64 
5 || 10.29 9.95 9.76 9.75 10.12 | 10.57 11.08 11.44 11.78 11.61 11.01 10.32 
6 || 10.54 10.28 9.95 9.96 10.59 | 11.18 11.40 11.61 11.80 11.45 11.14 10.46 
7} 11.05 10.64 10.49 10.38 10.49 11.00 11.19 1.82. | B.68- |) thal 10.91 10.31 
8 9.93 9.91 9.63 9.38 9.49 10.03 10.12 10.37 | 10.45 10.47 10.07 9.65 
9 9.34 8.88 8.78 8.76 8.94 9.49 10.15 10.34 | 10.71 10.93 10.51 9.85 


9.69 9.38 9.03 8.95 9.11 9.69 10.16 10.30 10.96 10.83 10.57 10.08 
9.15 8.82 8.54 8.57 9.11 9.48 9.99 10.64 10.60 10.38 | 9.93 9.11 
9.08 8.86 8.21 8.28 9.03 9.52 10.10 10.28 10.36 10.27 10.03 9.22 
8.85 8.65 8.24 8.12 8.14 8.77 9.37 9.83 9.90 9.66 8.84 8.14 
8.60 8.08 7.70 7.70 7.90 8.37 8.87 9.00 9.35 9.40 8.88 8.58 
8.28 7.96 7.82 7.63 7.75 8.08 8.67 8.98 8.96 8.85 8.53 7.90 
16 7.83 7.45 6.94 7.02 7.06 7.59 7.98 8.22 8.38 8.41 8.00 7.58 
17 7.08 6.75 6.48 6.36 6.57 7.23 7.50 7.78 8.00 8.05 7.58 7.20 
18 7.45 7.12 6.85 6.63 6.63 7.26 8.49 8.87 9.45 | 9.66 9.61 8.72 
19 8.53 8.29 7.74 747 7.86 8.24 9.01 9.38 9.56 9.69 9.11 8.59 
20 9.51 9.12 8.52 8.34 8.55 8.84 9.38 9.70 9.95 9.90 9.73 9.68 
21} 10.48 9.79 9.71 9.53 9.70 9.83 10.06 10.20 10.25 10.18 10.09 9.85 
22 | 10.59 10.27 9.55 9.31 9.40 9.70 10.19 10.52 10.86 | 10.77 10.23 10.17 
23 | 11.02 10.28 10.06 9.44 9.57 10.03 10.53 10.88 11.28 | 11.37 11.26 10.92 
24 | 10.46 10.28 9.89 9.79 9.75 10.15 10.93 11.70 12.41 12.85 12.34 11.93 
25 | 10.11 9.89 9.41 9.24 9.59 10.05 10.44 10.61 10.72 10.80 10.29 10.10 
;. 26 9.96 9.78 9.78 9.98 10.05 10.68 10.95 11.04 11.12 10.88 10.53 9.92 
27 || 10.00 9.53 9.30 9.59 9.59 9.83 10.28 10.97 11.42 11.07 10.48 10.06 

28 9.48 9.22 8.86 8.65 9.19 9.46 9.77 9.98 10.20 9.78 9.49 9.06 

29 8.42 7.88 7.32 7.84 7.70 8.46 8.70 9.31 9.79 10.31 9.79 9.22 

\ 30 8.38 7.99 7.70 7.82 8.25 8.71 9.35 9.45 9.42 9.59 9.33 8.68 

31 9.08 8.64 7.91 7.36 7.70 7.86 8.34 8.47 8.46 8.54 8.16 7.84 


a ee 
fel ft bd et et 
OP ONE O 


1 EG 2 IM BE RR. 


Hourly Means. 9.42 9.08 8.75 8.67 8.92 9.36 9.83 10.13 10.36 10.32 9.93 9.43 


¢ 
BATAVIA 1876. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


BAROMETRIC PRESSURE. 


BAROMETER AT, 0° C = 760 MILLIMETRES + THE NUMBERS IN THE TABLE. 


13 


1P.M 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and Monthly 
Means. 
8.88 8.28 7.76 7AQ 8.06 8.50 8.74 9.08 9.38 9.60 9.44 8.98 8.93 
7.85 7.30 7.10 7.06 7.38 8.04 9.07 9.42 9.81 9.92 9.76 9.55 8.75 
into TGLB? 6.78 6.64 7.10 8.06 8.19 8.57 8.84 9.14 9.08 8.74 8.45 
8.12 7.61 Thrall 6.96 7.63 8.24 8.73 8.79 8.94 9.02 9.19 8.79 8.46 
8.39 7.53 7.10 6.93 7.14 747 8.52 8.87 9.34 9.44 9.39 8.79 8.42 
7.83 7.10 6.70 6.92 7.13 7.99 8.66 8.94 9.18 9.35 9.01 8.59 8.25 
749 7.00 6.47 6.81 7.22 8.15 8.68 9.18 | 9.48 9.76 | 9.60 9.42 8.34 
7.60 7.07 6.77 6.75 7.06 7.47 8.24 8.70 | 9.09 9.33 9.50 9.34 8.69 
7.85 7.34 6.78 6.66 7.06 7.53 7.93 8.80 8.95 9.05 8.92 8.53 8.49 
6.88 6.50 6.29 6.82 7.97 7.75 9.06 9.28 9.30 8.98 | 8.85 8.35 7.97 
7.66 7.12 6.55 6.53 7.09 V7 8.64 9.01 9.87 952 | 9.33 9.10 8.22 
7.88 7.33 6.71 6.63 7.40 8.22 9.15 9.53 9.78 9.82 9.79 9.42 8.71 
7.94 6.90 6.35 6.82 7.40 8.32 8.51 8.63 | 8.76 9.03 8.93 8.68 8.41 
7.76 7.30 6.65 6.50 6.76 7FAl ooo 767 | 8.40 8.54 | 8.62 8.21 8.07 
7.80 7.34 6.72 6.46 dale 7.65 8.16 9.16 |. 9.86 10.07 9.91 9,22 8.31 
9.24 8.69 8.56 8.43 8.71 9.09 9.23 9.79 10.20 10.70 10.31 10.13 9.19 
8.16 God 7.20 7.74 7.98 8.32 9.23 9.71 | 9.96 9.98 9.36 9.12 9.10 
8.17 7.51 7.32 7.35 7.78 8.36 8.90 9.13 | 9.22 9.54 9.55 9.44 8.73 
8.58 7.81 7.34 7.22 7.62 8.37 8.88 9.36 9.89 9.91 9.69 9.21 8.90 
8.10 4.51 7.46 7.30 7.66 8.55 9.47 9.93 | 10.20 10.73 10.64 10.27 9.05 
9.35 8.85 8.47 8.47 8.75 9.49 9.90 10.25 | 40.15 10.33 10.15 10.00 9.80 
8.50 7.96 7.48 7.18 7.740 8.04 9.05 9.45 | 10.10 10.06 9.89 9.47 9.27 
7.90 7.49 elias 7.10 7.60 8.32 8.68 easy 9.57 9.80 9.78 9.69 8.75 
8.36 7.87 7.53 7.38 7.61 7.89 8.53 9,35 9.78 10.03 | 9.63 9.49 9.20 
9.20 9.16 9.03 8.80 8.72 8.44 8.93 9.48 10.03 LOS ee S14 9.74 9.45 
8.65 8.07 7.50 7.45 7.58 8.30 9.09 9.59 10.03 10.53 | 10.18 10.01 9.36 
8.35 7.64 7.06 6.76 6.97 7.38 8.15 8.87 9.45 9.54 | 9.46 9.05 8.96 
8.22 7.61 7.23 4.25 7.56 8.04 8.43 8.89 9.43 9:33 “4 9.76 9.29 8.85 
7.79 7.28 7.00 6.85 7.18 7.50 8.42 8.94 9.37 9.61 | 9.80 9.40 8.74 
9.04 8.67 8.57 8.46 8.61: 8.80 9.00 913 | 9.55 9.90 | 9.94 9.82 9.09 
Reh e 8 7.61 7.23 7.19 7.59 8.11 | 8.72 | 9.16 | 9.53 9.71 | 9.59 | 9.26 8.76 
pp TS EES EPA SA SAS SPP ER YSERA TE A SED ASS PERETTI IA ETE SRNR SSNS SEES 
] | 
9.30 8.56 8.08 7.75 7.90 8.23 9.01 9.64 10.36 10.01 9.98 | 9.84 9.64 
8.57 8.11 7.78 7.35 7.68 8.24 9.13 9.56 9.91 10.35 10.41 10.20 9.16 
8.97 8.43 8.04 7.93 8.20 8.76 9.19 9.59 10.09 10.49 10.64 10.32 9.59 
9.58 9.00 8.43 8.59 9.21 9.36 10.48 10.94 11.03 10.92 10.69 10.67 10.22 
9.83 9.32 8.80 8.80 9.33 9.72 9.95 10.42 10.96 1147 11.15 10.80 10.33 
10.14 9.38 9.05 9.67 10.10 10.64 11.27 11.40 11.67 12.05 11.93 11.82 10.81 
9.94 9.42 8.99 8.73 9.11 9.52 9.91 10.52 10.62 10.66 10.40 9.92 10.35 
8.87 8.41 7.69 7.73 8.32 8.89 9.34 9.71 9.96 10.09 9.86 9.64 9.50 
8.82 8.39 7.79 8.11 8.62 8.95 9.50 9.97 10.40 10.43 10.45 10.08 9.51 
9.32 8.78 8.30 7.95 8.23 8.62 8.68 9.45 9.95 10.29 10.25 9.84 9.52 
8.46 7.57 6.89 6.75 7.45 7.69 9.18 9.48 9.95 10.38 10.29 10.03 9.10 
8.52 8.38 7.93 7.72 7.96 8.13 8.80 9.44 9.72 9.81 9.55 9.21 9.10 
7.43 6.47 6.07 6.21 7.74 8.65 8.85 9.10 9.27 9.59 9.38 8.94 8.51 
7.59 7.15 6.72 7.14 7.69 8.55 8.84 9.02 8.88 9.03 8.85 8.68 8.36 
7.48 6.77 6.02 5.62 6.32 6.84 7.45 7.95 8.60 8.78 8.66 8.29 7.84 
7.10 6.42 5.93 5.97 5.44 6.11 6.77 7.53 7.89 8.47 8.41 8.12 7.36 
6.83 6.37 (6.54 5.34 5.67 6.17 7.33 tao 7.83 7.95 8.00 7.94 7.05 
8.51 8.08 7.89 PEI 4.74 7.49 8.19 8.76 9.45 9.75 9.59 9.15 8.380 
7.86 7.34 7.10 7.09 7.56 8.19 8.76 9.24 10.08 10.44 10.46 10.26 8.66 
9.45 8.95 8.60 8.35 9.18 9.50 9.86 10.19 10.64 10.88 10.88 10.88 9.52 
9.36 8.74 7.86 8.05 8.63 8.99 9.67 10.17 10.60 11.02 11.00 10.61 9.77 
9.85 9.16 8.77 8.48 8.66 9.26 9.94 10.31 11.07 TNS Zl 11.78 11.39 10.08 
10.19 9.49 9.03 8.96 9.43 9.71 10.43 10.89 11.18 11.23 11.03 10.84 10.38 
9.84 8.99 8.79 8.63 9.58 10.38 10.69 10.73 10.91 11.06 10.88 10.70 10.57 
9.36 8.93 8.46 8.25 8.92 9.25 9.88 10.55 10.60 10.66 10.57 10.51 9.88 
9.60 9.03 8.53 8.24 8.60 9.16 9.95 10.43 10.88 11.22 10.79 10.60 10.07 
9.49 8.73 8.42 8.04 8.49 8.86 9.61 9.79 10.29 10.36 10.39 9.90 9.77 
8.96 8.21 7.76 7.57 7.48 8.01 8.49 8.76 9.09 9.22 9.04 8.84 8.94 
8.84 8.24 771 7.36 Woda 8.24 8.40 8.67 9.09 9.49 9.53 8.93 8.62 
8.13 7.39 6.99 6.63 7.16 744 8.10 8.79 9.30 9.55 9.38 9.31 8.45 
doe 6.78 6.55 6.17 6.49 6.84 aH! 7.82 8.48 8.71 8.37 7.81 7.79 
8.82 8.23 7.76 7.64 8.08 8.53 9.13 9.57 9.96 10.19 10.08 9.81 9.25 


‘Magn, and Met. Obs. Batavia. IV, 


BAROMETER AT 0° C == 750 MILLIMETRES -+- THE NUMBERS IN THE TABLE. 


— 
BATAVIA 1877. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


BAROMETRIC PRESSURE. 


Hours of 
Mean Batavia || 1 A. M. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Time. 
1 THB 7.47 7.12 6.98 7.29 7.56 7.95 8.65 8.82 8.61 8.16 7.85 
2 761 7.09 6.81 7.02 7.44 8.05 8.20 8.46 8.44 8.34 8.10 7.67 
3 8.04 7.82 (have 7.24 7.58 7.93 8.53 9.15 9.63 9.95 9.55 8.97 
4 7.81 7.38 7.34 7.18 7.34 7.84 8.74 8.98 9.21 9.33 9.15 8.94 
5 8.00 7.76 7.79 7.82 8.08 8.45 9.06 9.25 9.44 9.56 9.34 9.04 
6 10.05 9.82 9.61 9.42 9.76 10.17 10.55 10.87 11.08 11.36 10.85 10.47 
7 9.62 9.20 8.90 8.60 9.08 9.68 10.56 11.03 11.12 10.96 10.50 10.01 
8 10.48 10.20 10.04 9.91 9.95 10.22 10.84 11.19 11.63 11.75 11.30 10.89 
9 10.64 10.34 9.95 9.85 10.01 10.37 10.92 11.51 11.92 11.84 11.59 11.07 
: 10 10.85 10.61 10.28 9.88 10.00 10.39 11.11 11.83 11.98 12.01 11.63 10.82 
» hal 10.94 10.70 10.45 10.30 10.56 10.96 (bile air 11.97 12.31 12.25 11.99 11.58 
iD. 11.46 10.85 10.58 10.32 10.63 10.97 11.88 12.77 12.76 12.65 12.22 11.79 
(4 13 10.78 10.66 9.84 9.86 10.29 10.91 11.60 12.09 12.48 12.75 12.14 11.25 
14 10.72 10.12 9.98 10.35 10.67 11.16 11.82 12.42 12.58 12.44 12.43 11.90 
d 15 11.87 11.41 11.34 11.51 11.79 12.25 12.68 12.89 13.26 13.42 12.91 12.64 
16 11.49 11.43 11.39 11.40 11.48 11.72 12.08 12.60 12.70 12.30 11.81 Shi hei l7 
p ity 11.05 10.81 10.55 10.65 10.94 11.26 11.85 12.31 12.38 11.97 11.48 1116 
j 18 10.92 10.90 10.91 10.90 11.20 11.39 11.70 11.96 12.00 12:22 11.76 11.04 
Z 19 10.89 | 10.77 10.55 10.56 10.82 11.46 11.96 12.12 12.16 12.17 11.54 10.92 
20 10.90 10.56 10.43 10.41 10.77 11.29 11.88 12.47 12.51 11.90 11.68 11.10 
q 21 10.15 9.84 9.41 9.16 9.36 9.87 10.47 10.69 10.89 10.79 10.48 10.09 
22, 9.54 9.37 9.17 9.02 9.43 9.86 10.65 11.06 10.89 10.86 10.90 10.69 
23 9.55 9.30 9.17 9.26 9.63 10.27 10.70 11.31 140) ess 10.80 10.34 
94 11.70 11.20 10.80 10.65 10.80 10.96 11.40 11.64 11.65 11.38 11.14 10.76 
25 10.01 9.74 9.56 9.57 10.04 10.62 11.06 11.09 11.40 11.30. 10.81 10.46 
26 9.85 9.64 9.18 9.05 9.48 10.12 10.51 11.25 11.19 10.95 10.74 10.53 
27 9.64 9.13 8.91 9.17 9.54 9.89 10.85 11.04 11.01 11.04 10.73 10.53 
28 11.38 10.78 10.78 10.79 11.15 11.41 11.55 12.21 12.28 12.49 12.01 11.65 
| 29 11.24 11.14 10.94 10.94 11.15 11.26 11.74 11.84 11.80 11.46 11.28 10.83 
30 9.74 9.56 9.59 9.60 9.76 10.14 10.57 10.61 10.56 10.36 10.04 9.79 
| 31 9.45 9.46 9.64 9.27 9.73 9.85 10.22 10.41 10.49 10.61 10.17 9.98 
Hourly Means. 10.13 9.84 9.62 9.57 9.86 10.27 10.81 11.22 isso 11.30 10.94 10.51 
1 9.46 9.16 9.17 9.37 9.53 9.72 10.41 10.65 10.83 10.14 9.99 9.91 
2 10.02 9.62 9.49 9.77 10.01 10.47 10.75 11.22 iil aul 11.25 10.69 9.90 
3 9.35 8.97 8.97 8.94 8.99 9.37 10.04 10.31 10.25 9.86 9.41 8.87 
4 8.53 8.33 8.12 8.07 8.38 8.65 8.93 9.33 9,28 9.10 8.84 8.36 
5 8.22 Te 7.61 7.41 7.51 8.02 8.58 8.88 9.05 9.00 8.61 8.09 
6 8.96 8.36 8.12 8.01 8.28 8.53 9.18 10.05 10.54 10.41 9.75 9.28 
, | 9.03 8.83 8.60 8.41 8.57 8.85 - 9.12 9.69 9.98 10.08 9.84 9.43 
» 8 9.01 8.86 8.56 8.56 8.62 8.88 9.13 9.60 10.14 10.04 9.60 9.13 
9 10.16 9.66 8.68 8.27 8.36 8.49 8.92 9.67 9.96 10.02 9.69 9.01 
0G 10 9.55 9.48 8.98 8.40 8.42 8.63 9.39 9.99 10.32 10.34 9.84 9.22 
11 9.20 8.80 8.56 8.77 9.03 9.13 9.89 10.31 10.30 10.18 10.20 9.61 
d 12 8.62 8.17 7.87 7.87 TITS 8.03 8.71 9.23 9.32 9.39 8.43 8.08 
13 8.37 7.98 7.98 7.78 7.98 8.64 9.09 9.89 9.92 9.90 9.46 9.13 
5 14 10.17 9.79 9.66 9.68 9.82 10.15 10.41 10.93 11.16 11.22 11.24 10.90 
15 10.90 10.86 10.71 10.76 10.92 10.94 11.07 11.83 12.31 12.27 11.95 12.14 
hie 16 11.05 10.71 10.46 10.17 10.32 10.52 10.88 11.17 11.36 11.45 11.41 10.79 
17 11.26 10.86 10.66 10.81 10.81 11.21 11.45 11.65 11.69 11.71 11.19 10.69 
Q 18 10.55 9.71 9.41 9.38 9.56 10.00 10.97 11.55 11.95 12.07 11.86 11.50 
19 11.97 11.50 127, 11.25 11.06 11.36 11.82 12.36 12.51 12.44 12.29 11.88 
a) 20 11.91 11.91 11.30 11.30 11.25 bey 11.86 12.37 AAA | 12.69 12.64 12.09 
fy 21 12.25 11.86 11.86 11.91 12.16 12.31 12.50 12.99 13.34 13.05 12.70 12.30 
22, 11.86 11.24 11.05 11.16 11.42 11.89 12.39 12.84 12.89 12.76 12.46 12.09 
23 10.84 10.15 9.86 9.89 9.99 10.14 10.67 11.36 11.36 11.25 11.15 10.80 
24 10.09 9.61 9.57 9.31 9.97 10.15 10.77 11.01 11.31 _ 11.86 11.16 10.36 
25 10.67 10.36 10.00 9.78 9.81 9.81 10.00 10.42 10.89 10.81 10.35 9.86 
26 10.14 9.56 9.36 9.26 9.31 9.56 10.43 11.18 11.50 11.52 11.04 10.56 
27 10.62 10.34 9.94 9.89 9.84 9.95 10.06 10.44 10.92 10.85 10.73 10.43 
28 10.11 9.63 9.23 9,23 9.24 9.29 9.79 10.35 10.69 10.66 10.26 9.86 
Hourly Means. 10.10 9.72 9.47 9.41 9.53 9.79 10.26 10.76 10.99 10.92 10.60 10.15 


BATAVIA 1877. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


BAROMETRIC PRESSURE. 


BAROMETER AT 0° C = 750 MILLIMETRES + THE NUMBERS IN THE TABLE. 


9.06 | 873 | 861 858 | 896 | 9.47 | 9.61 
978 | 9.07 | 859 | 818 | 854 | 885 | 917 
853 | 7.60 | 7.03 | 683 | 714 | 798 | 870 
Gem ee0.01 |) 10.24 | -619 | (6.40 |* 7.10 | (7.84 
Peso me2e | 1674 | 6.78 | 96.99 | °7.41 8.02 
Baseiwiel.60 197.24} 6.88 | 7.39 | °837 | 8.45 
eseerie? 96 007.80 | ©7.78 | 97.91 8.31 8.76 
902 | 846 | 804 | 784 | 804 | 852 | 9.00 
Bee es.04 | 27.76 | °7.80 | 7.73 | 840 | 9.01 
Peers 7/81 007,88 07.78" 1 97:79. | 68.07) | £9.01 
8.92 | 8.08 | 7.58 | 692 | 691 7.42 | 7.93 
Poseurs) 16.84 | 56.67), 66.74) | 7.46, |. $7.68 
8.65 |. 820 | 8.06 | 7.93 | 808 | 827 | 9.13 
10.04 | 965 | 910 | 898 | 9.29 | 9.89 | 10.19 
11.21 | 10.66 | 1020 | 9.94 | 10.09 | 10.31 | 10.95 
10.13 | 935 | 919 | 9.38 | 963 | 9.70 | 9.99 
9.79 | 9.03 | 855 | 819 | 852 | 889 | 9.54 
10.69 | 10.11 955 | 8.95 | 9.22 | 965 | 10.58 
11.05 | 10.31 990 | 9.90 | 9.96 | 10.64 | 11.14 
11.26 | 10.91 | 10.36 | 10.11] 1049 | 10.71 | 11.66 
11.46 | 1085 | 1063 | 10.58 | 10.93 | 11.66 | 11.79 
10gomeeaO20, | 29.82 | F054 | 19.57 | ©9.79 | 10.71 
9.92 | 9.30 | 854 | 822 | 827 | 868 | 9.79 
966 | 9.10 | 870 | 834 | 855 | 931 9.90 
G25 ease a2 |) 27.76. 48.09 | *8.60| *9.32 
978 | 902 | 876 | 862 | 863 | 9.00 | 9.59 
9.64 | 9.04 | 866 | 8.01 8.25 | 8.77 | 9.48 
9.21 896 | 846 | 832 | 842 | 865 | 9.76 
947. |- 1387 | 9844 | 8,23 | 18.45 | 8.02 | 9.52 


9.99 10.36 10.62 
9.45 9.74 10.01 
8.86 9.44 9.49 
8.28 8.79 8.96 
8.32 8.76 9.22 
8.89 9.27 9.37 
9.43 9.79 9.90 
9.50 9.96 10.53 
9.56 9.89 10.19 
9.48 9.85 10.03 
8.51 8.73 8.86 
7.97 8.27 8.83 
9.82 9.99 10.70 
10.80 11.31 11.32 
11.39 , 11.80 12.06 
10.61 | 10.85 Lf] 
9.85 { 10.49 10.78 
11.36 | 11.80 12.21 
11.68 11.98 12.19 
12.36 12.85 12.97 
12.15 12.66 12.79 
11.06 11.84 12.16 
10.03 10.63 10.94 
10.38 10.98 11.18 
9.46 9.89 10.65 
9.91 10.57 11.10 
9.85 10.27 10.92 
10.31 10.59 10.67 
9.97 10.41 10.71 


| 
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Daily 


1 SPS Mi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and Monthly 
; Means. 
7.27 6.67 6.28 5.98 6.10 6.43 7.27 7.97 8.00 8.01 8.41 7.99 7.52 
6.83 6.55 6.01 5.99 6.21 6.49 7.23 7.66 8.29 8.49 8.51 8.36 7.49 
7.55 6.86 6.54 6.41 6.74 6.92 7.34 7.99 8.16 8.54 8.29 8.03 7.96 
8.50 8.04 7.37 7.08 7.54 8.16 7.66 8.34 8.78 9.14 8.91 8.79 8.23 
8.64 8.32 7.53 7.62 7.76 8.32 8.95 9.37 9.95 10.17 9.99 9.61 8.74 
9.55 8.74 8.40 8.31 8.39 8.56 9.15 9.38 9.70 10.10 10.08 9.89 9.76 
9.37 8.83 8.32 8.20 8.51 9.12 9.86 10.53 10.90 11.18 11.09 10.81 9.83 
10.49 9.74 9.00 9.10 9.56 10.38 10.68 11.23 11.50 11.67 11.51 11.01 10.59 
10.45 9.99 9.44 9.10 8.82 9.54 9.71 10.28 10.79 11.14 11.51 11.56 10.51 
10.27 9.51 8.87 8.63 8.89 9.20 | 9.64 10.10 10.97 11.11 11.02 10.69 10.43 
10.73 10.26 9.57 9.43 9.86 10.31 10.65 11.29 11.65 11.98 11.79 11.63 11.03 
10.86 10.29 9.45 9.07 9.01 9.27 | 9.81 10.46 10.84 11.47 11.41 PR17 10.92 
10.30 9.57 9.34 8.26 8.45 8.77 | = 9.42 9.95 10.59 10-S0m 12 10.91 10.51 
10.82 10.41 10.08 10.13 10.44 10.72 | 11.10 11.65 12.12 12.22 12.19 12.07 11.27, 
11.89 10.96 10.26 9.89 10.31 11.00 11.13 11.69 11.93 12.33 11.89 11.68 11.79 

10.61 10.11 9.58 9.33 9.47 10.03 | 10.79 11,12 11.76 11.97 11.90 11.69 11.25 % 
10.43 9.82 9.51 9.17 9.47 9.73 | 10.39 10.79 11.48 11.74 11.62 11.13 10.90 
10.69 10.32 9.83 9.79 9.99 10.45 | 10.63 11.02 11.44 11.50 11.55 11.30 11.06 
10.51 10.18 9.56 9.42 9.77 10.22 | 10.59 11.25 11.42 11.60 11.49 11.13 10.96 
10.31 9.74 9.08 8.82 8.99 9.63 | 9.99 10.30 10.68 10.92 10.59 10.36 10.64 
9.53 8.92 8.43 8.11 8.27 8:68 | 8.72 9.32 9.66 10.27 10.20 9.81 9.63 
9.69 9.02 8.84 8.80 9.01 9.26 | 9.79 10.18 10.44 10.41 10.32 10.02 9.88 
9.79 9.16 8.49 8.90 9.77 10.00 | 10.35 11.05 11.64 11.80 11.87 11.64 10.31 
9.99 9.15 8.79 8.54 8.36 8.75 | 9.63 10.51 11.19 11.31 11.09 10.65 10.50 
9.60 8.73 8.31 8.21 8.65 9.22 | 9.63 10.26 10.78 10.90 10.63 10.20 10.03 
9.94 9.49 9.07 8.76 8.68 8.94 | 9.31 9.93 10.26 10.59 10.46 10.33 9.93 
10.13 9.58 8.99 8.90 9.28 9.43 10.19 10.86 11.33 11.81 11.84 11.64 10.23 
10.94 10.38 9.73 9.45 9.44 10.12 10.43 11.56 11.84 12.14 11.86 11.64 11.17 
10.13 9.55 8.93 8.70 8.95 9.80 10.19 10.88 10.91 10.51 10.35 10.06 10.61 
9.23 8.62 8.07 8.00 8.45 8.89 9.27 9.62 9.86 10.05 9.81 9.54 9.57 
9.56 9.24 9.05 8.81 8.87 9.30 9.86 10.09 10.66 10.78 10.49 9.95 9.83 
9.83 9.25 8.73 8.55 8.77 9.21 9.66 10.21 10.63 10.86 10.77 10.49 10.10 

i 


10.57 | 10.89 9.72 
985 | 971 9.81 
9.51 | 9.32 8.91 
8.91 | 8.83 8.17 
9.30 | 9.16 8.09 
9.64 | 9.42 8.77 
9.93 | 9.54 8.98 

10.84 | 10.80 9.20 

10.00 | 9.80 9.05 

10.04 | 9.75 9.13 
8.97 | 8.73 8.81 
Bi) a A8.72 8.10 

10.85 | 10.70 9.02 

11.19 | 10.95 10.33 

11.97 | 11.79 11.21 

11.36 | 11.32 10.54 

11.16 | 11.04 10.41 

12.28 | 12.29 10.72 

12.06 | 11.76 11.43 

12.97 | 12.82 11.78 

VG eiiear pe 12.07 

11.99 | 11.46 11.38 

11.13 | 10.61 10.15 

11.13 | 11.03 10.12 

10.57 | 10.90 9.73 

10.91 | 10.82 10.01 

10.80 | 10.51 9.93 

10.69 | 10.70 9.71 

10.71 | 10.54 9.83 
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Hours of 
Mean Batavia 
Time. | 


DM AE CG ET 
fn 
fon) 


Hourly Means. 


© OIG) OUP ON 


APRIL. 
Oo 


1 A.M. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
10.37 | 10.03 9.75 9.73 | 1012 | 1088 | 10.75 | 1105 | 14.29 | 1880.) fey ete 
9.83 9.25 9.63 9.62 9.73 9.83 9.86 | 10141 | 10.43 | 10.31 | 10.05 9.52 
9.42 9.10 8.78 8.68 8.94 9.15 9.40 | 10.91 | 11.01 | 11.00 | 10.55 | 10.40 
9.56 9.16 8.77 8.85 8.97 9.26 9.54 9.63 9.93 9.93 9.28 8.78 
9.33 8.99 8.79 8.79 9.01 9.26 9.91 | 1055 | 10.73 | 1067 | 10.49 9.83 
9.84 9.47 9.16 9.15 9.19 9.28 9.65 9.84 | 1038 | 10.55 | 10.53 | 10.15 
9.39 9.01 8.84 9.08 9.29 9.33 9.60 9.87 | 10.22 | 10.01 9.67 9.13 
9.34 8.91 8.51 8.89 9.00 9.20 9.80 | 10.14 | 10.43 | 1064 | 10.27 9.84 
9.47 9.08 9.08 8.88 8.80 9.21 9.48 9.82 | 10.17 | 10.16 9.86 9.39 
9.71 9.45 9.25 9.15 9.34 9.75 | 10.10 | 10.11 | 10.53 | 10.40 9.86 9.08 
8.76 8.33 7.98 7.81 7.90 8.46 8.85 9.32 9.26 9.38 8.96 8.43 
8.86 8.63 8.22 8.10 8.36 8.69 9.23 | 10.12.| 10.87 | 10.57 | 10.40 9.76 
10.10 9.68 9.51 9.31 9.53 9.89 | 10.35 | 10.60 } 11.30 | 1hgs | ikon) neue 
10.52 | 1036 | 10.19 9.95 | 10.05 | 10.07 | 10.54 | 1083 | 11.56 | 11.75 | 11.46 | 10.89 
10.49 | 10.13 9.78 9.45 9.57 9.88 | 10.06 | 10.55 | 1059 | 10.71 | 10.52 9.80 
9.67 9.35 8.96 8.80 9.00 9.10 | 1025 | 10.69 | 1096 | 10.92 | 10.90 | 10.23 
9.89 9.45 9.12 8.73 9.00 9.40 9.79 | 10.04 | 10.86 | 10.46 9.96 9.42 
9.14 8.91 8.77 9.13 9.18 9.38 9.51 9.86 | 10.22-| 10.32 9.83 9.22 
10.25 9.85 8.95 8.77 8.76 9.20 9.52 9.86 | 10.16 .| 10.15 9.30 8.96 
8.57 8.50 8.48 8.31 8.55 8.76 9.30 9.98 | 10.64 | 10.17 9.67 9.08 
9.47 8.98 8.76 8.59 8.88 9.33 | 1015 |. 11.00 | 1143 | 11.09 | 1086 somone 
10.21 9.77 9.27 9.07 9.34 9.75. | 10.23 | 10.794 1113 |. 11.21 | 40.60 00eae 
9.84 9.50 9.22 9.10 9.40 9.72 | 10.01 | 10.57 | 1081 | 10.65 | 10.81 9.44 
10.59 | 10.35 | 10.33 | 10.27 | 10.07 | 10.27 | 10.47 | 1068 | 10.88 | 10.92 | 10.49 9.91 
9.73 9.59 9.49 9.53 9.88 | 10.08 | 10.73 | 10:87-| 1193 | its | dige meee 
9.74 9.57 9.30 9.04 9.21 9.61 9.89 | 10.13 | 10.48 | 10.64 | 10.38 9.63 
9.64 9.38 9.04 8.81 8.77 8.98 9.44 9.74 9.81 9.71 9.39 8.69 
9.22 8.84 8.50 8.16 8.66 9.08 9.18 9.53 9.62 9.90 9.35 | . 8.63 
9.00 8.54 8.05 8.07 8.17 8.49 8.86 9.20 9.43 9.65 9.23 9.03 
9.84 9.42 9.14 9.00 9.08 9.57 9.92 | 10.48 | 10.76 | 10.59 | 10.32 9.48 
10.53 | 10.12 9.71 9.68 9.89 | 1012 | 10.65 | 11.07 | 11.14 | 10.99 | 10.62 9.83 
9.69 9.35 9.08 | 8.98 9.15 9.43 9.84 | 10.26 | 1056 | 1057 | 10.22 9.66 
a a ee 

10.39 9.88 9.67 9.69 9.89 .| 10.36 | 10.88 | 11.28 | 11.65 | 11.78 | 11.04 | 10.97 
10.39 | 10.22 | 10.10 | 10.36 | 1065 | 10.87 | 11.10 | 1127 | 11.67 | 11.63. | 11.00 | 1068 
11.40 | 11.12 | 10.83 | 1043 | 1023 | 1042 | 1067 | 1097 | 11.42 | 11.67 | 11.23 | 10.67 
10.68 |. 10.27 | 10.03 9.74 9.67 |. 10.09 | 10.79 | 1129 | 11.47 | 11.46 | 1101 | 1087 
10.37 9.98 9.70 9.67 | 10.02 | 10.62 | 10.93 | 11.34 | 11.86 | 11.86 | 11.52 | 10.62 
9.88 9.56 9.18 8.89 9.04 9.73 9.97 | 1053 | 10.64 | 10.31 9.82 9.14 
9.20 8.72 8.52 8.26 8.53 8.93 9.43 9.72 | 10.20 9.80 9.42 8.56 
9.55 9.19 9.09 8.90 8.45 8.66 9.04 9.46 9.74 9.67 9.22 8.66 
8.79 8.66 8.39 8.29 8.60 8.82 9.27 9.81 | 10.24 | 10.50 | 10.22 9.17 
9.91 9.38 8.92 8.94 9.23 9.68 | 10.11 | 10.41 | 10.70 | 10.77 | 10.98 9.79 
10.34 9.74 9.54 9.22 9.62 9.98 | 10.23 | 10.91 | 11.08 | 11.35 | 10.76 | 10.23 
10.87 | 10.33 9.59 9.19 9.34 9.77. | 10.06 | 10.60 | 10.63 | 10.37 9.82 9.17 
9.77 9.30 8.64 8.34 8.31 8.77 9.26 9.60 9.92 | 10.14 9.75 9.15 
8.79 8.03 8.03 8.00 8.51 8.86 9.62 | 10.33 | 10.72 | 11.03 | 10.67 | 10.15 
9.35 9.23 9.26 9.02 9.03 9.35 9.77 9.91 | 10.22 | 10.37 9.95 9.61 
9.98 9.86 9.81 9.56 9.23 9.52 9.77 | 10.05 | 10.26 | 10.29 9.77 9.00 
10.44 9.93 9.70 9.62 9.87 9.96 | 10.07 | 10.53 | 11.11 | 10.88 | 10.47 9.72 
9.54 8.80 8.63 8.74 9.04 9.46 9.70 9.94 | 10.07 | 10.19 9.59 9.28 
10.34 9.74 9.42 9.37 9.37 9.57 | 1011 | 10.71 | 1114 | 14.06 | 1086 7) dost 
9.91 9.51 9.44 9.50 9.55 9.77 | 10.11 | 1064 | 10.97 | 1088 | 10.73 | 10.09 
10.10 9.78 9.41 9.26 9.23 9.31 9.59 9.73 9,84 9.84 9.43 8.72 
8.02 7.40 6.94 7.05 7.09 7.39 8.00 8.64 8.76 8.62 8.01 7.17 
7.50 6.82 6.70 6.69 6.72 7.24 7.67 8.30 8.63 8.85 8.07 7.74 
8.13 7.57 7.54 7.50 7.54 7.79 8.38 8.71 8.78 9.05 8.61 7.87 
8.27 7.96 7.66 7.53 7.43 7.64 7.93 8.19 8.60 8.66 7.91 7.54 
7.66 7.21 6.98 6.67 6.52 7.06 747 7.78 8.06 8.06 7.30 6.54 
7.78 7.30 7.11 6.96 7.26 7.68 8.02 8.33 8.60 8.70 8.62 7.63 
7.47 7.03 7.00 6.97 7.04 7.21 7.57 7.96 8.38 8.13 7.72 7.42 
8.00 7.86 7.54 7.01 7.34 7.49 7.89 8.38 8.62 8.63 8.31 7.51 
7.92 7.27 6.99 6.85 7.23 7.67 8.14 8.63 8.85 8.85 8.64 | 8.13 
9.36 8.92 8.68 8.54 8.65 8.99 9.39 | 9.80 | 10.09 | 10.11 9.66 9.03 


Hourly Means. 


BAROMETER AT 0° C = 750 MILLIMETRES + THE NUMBERS IN THE TABLE. 
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METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


BAROMETRIC PRESSURE. 
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BATAVIA 1877. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


BAROMETRIC PRESSURE. 
BAROMETER AT 0° C = 750 MILLIMETRES + THE NUMBERS IN THE TABLE. 


11 


12 


and Monthly 
Means. 
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Daily 


10.09 9.21 8.82 8.73 8.96 9.47 9.86 10.35 10.65 10.46 10.11 10.12 
9.10 8.41 8.00 7.63 V77 8.05 8.75 9.25 9.88 10.01 9.81 9.66 9.35 
9.67 8.79 8.54 8.32 8.44 8.77 9.19 9.27 9.46 9.82 9.84 9.69 9.46 
7.86 7.49 7.46 7.27 7.41 7.63 8.12 9.08 9.42 9.55 9.73 9.54 8.84 
9.00 8.31 8.12 7.99 8.29 8.56 9.36 9.97 10.26 10.49 10.50 10.12 9.47 
9.28 8.60 8.37 8.59 8.82 9.20 9.54 10.21 10.46 10.54 10.30 10.08 9.63 
8.75 7.98 7.66 745 7.72 8.25 9.36 9.87 10.06 10.56 9.85 9.58 9.19 
8.91 8.03 7.47 7.52 7.68 7.82 8.46 8.99 9.49 9.77 9.73 9.55 9.10 
9.25 8.48 7.92 7.65 8.13 8.82 9.19 9.90 10.24 10.69 10.68 10.17 9.36. 
8.19 7.46 6.78 6.55 6.78 7.32 8.30 8.99 9.17 9.73 9.50 9.22 8.95 
7.64 7.18 6.85 6.87 6.95 7.56 8.14 8.72 9.24 9.76 9.60 9.42 8.39 
9.40 8.22 7.83 7.74 8.02 8.72 9.14 10.16 10.79 10.86 10.81 10.38 9.33 
10.23 9.42 8.80 8.81 8.93 9.38 10.41 10.84 10.87 10.97 11.20 10.58 10.20 
9.79 9.19 8.96 8.66 9.28 9.74 10.27 10.75 11.06 20.01 1.23 10.91 10.38 
9.52 9.22 8.90 8.69 8.98 9.09 9.22 9.39 10.04 10.31 10.49 10.33 9.82 
8.81 8.50 7.44 7.70 7.93 8.76 9.01 9.26 9.45 9.75 9.59 9.57 9.36 
9.03 8.16 7.56 7.48 7.78 8.62 8.27 8.66 9.15 9.59 9.70 9.66 9.14 
8.51 7.78 7.55 7.43 7.70 8.47 8.58 9.38 10.17 10.61 10.55 10.39 9.19 
7.48 7.05 6.77 6.72 7.29 7.99 8.19 8.68 9.03 9.40 9.39 8.90 8.79 
8.40 7.91 7.44 7.37 7.66 8.19 8.80 9.19 9.72 10.00 9.94 9.85 8.94 
9.77 9.09 8.45 7.76 8.08 8.61 9.14 9.55 10.06 10.44 10.34 10.18 9.57 
9.58 8.85 8.46 8.20 8.64 8.87 9.54 9.98 10.40 10.62 10.52 10.16 9.81 
8.67 8.14 7.46 7.72 8.43 8.92 9.38 10.06 10.84 11.29 11.30 10.98 9.66 
8.86 7.93 7.29 7.35 7.96 9.98 9.53 9.73 10.06 10.53 10.30 9.95 9.78 
10.34 9.63 8.80 8.23 8.75 8.85 9.44 9.99 10.34 10.65 10.67 10.24 10.02 
8.84 8.24 7.37 7.46 8.19 8.95 9.33 9.70 10.12 10.60 10.39 9.60 9.43 
7.87 7.07 6.79 6.56 6.63 7.25 8.48 8.88 9.83 9.60 9.76 9.60 8.74 
7.81 6.95 6.41 6.44 6.82 7.18 7.76 8.61 9.04 9.18 9.19 9.15 8.47 
8.31 7.88 7.52 7.69 8.09 8.54 9.07 9.75 10.24 10.48 10.73 ‘| 10.48 8.94 
8.79 8.30 7.80 7.36 7.77 8.56 10.10 10.67 10.98 11.06 10.77 10.75 9.60 
9.00 8.38 7.73 8.36 8.82 9.18 9.59 10.12 10.64 10.97 10.80 10.42 9.93 
8.94 8.27 7.80 7.69 8.02 8.54 9.07 9.60 10.03 10.31 10.25 9.97 9.39 
ea eS TE 
9.72 9.31 9.17 9.16 9.43 9.81 9.95 10.28 10.70 11.38 11.29 | 11.13 10.34 
9.89 9.40 9.08 9.02 9.12 9.44 9.97 10.49 10.83 11.24 11.22 11.14 10.45 
10.02 9.28 8.97 8.62 8.90 9.54 10.08 10.49 10.78 11.12 11.04 10.97 10.45 
9.84 9.39 8.95 8.54 8.90 9.09 9.77 10.44 10.69 10.95 10.95 | 10.53 10.20 
9.90 9.07 8.16 7.90 8.27 8.68 9 34 9.87 | - 10.30 10.74 10.38 10.15 10.05 
8.81 8.21 7.51 7.39 7.49 7.93 8.62 9.36 9.88 9.90 10.08 | 9.62 9.23 
8.42 7.73 7.19 713 7.95 8.29 9.12 9.44 9.80 10.33 10.55 | 9.87 8.96 
7.88 744 7.A3 7.12 7.28 8.02 8.50 9.18 9.69 9.76 9.69 9.48 8.78 
9.16 8.80 8.43 8.10 8.66 9.00 9.26 10.18 10.59 10.59 10.38 10.36 9.34 
9.01 8.58 8.14 8.47 9.06 10.10 10.14 10.55 11.07 11.32 10.96 10.72 9.84 
9.66 9.02 8.24 8.39 8.84 9.13 9.95 10.52 11.11 11.78 11.71 11.24 10.11 
8.60 8.02 7.36 7.34 7.76 8.47 8.96 9.53 9.80 10.06 9.91 9.75 9.39 
8.20 7.89 7.30 7.06 FAT 7.69 7.98 8.82 9.37 9.46 9.16 8.99 8.75 
9.52 9.01 8.69 8.18 8.28 8.29 8.41 8.48 9.21 9.99 9.99 | 9.80 9.19 
8.91 8.33 7.73 7.53 8.43 9.07 9.68 10.04 10.08 10.18 10.21 | 9.98 9.39 
8.50 7.95 7.36 7.40 7.84 8.26 9.47 9.75 10.04 10.41 10.63 10.75 9.39 
9.00 8.19 7.70 7.76 ' 7.99 8.45 9.06 10.28 10.57 10.28 9.97 9.84 9.64 
8.98 8.43 8.25 8.74 9.21 9.70 10.42 10.62 10.87 10.90 10.90 10.82 9.62 
10.03 9.36 8.85 8.44 8.95 9.43 9.71 10.33 10.70 10.84 10.85 10.66 10.01 
9.51 8.69 8.32 8.16 8.52 9.27 9.70 10.26 10.73 11.06 11.00 10.62 9.87 
8.13 7.30 7.09 6.91 7.34 7.71 8.44 8.89 9.22 9.08 8.73 8.58 8.82 
6.24 — 5.52 §.23 5.11 5.66 6.32 6.60 7.47 8.04 8.29 8.04 7.92 7.23 
7.32 6.97 6.88 744 7.70 8.08 8.42 8.69 8.80. 8.46 8.37 8.37 7.77 
7.30 6.67 6.34 6.14 6.60 7.02 7.56 8.42 8.76 9.22 9.20 | 8.88 7.90 
6.74 6.20 5.92 5.96 6.15 6.52 6.90 7.32 7.79 8.26 8.43 8.04 7.48 
5.67 5.29 5.08 5.16 5.48 6.03 6.47 7.39 7.66 8.38 8.48 8.37 6.95 
6.71 6.16 5.67 5.60 6.12 6.53 6.89 7.44 7.66 8.23 8.11 7.84 7.37 
7.05 6.62 6.00 5.84 6.23 6.79 7.48 8.05 8.35 8.42 8.59 8.56 7.41 
7.05 6.58 6.09 5.76 6.30 6.64 7.14 8.18 8.56 8.61 8.54 8.52 7.61 
7.57 7.03 6.56 6.59 6.89 7.51 8.00 8.40 8.63 8.83 8.66 8.41 7.84 
8.44 7.88 7.45 7.37 7,75 8.23 8.73 9.31 9 68 9.94 9.87 9.66 8.98 
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BAROMETER AT 0° C = 750 MILLIMETRES + THE NUMBERS IN THE TABLE. 


BATAVIA 1877. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


BAROMETRIC PRESSURE: 


s of 
baat Botaia, 1 ASM 2 3 4 5 6 7 8 | 9 | 10 11 | 12 
Time. | 
| 
1 8.02 Fieght 7.44 FAL 7.41 dd: 8.03 8.31 8.48 8.38 7.72 6.96 
2 7.46 7A6 7.04 6.89 7.26 743 7.81 8.18 8.44 8.08 7.81 7.09 
3 7.33 6.97 6.64 6.65 7.08 7.30 PEEL 8.06 8.07 8.44 7.86 7.01 
4 8.05 7.59 7.28 7.19 7.35 7.63 8.17 8.59 8.58 8.43 8.15 7.59 
15 8.32 7.61 7.39 7.01 7.20 7.65 7.99 8.36 8.63 8.49 7.94 " $#SO 
6 7.35 7.04 6.79 6.69 6.83 7.04 7.44 7.90 7.97 8.00 4.59 6.69 
q 7.36 6.91 6.60 6.32 6.64 6.95 7.78 7.87 8.01 7.71 7.52 PEA 
8 7.28 6.84 6.51 6.44 6.66 7.09 7.59 8.07 8.54 8.52 7.74 7.25 
9 7.88 7.66 7.38 718 7.22 7.54 8.07 8.60 8.66 8.52 8.07 7.41 
10 8.06 7.42 7.31 7.01 710 7.20 7.73 8.16 8.20 8.14 7.81 7.41 
ll 7.66 7.40 6.79 6.59 6.77 7.30 Clerks: 8.22 8.30 8.20 7.93 7A2 
12 8.16 7.66 2 7.07 7.34 7.74 7.92 8.28 8.82 8.72 8.45 7.95 
' 13 8.17 ‘de 7.59 7.60 7.79 8.38 8.65 8.91 9.13 9.29 8.89 8.53 
» 14 9.03 8.74 8.44 8.30 8.46 8.74 9.27 9.81 10.21 10.39 9.96 9.44 
15 9.45 9.24 8.80 8.68 8.76 9.11 9.57 9.72 9.99 9.97 9.55 8.98 
d 16 9.18 8.85 8.78 8.81 9.28 9.60 9.78 10.37 10.67 10.60 10.18 9.59 
iby! 10.74 10.25 9.90 10.138 10.48 10.73 11.10 11.42 11.60 11.44 11.13 10.44 
3 18 11.10 10.84 10.48 10.28 10.55 10.66 10.84 11.03 11.19 All 10.72 10.15 
19 9.71 9.53 9.24 9.12 9.36 9.84 10.45 10.68 10.81 10.41 9.94 9.31 
20 9.70 9.40 9.37 9.32 9.5 9.76 10.26 10.59 10.74 10.50 10.18 9.42 
21 9.79 9.32 9.15 9.25 9.72 10.04 10.36 10.80 11.22 11.26 10.74 10.06 
22 10.51 10.15 9.84 10.20 10.35 10.47 10.84 11.06 11.04 10.83 10.54 9.80 
23 10.13 9.56 9.33 9.37 9.79 9.83 10.37 10.77 10.93 10.92 10.26 9.61 
24 9.24 8.79 8.66 8.70 9.08 9.44 10.21 10.78 10.75 10.61 10.26 9.47 
25 9.88 9.53 9.36 9.33 9.61 10.00 10.58 11.05 11.18 10.88 10.23 9.42 
26 9.41 9.16 9.10 9.16 9.25 9.65 9.90 10.02 10.06 9.48 9.06 8.45 
27 9.29 8.85 8.46 8.37 8.80 9.14 9.58 10.00 10.00 9.68 9.30 8.85 
28 9.91 9.55 9.35 9.32 9.66 9.67 10.10 10.79 11.00 1OS72 10.12 9.53 
| 29 9,65 9.26 9.00 9.00 9.24 9.59 10.37 10.62 10.69 10.61 10.27 9.37 
30 10.15 9.82 9.69 9.52 9.81 9.88 10.11 10.65 11.10 11.00 10.56 9.95 
31 10.82 10.72 10.41 10.20 10.55 10.86 10.93 CS? 11.65 11.45 10.93 10.21 
Hourly Means. 8.99 8.62 8.37 8.28 8.55 8.84 9.27 9.65 9.83 9.70 9.27 8.63 
al 10.22 9.91 9.44 9.06 9.31 9.64 9.79 10.10 10.12 10.15 9.71 8.82 
2. 9.28 8.79 8.60 8.11 8.07 8.39 8.86 9.33 9.53 9.57 9.12 8.65 
3 9.20 8.78 8.68 8.68 9.06 9.41 DOs 10.64 10.53 10.27 9.77 9.16 
4 10.42 9.85 9.67 9.51 9.72 10.19 10.63 ii lesiil 11.36 11.14 10.54 10.40 
5 10.19 9.72 9.53 9.26 9.32 9.73 10.03 10.39 10.37 10.38 10.13 9.43 
6 10.57 10.46 10.21 10.07 10.31 10.49 10.79 11.19 11.63 11.42 11.01 10.32 
| eS ie O87, 10.36 10.36 9.96 10.16 10.40 10.75 11.05 11.20 10.73 10.33 
8 10.28 9.92 9.62 9.36 9.57 9.74 10.56 10.88 10.88 10.64 10.52 9.71 
9 9.59 9.21 9.10 Od 9.32 9.41 9.84 10.31 _ 10.58 10.19 9.97 9.47 
10 10.03 9.70 9.50 9.25 9.33 9.55 9.84 10.40 10.75 10.77 10.43 10.17 
iLit 10.53 10.30 9.89 9.67 10.10 10.35 10.60 11.33 11.59 11.77 11.76 11.25 
‘ 12 10.82 10.18 9.72 9.58 9.83 10.30 10.81 lela 11.31 11.27 10.96 10,64 
fy] 13 10.43 10.09 9.78 9.60 9.80 10.03 11.19 11.68 11.58 11.34 10.87 10.43 
14 10.46 9.79 9.65 9.59 9.68 9.85 10.26 10.67 10.98 10.63 10.42 10.17 
V 15 11.03 11.03 10.72 10.68 10.81 (ills 11.49 11.83 12.23 11.94 11.44 10.59 
16 11.34 11.01 10.79 10.56 10.84 11.08 11.17 11.56 11.68 11.53 10.93 10.37 
b 17 11.20 10.84 10.52 10.47 10.57 10.68 11.08 11.46 11.80 11.49 10.80 10.17 
18 10.39 10.35 10.28 10.56 10.88 11.29 11.18 11.54 11.64 11.46 11.08 10.46 
h 19 10.65 10.63 10.49 10.57 10.73 10.98 11.58 12.04 12.20 12.03 11.65 11.11 
20 11.54 11.32 11.34 eat 11.56 11.81 12.19 12.80 13.11 12.67 12:30 11.53 
21 11.18 10.77 10.44 10.15 10.29 10.55 10.68 11.06 11.14 11.09 10.56 9.43 
22 9.89 9.43 9.23 9.11 9.51 9.63 9.99 10.47 10.88 10.53 10.07 9.48 
23 10.70 10.43 9.96 9.78 9.97 10.12 10.66 - 11.00 11.22 10.65 10.36. 9.68 
24 10.08 9.68 9,27 9.14 9.24 9.45 9.95 10.48 10.80 10.62 10.34 9.97 
25 10.44 | 10.00 9.66 9.39 9.63 9.82 9.92 10.16 10.12 9.88 9,55 9.21 
26 9.83 9.27 9.20 9.09 9.41 9.95 10.12 10.44 10.46 10.19 9.82 9.31 
27 10.23 9.92 9.23 8.96 8.99 9.16 9.90 10.50 10.75 10.68 9.83 9.13 
28 9.78 9.70 9.31 9.61 9.93 10.18 10.47 10.95 11.15 10.77 10.46 9.77 
29 10.87 10.44 10.20 9.99 10.26 10.64 11.07 11.35 11.38 11.16 10.61 10.17 
30 11.15 10.67 10.53 10.41 10.46 10.72 10.99 11.42 11.73 11.27 10.85 10.18 
Hourly Means.) 10.45 10.10 9.83 9.70 9.88 10.15 10.54 10.97 | 11.15 10.96 10.55 9.98 
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| 


Daily 

2 : 3 4 | 5 | 6 7 8 : 9 10 11 12 and Monthly 
| Means. 
5.69 5.36 5.36 5.98 6.42 7.16 7.52 8.01 8.04 7.89 7.86 7.29 
5.45 5.38 5.23 5.47 6.01 6.44 7.01 7.44 7.72 7.91 7.67 7.03 
5.85 5.39 5.55 6.01 6.44 7.00 7.31 7.75 8.35 8.44 8.34 7.16 
6.15 5.69 5.94 6.23 6.66 8.02 8.50 8.95 9.19 8.96 8.94 7.70 
6.44 6.07 6.07 6.21 6.75 7.14 7.60 7.86 7.98 7.74 7.45 742 
5.85 5.54 5.58 6.23 6.65 7.66 7.77 7.95 8.13 7.69 7.66 7.09 
5.66 5.29 5.25 5.64 6.09 6.59 7A3 7.56 7.88 7.80 7.59 6.90 
6.54 6.16- 6.18 6.88 7.50 7.77 8.06 8.19 8.44 8.46 8.19 7.42 
6.07 5.69 5.40 . 5.80 « 6.45 7.54 8.09 9.01 9.13 8.76 8.48 7.55 
5.51 4.99 4.99 5.33 5.66 6.18 6.64 7.46 8.11 7.90 7.74 7.02 
5.93 5.48 5.49 5.89 6.61 7.39 8.20 8.81 8.69 8.53 8.55 7.33 
6.74 6.53 6.53 6.73 6.97 7.30 aed 8.22 | 8.47 8.44 8.23 7.69 
FAL 6.57 6.55 6.77 7.20 7.54 8.43 8.97 9.41 9.56 9.49 8.17 
8.28 7.63 7.28 7.67 8.19 8.72 9.66 10.04 10.27 10.10 10.00 9.05 
7.59 7.33 7.45 7.80 8.38 8.89 9.25 9.50 9.66 9.67 9.51 8.96 
8.46 8.42 8.85 9.31 9.51 10.47 10.64 10.92 11.30 11.32 11.23 9.80 
9.01 8.77 8.77 8.97 9.37 10.23 10.66 11.02 11.50 11.53 11.15 10.42 
8.39 8.09 8.11 8.27 8.39 8.92 9.31 9.60 10.14 10.16 10.08 9.89 
8.16 7.70 7.35 7.77 8.31 8.96 9.25 9.84 10.17 10.01 10.02 9.36 
8.25 7.98 8.05 8.30 8.76 9.23 9.69 10.09 10.23 10.09 9.88 9.51 
9.11 8.76 8.61 8.85 9.10 9.85 10.73 10.86 10.87 10.90 10.79 9.99 
8.63 8.17 8.21 8.66 9.26 9.47 10.13 10.68 10.92 10.75 10.42 10.01 
8.14 7.77 7.56 7.75 8.08 8.33 8.97 9.70 9.87 9.85 9.55 9.40 
8.19 7.73 7.75 8.26 8.70 8.96 9.58 10.27 10.64 10.50 10.13 9.39 
8.21 8.07 8.01 8.21 8.78 9.13 9.55 9.86 | 10.16 10.03 9.78 9.57 
7.26 iol 7.15 7.34 7.80 8.73 9.33 9.91 9.86 9.78 9.59 8.93 
7.41 7.40 7.56 7.93 8.38 9.17 9.59 10.05 10.44 10.24 10.06 9.03 
8.03 7.75 7.93 8.24 8.84 9.79 10.00 10.19 10.50 10.27 10.14 9.60 
8.51 8.12 7.93 8.33 8.87 9.87 10.30 10.73 10.95 10.72 10.50 9.64 
9.23 8.79 8.54 8.95 9.37 9.65 10.08 10.42 | 10.56 10.40 10.34 9.94 
8.93 8.79 8.67 8.80 9.06 9.47 9.89 10.45 10.76 10.70 10.48 10.23 
: 7.38 7.05 7.03 7.37 7.82 8.44 8.92 9.36 9.62 9.52 9.35 8.66 
; 7.35 7.27 7.41 7.70 8.32 8.86 9.34 9.51 9.53 | 9.23 9.16 9.09 
7.34 7.10 6.98 7.43 8.07 8.54 9.01 9.59 | 9.86 9.78 9.64 8.65 
8.46 8.11 8.42 8.76 9.10 9.81 10.46 | 10.64 | 10.90 | 10.73 10.77 9.55 
9.46 8.88 9.03 9.23 9.51 9.99 10.49 10.85 11.10 | 10.89 10.60 10.20 
8.35 8.23 8.16 8.78 9.15 9.92 10.81 10.97 11.37 | 10.89 10.73 9.78 
8.95 8.68 9.41 10.10 10.00 10.36 10.66 11.20 11.64 | 11.64 11.56 10.51 
8.88 8.47 8.34 8.55 8.96 9.54 10.18 10.63 10.82 11.01 10.65 10.12 
8.76 8.81 8.22 8.32 8.74 9.35 9.91 10.04 10.28 | 10.12 9.95 9.73 
8.50 8.44 8.41 8.46 8.95 9.47 9.93 10.25 10.50 10.15 10.08 9.51 
8.95 8.42 8.26 8.46 8.98 9.98 10.55 10.96 11.19 11.22 10.77 9.88 
9.90 9.55 8.82 9.02 9.34 10.25 10.67 10.89 11.31 11.28 10.99 10.49 
9.29 8.55 8.54 8.81 9.31 9.67 10.33 10.54 10.80 10.68 10.71 10.14 
9.35 8.79 8.64 9.03 9.42 10.25 10.78 11.15 11.26 11.18 10.97 10.32 
9.28 8.90 9:01 9.37 9.71 10.33 10.84 11.09 11.26 11.10 10.94 10.16 
9.40 9.15 9.58 10.22 10.59 11.45 12.22 12.57 12.33 12.12 11.77 11.09 
9.38 9.08 9.25 9.58 9.90 10.63 11.23 _|° 11.80 11.95 11.64 11.53 10.77 
9.17 8.72 8.75 8.81 9.14 9.65 9.87 10.56 10.63 10.64 | 10.64 10.30 
9.42 9.16 8.85 9.28 9.71 10.05 10.62 11.12 11.28 WH Ge |e ta 10.54 
10.00 9.52 9.89 10.25 10.49 10.94 11.42 11.76 11.79 11.35 11.17 10.99 
10.34 10.12 10.03 10.19 10.42 11.27 11.57 12.28 12.40 12.43 12.34 11.57 
8.16 7.80 7.61 7.80 8.24 8.90 9.34 9.74 10.05 10.15 9.99 9.75 
8.26 8.07 8.54 8.76 9.03 9.65 10.26 10.64 10.83 10.77 | 10.77 9.69 
8.49 8.11 8.28 8.69 9.10 9.35 9.76 10.20 10.46 10.30 10.29 9.85 
8.87 8.66 8.73 8.95 9.51 9.87 10.69 11.64 12.00 11.86 11.25 10.03 
8.30 7.88 7.78 8.15 8.52 9.23 9.65 10.03 10.06 10.09 10.22 9.43 
7.84 7.36 7.28 7.36 7.72 8.41 8.98 9.74 10.29 10.38 | 10.22 9.21 
8.43 8.29 8.34 8.45 8.60 9.35 9.60 10.06 10.14 9.79 9.80 9.46 
9.04 8.90 8.58 8.87 9.59 10.00 10.55 11.05 11.22 11.24 11.27 10.07 
9.01 8.67 8.82 9.07 9.52 10.02 10.78 11.32 11.72 11.68 11.46 10.42 
9.00 8.46 8.46 9.09 9.39 10.81 10.93 11.18 11.76 11.82 11.74 40.53 
8.86 8.54 8.55 8.85 9.23 9.86 10.38 10.80 11.02 10.91 10.77 10.06 
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Hours of 
Mean Batavia 
Time. 


1A. M. 2 | 3 4 | 5 8 9 10 11 12 


1} 11.15 10.87 10.78 10.74 11.28 11.89 12.11 12.50 12.57 12.29 i 11.14 
2] 10.88 10.57 10.31 10.43 10.53 10.69 11.06 11.71 12.14 12.04 11.10 10.54 
3 | 10.37 10.24 10.18 10.30 10.48 - 10.61 10.86 11.01 10.91 10.72 10.53 9.73 
4| 10.81 10.54 10.29 10.41 10.50 10.65 11.01 11.23 11.46 41.19 10.62 9.85 
5 | 10.89 10.66 10.21 10.27 10.48 10.60 11.04 11.34 |- 11.54 11.27 10.98 10.44 
6 | 11.20 10.83 10.78 10.89 11.32 11.58 11.65 11.86 11.87 11.68 11.25 10.38 
7 || 10.68 10.62 10.49 10.57 10.59 10.73 10.93 11.21 11.31 11.18 10.63 10.08 
8 | 10.48 10.16 9.96 10.13 10.31 10.70 | 11.06 11.60 11.64 | - 11.57 11.18 10.28 
9 | 10.44 10.08 9.82 9.86 10.34 10.55 10.98 11.23 11.44 11.44 11.13 10.52 
10 | 10.82 10.55 10.13 9.95 10.11 10.33 10.62 10.98 11.07 10.83 10.52 9.85 
11 | 10.52 10.18 9.99 9.96 10.06 10.59 10.90 11.14 11.34 11.22 10.78 10.32 
12 | 10.63 10.54 10.14 10.06 10.24 10.57 10.75 11.09 11.66 11.57 11.10 10.47 
13 9.79 9.66 9.51 9.45 9.51 9.84 10.49 10.75 10.67 10.50 9.86 9.22 
14 9.67 9.27 9.15 9.06 9.51 9.94 10.22 10.69 10.91 10.98 10.74 10.48 
15 | 11.75 11.55 11.32 11.27 11.41 11.67 11,92 12.40 12.44 12.06 11.63 10.99 
11.41 11.29 11.23 10.85 10.94 TAZ 11.31 11.65 11.89 11.78 11.52 10.89 
17] 11.88 11.69 (Hee le | 11.20 11.33 11.74 11.93 12.49 12.66 12.47 11.78 11.04 
18 | 10.45 | 10.28 10.05 9.88 10.25 10.44 10.96 11.20 11.44 11.28 10.59 9.58 
19 9.95 9.68 9.55 9.49 9.56 9.90 10.31 10.48 10.68 10.26 9.74 9.43 
20 | 10.64 10.31 9.97 9.98 10.25 10.52 10.99 11.19 11.68 11.22 10.78 10.47 
21 11.13 10.70 10.68 10.63 10.74 11.13 11.38 11.92 12.06 11.78 11.40 10.88 
22 | 10.17 10.77 10.42 10.44 10.59 10.92 11.37 12.09 12.42 12.34 11.74 11.18 
23 | 10.14 9.85 9.71 9.61 9.75 10.19 10.58 10.91 11.05 10.99 10.38 9.47 
24 | 10.75 10.49 10.07 10.12 10.33 10.68 11.02 11.47 11.67 11.46 11.22 10.60 
25 | 12.15 12.13 11.84 11.84 11.88 12.01 12.17: 12.47 12.96 12.99 12.65 | 12.07 
26 | 13.48 13.20 12.41 11.58 11.58 11.93 12.01 12.16 12.57 12.30 12.01 11.28 
AT) #1 11.62 11.32 11.27 11.39 11.52 11.88 12.47 12.39 12.24 11.31 10.49 
28 | 10.43 10.09 9.82 9.80 9.97 10.36 11.07 11.54 | 11.54 11.14 10.69 9.93 

| 29 | 10.47 9.92 9.81 9.77 10.17 10.65 -| 10.91 11.21 11.37 10.93 10.60 9.91 
30 | 10.41 10.27 10.20 10.21 10.34 10.65 11.07 11.53 11.56 11.09 10.67 10.09 

\ 31 9.76 9.53 9.31 9.30 9.95 10.25 10.72 11.03 11.05 10.87 10.48 9.79 


Pe Oe Ee 
— 
(on) 


Hourly Means. | 10.85 10.59 10.34 | 10.30 10.50 10.81 11.14 11.50 11.68 11.47 11.01 10.37 


10.72 10.72 10.74 10.71 10.95 11.08 11.52 11.80 12.01 12.13 11.54 10.91 
11.05 10.87 10.78 10.79 10.87 11.22 11.95 12.26 12.44 12.15 11.65 10.87 
11.08 10.86 10.65 10.27 10.44 10.71 11.16 11.68 12.05 11.75 11.21 10.51 
10.49 10.48 10.40 10.56 10.85 11.25 11.87 12.21 12.63 12.34 11.64 11.12 
11.36 11.07 10.80 10.67 11.01 11.31 11.93 12.28 12.56 12.22 11.64 10.98 
11.64 11.18 11.04 10.99 11.02 11.43 11.86 12.17 12.17 12.14 11.52 10.85 
10.53 10.32 10.17 10.18 10.36 10.69 | 11.50 12.06 12.39 12.02 11.26 10.48 
10.81 10.56 | 10.53 10.43 10.52 10.90 11.23 11.54 yey) be a 10.82 10.29 
11.15 10.98 10.72 10.66 10.64 10.71 10.89 11.08 11.16 10.88 10.52 10.04 
10 | 11.08 10.89 10.57 10.47 11.00 11.32 11.46 11.66 11.92 11.87 11.29. 10.45 
11 | 10.83 10.63 10.63 10.44 10.53 10.50 10.91 11.04 11.13 10.72 10.06 9.71 
12 | 10.49 10.21 10.06 10.09 10.46 10.55 11.26 11.74 11.77 11.44 10.90 10.49 
13 | 11.16 11.01 10.90 10.77 10.92. + 11.22 11.43 11.73 12.08 11.78 11.41 10.80 
14 | 11.64 11.26 AT 2) 0 adele 11.24 11.46 11.83 12.08 12.29 12.05 11.65 11.19 
15} 11.28 11.04 10.77 | 10.50 10.83) 4} 4LE17 11.92 11.96 11.95 11.65 11.31 10.43 
16 | 10.58-] 10.58 10.69 10.72 10.98 11.13 11.42 11.58 11.74 11.68 10.86 10.33 
17 || 10.60 10.30 10.21 10.30 10.66 11.19 | 12.14 12.55 12.85 12.62 12.04 11.17 
18 | 11.22 10.87 10.78 10.85 11.13 11.76 12.01 12.49 12.74 12.58 12.10 11.54 
19 | 11.44 11.01 10.97 10.86 10.90 11.29 | 11.85 12.03 12.13 11.94 11.47 10.95 
20 | 10.68 10.41 9.86 9.77 10.21 10.66 11.04 11.50 11.63 11.60 11.15 10.37 
21} 11.12 10.83 10.69 10.72 ihe ie 11.45 11.93 12.44 12.50 12.42 11.64 10.87 
22 10.75 10.55 10.47 10.43 10.88 11.19 Be ie Pm be on OEY 12.37 12.33 11.88 11.29 
23 || 12.16 11.88 11.72 11.62 11.87 12.10 12.44 12.61 12.83 12.54 12.04 11.39 
24} 12.13 12.00 11.64 11.33 11.39 11.51 11.88 12.12 12.35 12.30 11.82 11.17 
25 | 10.80 10.69 10.30 10.39 10.85 11.07 11.55 12.09 12.54 12.50 12.02 11.35 
26 || 11.22 10.73 10.67 10.57 10.73 11.04 11.49 11.81 12.04 11.78 11.12 10.39 
27 10.77 10.75 10.72 10.63 10.74 11.13 11.58 11.85 11.96 11.71 10.92 10.21 
28 || 10.79 10.63 10.68 10.76 10.93 11.41 11.64 11.80 11.86 11.41 10.68 10.09 
| 29 || 10.40 10.06 9.88 9.95 10.08 10.57 10.90 11.26 11.35 11.13 10.59 9.95 
30 | 10.94 10.77 10.90 11.06 11.23 11.35 11.61 12.06.| 12.10 11.84 11.13 10.38 
\ 81] 11.18 10.83 10.63 10.45 10.69 11.07 11.49 11.65 11.88 11.64 11.02 10.13 


© C0 = 6) OU CO DD 


ToS 5 BS We Fy — ee Be 


Hourly Means. | 11.04 10.81 10.67 10.62 {| 10.84 11.14 11.60 11.91 12.10 11.89 11.32 | 10.67 


BATAVIA 1877. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


BAROMETRIC PRESSURE. 
BAROMETER AT 0° C = 750 MILLIMETRES + THE NUMB 


ERS IN THE TABLE. 


| Daily 
1 BoM 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and Monthly 
Means. 
10.73 10.13 9.65 9.48 9.61 9.76 10.08 10.40 10.81 10.99 10.77 10.74 10.93 
9.50 8.95 8.56 8.71 8.85 9.27 9.52 10.27 10.69 10.90 10.78 10.75 10.36 
9.32 9.12 9.00 8.77 9.15 9.43 9.68 10.20 10.79 11.01 11.06 11.06 10.19 
9.51 8.83 8.47 8.47 8.89 9.39 10.18 10.72 11.22 11.49 11.5) 11.31 10.36 
10.08 9.50 8.96 8,92 9.37 9.65 10.57 11.24 11.36 11.43 11.46 11.37 10.57 
9.74 9.20 8.92 8.82 9.02 9,41 9.83 10.41 10.73 11.06 10.96 10.84 10.59 
9.23 8.75 8.54 8.44 8.55 8.82 9.69 10.51 11.00 11.46 Lite 11.06 10.26 
9.53 8.97 8.45 8.02 8.48 9.06 9.94 10.63 11.34 11.59 11.61 11.33 10.33 
9.94 9.35 8.88 8.59 8.86 9.14 9.58 10.22 10.68 10.89 10.96 11.11 10.25 
9.40 8.97 8.55 8.42 8.87 9.33 9.98 10.67 11.13 11.29 11.38 11.22 10.21 
9.56 8.85 8.59 8.46 8.75 9.37 9.77 10.08 10.52 10.68 10.93 10.73 10.14 
9.48 8.78 8.30 8.25 8.53 8.96 9.46 9.79 9.90 10.02 9.99 9.93 10.01 
8.54 7.91 7.50 7.71 8.16 8.59 9.05 9.53 9.84 10.16 10.21 10.12 9.44 
10.10 9.77 9.77 9.48 9.53 10.05 10.58 11.69 12.05 12.33 12.13 11.96 10.42 
10.39 9.88 9.59 9.47 9.61 9.76 10.14 10.63 11.57 11.93 11.89 11.81 (vis 
10.23 9.63 9.42 9.28 9.46 9.72 10.20 10.68 11.40 11.88 11.99 11.85 10.90 
10.55 9.83 9.37 9.28 9.39 9.54 9.82 10.41 10,70 10.86 10.83 10.74 10.95 
8.72 8.27 7.89 7.93 8.31 8.70 9.14 10.02 10,23 10.38 10.25 10.13 9,85 
9.01 8.68 8.48 8.52 8.70 9.16 9.60 9.90 10.45 10.82 10.80 10.71 9.74 
9.88 9.39 8.99 9.00 9.21 9.62 10.36 10.58 11.12 11.52 11.54 11.57 10.45 
10.09 9.27 8.84 8.83 9.09 9.60 10.04 10.59 11.06 11.47 11.67 11.53 10.69 
9.92 9.32 9.00 9.02 9.17 9.51 9.72 10.34 10.76 10.92 10.94 10.67 10.61 
8.87 8.62 8.41 8.39 8.44 8.89 9.35 10.05 10.65 10.99 11.12 11.10 9.90 
9.96 9.44 9.22 9.30 9.57 10.29 10.90 11.56 12.26 12.39 12.56 12.65 10.83 
11.40 11.11 10.58 10.49 10.77 11.16 12.00 12.76 13.59 13.92 13.88 13.73 12.19 
10.78 10.29 9.85 9.83 9.93 10.42 10.79 11.43 11.72 12.19 12.26 12.23 11.59 
9.86 9.25 9.13 9.13 9.33 9.61 10.13 10.62 10.77 11.16 10.95 10.76 10.85 
9.38 9.00 8.67 8.39 8.78 9.17 9.51 9.99 10.24 10.57 10.53 10.55 10.05 
9.41 8.99 8.73 8.75 8.87 9.11 9.72 10.26 10.62 10.88 10.70 10.51 10.09 
9.45 8.86 8.36 8.42 8.59 8.73 9.07 9.51 9.66 9.98 9.95 9.92 9.94 
9.22 8.59 8.45 8.46 8.64 8.89 9.29 9.64 10.16 10.59 10.88 10.73 9.82 
9.73 9.21 8.87 8.81 9.05 9.42 9.93 10.49 | 10.94 11.22 11.21 11.12 10.44 
RE EE TEE aaa caine eeeicte ets te eee th ee ee 
10.28 9.61 9.27 9.44 9.86 10.38 10.86 11.29 11.52 11.56 11.50 11.29 10.90 
10.14 9.49 9.15 8.94 - 9.39 9.72 10.14 10.86 11.09 11.08 11.14 11.22 10.80 
9.72 9.41 9.03 8.93 8.99 9.32 9.66 10.16 10.65 10.95 10.79 10.57 10.44 
10.47 9.92 9.63 9.66 9.79 10.08 10.58 11.02 11.29 11.66 11.69 1071 10.97 
10.51 9.86 9.32 9.43 9.94 10.41 10.62 11.27 11.80 12.21 12.06 ER72 11.12 
9.99 9.46 9.33 9.14 9.29 9.60 10.31 10.84 11.12 11.42 11.42 11.04 10.87 
9.98 9.33 8.91 8.74 9.10 9.43 9.76 10.27 10.80 11.08 11.09 11.01 10.48 
9.73 9.36 8.97 8.98 9.23 9.65 10.26 10.84 11.15 11.26 10.85 10.89 10.49 
9.41 9.05 8.77 8.70 8.88 9.51 10.10 10.59 11.06 11.25 11.30 11.28 10.39 
9.45 9.12 8.97 9.01 9.23 9.55 10.02 10.45 10.74 10.92 10.86 10.80 10.55 
9.11 8.56 8.42 8.47 8.55 9.09 9.50 10.08 10.57 10.84 11.11 10.77 10.09 
9.93 9.49 9.23 9.17 9.57 9.92 10.36 10.72 11.22 11.54 11.70 11.65 10.58 
| 10.33 9.86 9.57 9.77 10.22 10.60 11.11 11.44 11.76 11.92 11.84 11.68 11.05 
' 10.77 10.31 10.09 9.91 10.06 10.52 10.84 11.39 11.62 11.68 11.65 11.58 11.23 
9.43 8.93 8.45 | 8.47 8.92 9.40 9.62 10.30 10.59 10.77 10.79 10.65 10.46 
9.34 8.84 8.74 8.68 9.07 9.55 9.75 10.06 10.36 10.68 10.82 10.65 10.37 
10.46 9.95 9.70 9.59 10.12 10.59 11.48 11.74 11.84 12.09 12.10 11.81 1147 
11.00 10.32 10.02 9.80 10.11 10.49 11.03 11.68 11.99 12.34 11.93 11.84 11.36 
10.19 9.53 9.07 9.09 9.28 9.67 10.47 10.96 11.27 11.53 11.33 11.05 10.85 
9.51 8.81 8.51 8.62 9.13 9.58 10.22 10.64 11.05 11.60 11.60 11.52 10.40 
10.22 9.62 9.37 9.41 9.61 10.33 10.61 11.08 11.29 11.52 11.54 11.34 10.99 
10.39 10.00 9.91 9.83 10.39 10.84 11.56 12.10 12.45 12.64 12.67 12.65 11.32 
10.75 10.24 9.41 9.45 9.61 10.37 10.91 11.49 11.87 12.20 12.13 12.10 11.49 
10.47 9.67 9.29 9.21 9.40 9.59 10.16 10.76 11.12 11.24 11.32 11.33 11.05 
10.12 9.34 8.86 8.75 9.16 9.53 10.12 10.64 e011 11.52 11.69 11.53 10.77 
9.38 8.94 8.58 8.82 8.98 9.52 10.02 10.66 11.07 11.15 11.10 11.10 10.54 
9.68 9.28 8.83 9.18 9.36 10.00 10.52 11.08 11.55 11.64 11.54 11.30 10.71 
9.83 9.34 9.01. 8.76 9.10 9.53 10.16 10.59 10.99 11.17 10.93 10.67 10.53 
9.43 8.93 8.52 8.52 8.76 9.21 9.93 10.44 10.72 11.04 11.05 11.18 10.16 
9.57 9.29 9.16 9.23 9.64 10.42 10.66 11.09 11.45 11.72 11.72 11.53 10.87 
9.92 8.83 8.66 8.75 9.02 9.57 9.94 10.49 10.59 10.69 10.59 10.58 10.43 
9.98 9.44 9.12 9.11 9.41 9.87 10.36 10.87 11.22 11.45 11.41 11.29 10.76 


Magn. and Met, Obs, Batavia, [V, 


22 BATAVIA 1877. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 
BAROMETRIC PRESSURE. 
BAROMETER AT 0° C = 750 MILLIMETRES + THE NUMBERS IN THE TABLE. 
Hours of | 
Mean Batavia |} 1 A. M. 2 3 4 5 6 | 8 9 10 11 12 
Time. 
) al 10.16 10.01 9.98 10.23 10.43 10.75 11.39 11.70 11.79 11.73 11.01 10.17 
2 10.37 9.99 9.95 10.01 10.12 10.79 11.27 11.83 12.08 PUFA 10.94 10.19 
3 10.21 10.02 10.10 10.39 10.55 11.02 11.61 12.03 12.06 11.88 11.00 10.00 
4 10.58 10.25 10.05 10.28 10.67 10.80 11.36 11.53 11.58 11.40 10.49 9.94 
5 10.73 10.44 10.27 10.34 10.37 10.79 iw ees 11.59 11.79 11.65 11.21 10.57 
6 11.15 10.87 10.74 10.75 10.91 11.28 11.94 12.11 12.20 12.04 11.48 10.54 
7 11.75 11.18 10.87 10.86 11.07 11.55 11.80 11.96 12.28 12.01 11.46 10.69 
' 8 (MSI 7F 10.92 10.72 10.44 10.67 11.30 11.92 12.22 12.46 12.36 11.74 11.24 
te 9 12.55 11.85 11.59 11.42 11.69 12.02 12.38 125k 13.34 12.89 12.13 11.58 
10 12.34 11.84 11.56 11.44 11.44 11.70 12.40 12.69 12.88 12.69 12.05 11.39 
fy 11 12.27 11.89 11.69 11.48 11.59 11.76 12.12 12.47 L277 12.58 12.07 11.48 
(0 12 11.89 11.69 11.61 11.49 11.60 11.83 12.12 12.64 12.87 12.64 11.99 11.41 
13 11.94 11.55 Vike 83 11.42 11.63 77, 12.79 13.14 13.38 13.19 12.45 11.43 
5 14 11.76 11.50 11.38 11.49 WEST H 12.09 12.60 12.79 12.79 12.44 11.61 11.02 
15 L253 RFP 11.78 7 11.84 12.25 12.63 12.85 12.95 12.64 12.01 11.25 
fy] 16 12.06 11.69 11.36 11.30 11.45 11.82 12.19 12.47 12.70 12.64 11.97 Ae 
17 11.18 10.81 10.65 10.61 10.75 17 11.59 11.95 12.16 11.95 11.29 10.37 
H 18 10.80 10.72 10.23 10.47 10.87 11.02 11.80 12.42 12.57 12.17 11.43 10.72 
0, 19 11.04 10.49 10.45 10.45 10.67 10.89 11.46 11.73 11.87 11.68 10.67 9.66 
20 10.84 10.15 9.93 9.92 10.01 10.60 11.20 11.69 11.66 11.36 10.58 9.44 
ny 21 9.84 9.53 9.23 9.07 9.34 9.47 10.08 10.59 10.67> 10.61 10.01 9.42 
22 10.08 9.66 9.35 9.30 9.57 9.88 10.25 NO) 555 10.75 10.50 9.93 9.42 
O) 23 9.83 9.81 9.71 9.53 9.78 10.16 10.90 (WAL 11.21 10.77 10.11 9.30 
24 9.98 9.60 9.43 9.57 9.84 10.09 10.91 10.79 10.93 10.61 9.71 9.33 
25 9.02 8.61 8.42 8.43 8.76 9.06 9.88 10.07 10.11 9.76 9.18 8.49 
26 9.73 9.43 9.20 9.03 9.26 9.37 9.89 10.29 10.15 10.00 9.33 8.41 
2.7 10.01 9.58 9.58 9.55 9.72 9.91 10.26 10.77 10.88 10.23 9.52 9.26 
28 10.41 10.20 9.88 9.89 10.05 10.30 10.76 11.05 11.24 11.02 10.30 9.55 
29 10.84 10.64 10.59 10.77 10.94 11.32 11.91 12223 12225 11.82 10.97 10.14 
30 10.99 10.75 10.69 10.45 10.90 11.29 11.86 ie 11.97 11.69 10.93 10.21 
Hourly Means. 10.92 10.58 10.40 10.41 10.61 10.94 11.49 11.81 11.94 11.69 10.99 10.26 
eras. 10.74 10.38 10.09 10.06 10.37 10.68 11.41 IG 11.62 11-12 10.39 9.72 
| 2 9.77 9.37 9.35 9.37 9.42 9.90 10.54 10.86 11.05 10.73 10.42 9.76 
3 10.72 10.03 10.00 9.95 10.28 10.40 11.27 isso 11.95 11.54 10.96 10.36 
4 11.05 10.89 10.73 10.79 11.02 11.29 11.90 12.34 12.30 11.94 ise 10.73 
ls 11.75 11.26 10.97 10.97 11.43 11.83 12.54 (PAA WRI? 12.34 11.88 11.12 
6 11.58 11.09 10.82 10.75 11.13 11.46 12.13 12.61 12.69 12.32 11.77 11.09 
1 11.34 10.89 10.84 10.53 10.87 11.05 11.86 12.09 12.23 11.82 11.24 10.44 
8 11.82 11.48 10.98 11.31 11.39 11.83 12.54 12.91 12.87 12.59 11.80 11.26 
9 12.00 11.79 11.82 11.94 12.23 12.48 12.83 13.09 13.04 12.48 11.84 11.10 
4 10 11.66 11.22 11.06 11.19 11.40 11.77 Ieee 12.46 12.70 12.40 11.95 10.98 
4 eit 10.34 10.12 9.91 9.83 10.38 10.63 11.47 11.85 11.78 11.52 11.05 10.30 
12 10.64 10.59 10.60 10.61 10.81 1h 11.70 12.04 12.02 11.63 11.35 10.85 
fy] 13 11.37 11.20 11.08 10.96 11.24 11.63 12.05 12.59 12.55 12.39 11.82 11.16 
14 11.40 10.95 10.64 10.59 10.63 10.88 11.20 11.64 11.54 11.10 10.28 9.32 
fq 15 9.34 9.29 9.16 9.29 9.58 9.97 10.34 10.58 10.50 10.28 9.18 8.43 
0 16 9.11 9.06 8.96 8.99 9.29 9.84 10.67 11.02 10.91 10.42 9,70 9.10 
Ly 9.77 9.46 9.50 9.68 10.13 10.70 11.44 11.84 12.14 11.65 11.22 10.32 
bo 18 10.37 9.95 9.80 9.83 10.22 10.51 10.86 i3a2 11.51 E27, 10.73 10.08 
19 10.34 10.00 9.83 9.97 10.20 10.49 10.89 11.44 11.62 11.13 10.98 9.94 
@) 20 9.92 9.38 9.14 9.46 9.79 10.31 10.69 11.01 11.03 10.46 10.08 9.17 
@) 21 9.70 9.34 9.21 9.22 9.40 9.91 10.75 inal 10.95 10.64 10.39 9.79 
22 9.99 9.41 9.20 9.43 9.83 10.53 10.98 11.41 11.53 11.05 10.61 10.24 
23 10.20 9.93 9.47 9.89 10.10 10.47 10.92 11.33 11.24 10.80 10.30 9.53 
24 10.38 9.84 9.64 9.35 9.84 10.14 10.31 10.65 10.86 10.78 10.41 10.04 
25 10.68 10.35 10.16 10.16 10.36 10.60 10.92 AESG 11.44 11.09 10.81 10.25 
26 11°24 10.96 10.76 10.79 11.19 11.35 11.93 12.40 12.26 11.89 11.44 10.78 
27 11.11 10.99 10.88 10.98 22 11.67 12.14 12.51 12.67 12527 11.64 10.64 
28 10.59 10.30 9.91 10.02 10.22 10.59 11.20 11.37 ay 10.88 10.32 9.99 
29 9.36 9.04 8.75 8.79 9.02 9.36 9.86 9.90 10.06 9.54 9.25 8.55 
30 9.13 8.97 8.71 8.77 8.91 9.31 9.95 10.57 10.60 10.07 9.30 8.64 
ros fl 9.73 9.37 9.26 9.23 9.67 10.15 10.75 11.25 10.98 10.68 10.17 9.48 
Hourly Means. 10.55 LOI22 10.04 10.09 10.37 10.74 11.30 11.67 11.70 1132 10.79 10.10 


BATAVIA 1877. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


BAROMETRIC PRESSURE. 
BAROMETER AT 0° C = 760 MILLIMETRES -+ THE NUMBERS IN THE TABLE. 


23 


Dail 
1PM 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 | and Monthly 

Means. 
945 | 902 | 885 | 8.78 | 916 | 9.43 | 10.25 | 10.94 | 11.06 | 1104 | 1096 | 1089 | 10.38 
957 | 892 | 866 | 853 | 876 | 9.26 | 9.68 | 10.26 | 10.79 | 10.62 | 10.70 | 10.64 10.24 
918 | 854 | 792 | 788 | 823 | 880 | 992 | 1059 | 1097 | 11.04 | 10.97 | 10.73 10.24 
908 | 846 | 8i6 | 821 | 856 | 918 | 984 | 1054 | 1125 | 1151 | 1164 | 1126 | 1028 
941 | 889 | 856 | 861 | 898 | 9.45 | 10.05 | 10.50 | 11.04 | 1144 | 1164 | 11.65 10.47 
988 | 916 | 884 | 876 | 937 | 10.06 | 10.28 | 1095 | 11.80 | 1238 | 1296 | 12.08 10.91 
10.34 | 970 | 932 | 927 | 989 | 1008 | 1066 | 11.32 | 11.77 | 1218 | 1210 | 12.04 11.08 
1047 | 988 | 947 | 952 | 990 | 1035 | 1087 | 11.83 | 1250 | 1295 | 1303 | 1291 11.29 
11.01 | 1042 | 992 | 963 | 993 | 1038 | 1086 | 11.41 | 1233 | 1272 | 1287 | 1261 11.68 
1111 | 1049 | 1032 | 1015 | 1000 | 1059 | 1156 | 1218 | 1264 | 1271 | 1277 | 1269 11.73 
10.67 | 1018 | 993 | 976 | 983 | 1048 | 1086 | 11.22 | 11.74 | 11.71 | 1168 | 11.92 11.42 
11.01 | 1063 | 1016 | 1016 | 1033 | 1081 | 1145 | 1202 | 1249 | 1265 | 1271 | 12,75 11.71 
11.12 | 10.49 | 1014 | 1010 | 1043 | 1096 | 11.61 | 1222 | 1253 | 1259 | 1262 | 12.11 11.78 
10.79 | 1033 | 998 | 991 | 1041 | 1090 | 11.59 | 1215 | 1270 | 12:89 | 1304 | 1269 | 11.69 
10.60 | 10.04 | 980 | 965 | 10.07 | 1049 | 11.04 | 11.78 | 1228 | 1255 | 1262 | 1246 | 11.64 
1034 | 965 | 933 | 946 | 980 | 1047 | 1086 | 1146 | 11.58 | 1174 | 1197 | 11.59 11.29 
973 | 918 | 852 | 867 | 897 | 9.63 | 1043 | 1129 | 1155 | 11.90 | 1206 | 11.63 10.75 
1022 | 949 | 926 | 913 | 935 | 1001 | 1075 | 11.46 | 1186 | 11.88 | 11.88 | 11.52 10.92 
928 | 88 | 841 | 877 | 908 | 954 | 1039 | 1071 | 1115 | 11.49 | 1160 | 11.22 10.48 
876 | 8i6 | 7.97 | 798 | 821 | 866 | 935 | 996 | 1045 | 1056 | 1050 | 10.27 9.93 
879 | 827 | 822 | 8o1 | 834 | 88s | 947 | 979 | 10.23 | 10.35 | 11.02 | 10.50 9.57 
395 | 865 | 835 | 836 | sei | 9.21 | 961 | 988 | 10.24 | 1050 | 10.44 | 10.24 9.67 
869 | 790 | 747 | 7.46 | 7.72 | 836 | 9.34 | 999 | 10.25 | 10.54 | 1058 | 10.22 9.62 
320 | 743 | 704 | 686 | 716 | 802 | 845 | 908 | 934 | 959 | 963 | 9.48 9.21 
785 | 742 | 729 | 754 | 773 | 830 | 901 | 947 | 989 | 1016 | 10.47 | 10.04 8.96 
772 | 719 | 718 | 735 | 779 | 828 | 889 | 984 | 1046 | 10.78 | 1039 | 10.36 9.18 
9.02 | 848 | 823 | 809 | 828 | 904 | 971 | 1040 | 1099 | 1145 | 1142 | 10.82 9.80 
900 | 860 | 847 | 846 | 898 | 9.44 | 1060 | 11.05 | 1140 | 1164 | 11.61 | 11.21 10.21 
946 | 9.01 | 863 | 855 | 907 | 970 | 1047 | 11.04 | 11.68 | 11.75 | 11.72 | 11.32 10.70 
944 | 892 | 868 | ss2 | 931 | 9.67 | 10.53 | 11.18 | 11.41 | 11.46 | 11.30 | 11.05 | 10.65 
964 | 907 | 877 | 875 | 907 | 962 | 1028 | 1088 | 11.34 | 1156 | 1161 | 11.36 | 1058 

| ETAT EEE PENCE SEI POL aE ITA SE LPT TT ERE I RE IO ORIEN OB LEE COIS LAP ECE TEEN TEP EAE ETE BEL DNL TEE BRIE ALE OEE RTS Pac AP REL EE LEE OEE EATEN IBLE OPE A I REID LE RE LEE IEEE 

sss | 831 | 819 | 811 | 828 | 910 | 933 | o71 | 10.34 | 1054 | 1054 | 1015 9.99 
921 | 862 | 848 | 848 | 869 | 9.40 | 1034 | 11.02 | 11.40 | 1207 | 11.84 | 11.28 | 10.06 
978 | 932 | 915 | 922 | 968 | 1025 | 11.33 | 1182 | 1206 | 1248 | 1215 | 11.56 | 10.75 
977 | 913 | 894 | 896 | 926 | 968 | 1057 | 1193 | 1239 | 1269 | 1253 | 1225 11.02 
1017 | 996 | 9563 | 957 | 9.85 | 1017 | 11.24 | 11.68 | 12.24 | 1256 | 12:34 | 11.96 11.37 
10.46 | 963 | 930 | 937 | 9.77 | 1044 | 1084 | 11.18 | 11.50 | 11.99 | 11.52 | 11.30 11.11 
1015 | 939 | 921 | 931 | 985.| 1055 | 11.11 | 11.54 | 1212 | 1245 | 12'57 | 12.56 11.08 
1059 | 10.00 | 993 | 992 | 1008 | 10.46 | 11.07 | 11.64 | 1230 | 12.50 | 1249 | 12.26 11.50 
1042 | 976 | 942 | 930 | 943 | 988 | 10.44 | 1069 | 11.08 | 11.57 | 11.69 | 11.54 11.33 
993 | 929 | 910 | 876 | 903 | 976 | 998 | 1047 | 1069 | 11.04 | 10.13 | 10.70 10.87 
971 | 931 | 892 | 901 | 9.22 | 9.9 | 1007 | 10.48 | 10.93 | 1097 | 11.10 | 1066 10.38 
10.17 |. 944 | 923 | 935 | 984 | 1049 | 11:02 | 1151 | 1196 | 1218 | 12.23 | 12.04 10.98 
10.32 | 983 | 965 | 961 | 997 | 10.39 | 11.22 | 11.99 | 12.43 | 1244 | 12.04 | 11.65 11.32 
a59 | 8.05 | 7.73 | 07.54 | 7.92 | 866 | 925 | 965 | 980 | 1006:| 993 | 9.63 9.87 
732 | 7.08 | 68 | 674 | 704 | 765 | 839 | 881 | 918 | 927 | 934 | 9.28 8.87 
aie | 769 | 723 | 721 | 787 | 848 | 921 | 9277 | 1011 | 1039 | 10.17 | 9.94 9.30 
944 | 875 | 843 | 846 1 873 | 946 | 1016 | 10.63 | 11.20 | 11.42 | 11.12 | 10.90 10.27 
935 | 877 | 8sél | 854 | 888 | 935 | 1015 | 10.80 | 1146 | 11.62 | 11.29 | 10.85 10.26 
9.00 | 827 | 8is | 801 | 841 | 925 | 994 | 1039 | 10.97 | 11.15 | 10.90 | 1061 10.08 
3.44 | 822 | 800 | 797 | 842 | 910 | 970 | 1016 | 1071 | 10.89 | 10.64 | 10.16 9.70 
922 | 855 | 826 | 842 | 871 | 912 | 937 | 10.23 | 1039 | 1052 | 10.78 | 1034 9.76 
945 | 886 | 821 | 8i9 | 852 | 938 | 992 | 10.41 | 10.99 | 10.90 | 10.66 | 10.46 | 10.01 
887 | 820 | 791 | 7.74 | 817 | 879 | 939 } 9:97 | 1051 | 10.84 | 10.76 | 10.70 9.83 
932 | 866 | .838 | 823 | 868 | 895 | 9.49 | 1007 | 10.86 | 11.19 | 11.17 | 10.93 9.92 
gi6 | 861 | 634 | 825 | 801 | 980 | 10.61 | 11.17 | 11.39 | 11.54 |. 11.62 | 11.67 10.38 
1015 | 956 | 918 | 915 | 946 | 9.95 | 1036 | 11.165 | 11.48 |. 11.99 | 11.49 | 11.11 10.92 
10.07 | 929 | 912 | 909 | 916 | 985 | 1036 |.1099 | 1135 | 11.96 | 11.49 | 1117 | 10.94 
914 | 862 | 826 | 822 | 850 | 9.05 | 968 | 1018 | 10.51 | 10.48 | 10.04 | 9.81 9.97 
789 | 721 | 682 | 662 | 703 | 768 | 842 | 879 | 923 | 9.58 | 9.45 | 9.19 8.72 
786 | 763 | 713 | 716 | 771 | 861 | 914 | 978 | 1027 | 10.53 | 10.52 | 10.24 9.15 
900 | 819 | 779 | 817 | 879 | 921 | 961 | 9.85 | 1038 | 1026 | 995 | 9.68 9.65 
935 | 878 | 8.50 | 847 | 883 | 9.43 | 10.06 | 1059 | 11.04 | 11.29 | 11.14 | 10.85 10.30 
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nse 


BAROMETRIC PRESSURE. 
BAROMETER AT 0° C = 750 MILLIMETRES + THE NUMBERS IN THE TABLE, 


} 


eae Cero g eee 2 ee ee ae 7 8 9 10 i1 12 
Time. | 
1| 953 | 922 | #8o1-| 881 | 926 | 989 | 1058 | 11.36 | 11.38 | 1067 | 1013 | 9.52 
2| 976 | 905 | 899 | 9.09 | 968 | 996 | 1031 | 1068 | 1058 | 1036 | 9.70 | 887 
3 990 | 957 | 932 | 964 |. 988 | 1017 | 1065 | 1084 | 1087 | 1057 | 9.94 | 9.08 
ai 91 | 882 | 872 | 887 | 903 | 922 | 989 | 1042 | 1032 | 994 | 935 | 870 
si se¢ | see | 844 | 831 | 861 | 896 | 934 | 964 | 946 | 924 | 900 | 839 
e| 940 | 900 | 894 | 89e | 920 | 956 | 998 | 1015 | 1036 | 1014 | 971 | 899 
7| 101e | 982 | 966 | 983 | 9.97 | 1028 | 10.69 | 1095 | 1086 | 1055°| 1006 | 9.37 
g| 1018 | 967 | 948 | 930 | 973 | 994 | 1030 | 1059 | 1055 | 1028 | 958 | 9.21 
9| 1002 | 973 | 959 | 962 | 968 | 10.21 | 10.71'| 10.84 | 10.76 | 1046 | 10.02 | 9.50 
10| 990 | 949 | 945 | 948 | 981.| 1035 | 11.26 | 11.40 | 11.35 | 11.20.| 1068 | 9.88 
11/ 989 | 964 | 961 | 9.49 | 967 | 10.04 | 1061 | 1074 | 1072 | 1024 | 960 | 9.16 
12| 990 | 948 | 924 | 910 | 965 | 1017 | 1050 | 1064 | 10:52 | 1029 | 988 | 919 


13 | 10.55 10.40 | 10.14 10.57 10.98 11.37 11.39 11.55 11.44 1 De by 10.54 9.99 - 
14 | 10.36 9.99 9.77 9.80 10.06 10.27 10.82 11.39 11.28 11.05 10.44 9.82 
15 8.92 8.57 | 8.44 8.53 8.69 9.02 9.94 10.08 10.33 10.25 9.69 9.14 


NOVEMBER. 
= 
=] 
ie) 
i 


16 9.53 9.25 | 9.13 9.05 9.18 9.65 9.95 10.07 10.23 9.98 9.66 9.08 

: 9.25 | 9.12 9.28 9.34 9.88 10.48 10.77 tS 10.98 10.33 9.81 

18 9.91 9.51 | 9.32 9.61 10.16 10:62 10.98 11.55 11.58 11.27 11.01 10.23 

19 | 10.51 9.76 9.61 9.65 9.81 10.24 10.69 11.00 11.01 11.05 10.24 9.85 

20 9.89 9.55 9.38 9.36 9.51 9.92 10.91 11.27 11.40 10.98 10.42 9.61 

21 9.66 9.48 9.26 9.28 9.70 9.91 10.50 10.68 10.93 10.63 .| 10.11 9.31 

22 9.76 9.58 9.46 9.52 9,84 10.22 10.61 10.80 10.63 10.49 10.19 9.74 

23 || 10.18 9.97 | 9.78 9.89 10.45 10.77 11.16 11.32 11.24 10.91 10.11 9.40 

24 9.89 9.51 | “9.30 9.21 9.58 10.05 10.62 10.78 10.82 10.54 9.96 9.31 

25 9.52 9.34 9.34 9.25 9.34 9.76 10.20 10.19 10.07 9.84 9.27 8.80 

26 9.54 942 | 9.37 9.40 9.64 9.99 10.52 10.64 10.55 10.25 9.39 9.14 

27 9.29 8.99 | 8.70 8.67 9.08 9.33 9.89 10.05 10.27 10.17 9.90 9.48 

28 9.18 8.70 8.26 8.49 8.81 9.22 9.52 9.67 9.66 9.37 8.93 8.81 

29 9.76 9.08 8.62 8.34 8.54 9.34 9.39 9.34 9.37 9.05 8.47 8.15 

30 8.65 8.05 | 8.30 8.30 8.64 9.19 10.21 10.72 10.70 11.35 10.82 9.85 
Hourly Means. 9.70 9.35 9.19 9.22 9.52 9.92 10.42 10.67 10.68 10.44 9.90 9.31 
1 9.14 8.44 8.22 8.40 8.87 9.48 10.13 10.40 10.48 10.55 10.29 9.77 

2 9.74 9.34 8.84 8.76 8.83 9.08 9.77 10.2) 10.40 10.14 9.56 8.94 

3 9.85 9.62 9.03 8.77 9.38 9.83 10.31 10.54 10.69 10.34 9.73 9.08 

4d 9.48 9.19 8.86 8.87 9.01 9.20 9.68 9.92 9.93 9.58 8.80 8.20 

5 7.87 7.60 7.42 7.42 7.60 8.07 8.73 9.06 9.21 9.05 8.73 8.69 

6 8.82 8.51 7.98 8.01 8.35 8.86 9.73 9.91 10.20 9.99 9.56 9.12 

U 9.33 8.94 8.75 8.30 8.62 9.20 9.87 10.14 10.21 10.24 9.66 8.98 

8 9.11 8.52 8.33 8.21 8.39 9.02 9.31 9.93 10.22 10.12 9.45 9.11 

, 9 9.80 9.51 9.28 9.29 9.77 10.41 10.91 11.20 11.27 10.81 9.99 9.37 
ie 10 | 10.12 9.71 9.51 9.55 10.01 10.47 11.21 11.61 11.66 11.51 11.36 10.67 
i 9.79 9.45 9.21 9.65 9.85 10.21 10.77 10.90. 10.82 10.51 10.10 9.54 

in 12 9.46 9.16 8.88 8.74 9.11 9.25 9.50 9.91 9.95 9.66 9.31 8.53 
m 13 8.77 8.54 8.51 8.90 9.12 9.28 9.64 9.99 10.06 10.09 9.71 9.50 
14 9.29 8.99 8.68 8.68 8.89 9.50 9.88 10.25 10.43 10.36 10.07 9.31 

5 15 9.41 9.39 9.35 9.35 9.51 9.99 10.75 11.12 11.02 10.33 9.73 9.22 
; 16 8.82 8.62 8.44 8.25 8.37 8.75 9.39 9.68 9.61 9.23 8.79 8.25 

in 17 8.18 7.82 7.73 7.68 8.21 8.88 9.46 9.80 9.99 9.91 9.74 9.16 
18 8.86 8.75 8.36 8.07 8.19 8.54 8.88 9.05 9.10 9.22 8.79 8.59 

O 19 8.80 8.36 8.23 8.04 8.50 8.87 9.36 9.45 9.65 9.62 9.38 9.04 
20 9.20 8.87 8.70 8.73 8.81 9.41 10.05 10.34 10.51 10.16 9.89 9.35 

a 21 9.27 8.79 8.73 8.68 8.91 9.26 . 9.72 9.91 10.07 9.82 9.41 8.72 
Q 22 8.55 8.01 7.82 7.80 7.97 8.21 8.55 8.70 8.92 8.80 8.47 8.10 
23 8.19 7.88 7.65 7.84 8.02 8.35 8.71 8.90 9.04 9.30 8.93 8.53 

24 8.50 8.09 7.81 7.81 7.97 8.62 8.94 8.90 8.98 9.08 8.47 7.70 

25 7.99 7.43 A087. RAO7 7.23 7.63 8.28 8.54 8.80 8.25 7.94 7.30 

26 7.22 7.12 6.63 6.85 718 } vio 7.96 8.16 8.13 7.75 7.46 6.88 

217 7.60 733 7.06 7A7 7.42 .| 7.59 8.08 8.40 8.55 8.24 7.85 7.28 

28 7.37 6.78 6.49 | 6.85 7.26 7.49 8.60 9.03 9.09 9.17 8.86 8.57 

29 7.85 7.15 7A1 6.85 itl 7.52 7.72 7.83 7.83 7.74 7.23 6.85 

30 7.02 6.66 6.52 6.47 6.74 7.36 7.73 7.85 7.93 7.61 7.49 7.20 

\ 31 7.54 7.06 6.26 6.51 7.35 7.71 8.06 8.09 7.99 7.96 7.62 713 
Hourly Means. | 8.74 8.38 8.11 8.12 8.40 8.83 9.34 9.60 9.70 9.52 9.11 8.60 
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BAROMETRIC PRESSURE. 


BAROMETER AT 0° C = 760 MILLIMETRES + THE NUMBERS IN THE TABLE. 


25 


ail 


ewe setae ost | las le mS | ep ee 


and Monthly 
Means. 


Magn. and Met, Obs, Batavia. IV. 


Ps 


26 


BAROMETER AT 0° 


BATAVIA 1878 METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


BAROMETRIC PRESSURE. 


C = 750 MILLIMETRES -+ THE NUMBERS IN THE TABLE. 


Hours of 


Mean Batavia CaM: 12 
Time. , 
i 
1 7.19 6.30 6.00 6.33 6.65 6.99 7.68 Td2 7.73 7.98 7.74 7.36 
2 7.02 6.94 6.55 6.43 6.72 7.26 7.87 8.19 8.46 8.57 8.32 7.76 
3 6.87 6.46 6.32 6.46 6.57 7.09 7.58 7.98 8.39 8.45 7.98 7.45 
4 7.53 7.29 6.90 6.97 7.08 Pigs EPR: 8.14 8.18 8.26 8.09 7.57 
5 7.60 7.46 PPA 7.30 7.51 8.07 8.61 8.72 8.63 8.31 8.08 7.58 
6 9.08 8.44 8.21 8.74 8.98 9.27 9.60 9.65 9.54 9.55 9.36 9.19 
7 9.50 9.15 9.36 9.41 9.73 10.15 10.72 10.92 10.89 10.75 10.55 10.16 
8 10.02 9.64 9.59 9.60 9.77 10.37 10.75 10.99 11.23 10.83 10.30 9.64 
9 9.97 9.64 9.61 9.64 9.75 9.79 10.52 10.80 10.63 10.40 10.68 9.72 
: 10 9.35 9.23 9.39 9.44 9.76 10.36 10.91 11.58 11.52 11.25 11.01 10.57 
» 11 10.40 9.94 9.74 10.09 10.97 11.22 11.76 12.20 12.21 12.09 11.68 11.35 
12 10.77 10.43 10.23 10.10 10.47 10.77 11.07 Pie 2 11.89 11.59 11.20 10.09 
fy 13 9.89 9.61 9.46 9.36 9.36 9.65 10.04 10.82 10.87 10.43 9.81 9.45 
14 9.48 9.03 8.95 9.14 9.28 9.70 10.61 10.97 10.87 10.79 10.20 9.66 
q 15 9.53 9.10 8.57 8.66 9.07 9.49 10.08 10.36 10.38 10.12 9.88 9.61 
16 10.34 10.13 9.80 9.80 9.94 9.98 10.07 10.16 10.20 10.10 9.77 9.63 
2) Li 9.34 9.18 8.57 8.74 9.08 9.36 9.80 10.17 10.45 10.23 10.05 9.51 
18 10.79 10.32 10.06 10.20 10.36 10.55 Ti 11.56 Legs 11.19 10.62 10.28 
Z 19 10.36 9.98 9.73 9.65 9.77 10.23 11.03 11.50 11.58 11.49 11.36 11.19 
20 10.47 9.82 9.72 9.62 9.79 10.26 11.09 11.69 12.16 11.76 10.87 10.34 
q 21 9.91 9.47 9.09 8.78 . 9.21 9.70 10.47 10.76 10.81 11.10 10.76 10.35 
kb 22 9.33 9.11 8.95 8.82 9,22 9.54 9.86 10°14 10.46 10.74 10.48 10.13 
23 9.82 9.62 9.38 9.06 9.39 9.83 10.20 10.70 10.78 11.07 10.69 10.54 
24 10.99 10.73 10.50 10.50 10.57 10.68 11.05 11.22 Lik72 11.87 11.53 10.78 
25 11.34 10.76 10.67 10.38 10.73 10.97 11.71 11.93 11.89 11.41 10.91 10.37 
26 9.63 8.93 8.77 9.11 9.26 9.64 10.57 10.80 10.86 10.56 10.08 9.45 
27 8.91 8.52 8.61 8.63 8.86 9.22 9.56 10.06 10.24 10.01 9.44 9.10 
| 28 9.59 9.01 8.98 8.71 9.01 9.36 9.82 10.43 10.78 10.54 10.33 10.02 
29 9.42 9.20 8.96 8.68 8.83 9.48 9.99 10.59 10.86 10.78 10.87 10.36 
30 9.67 9.08 8.70 8.71 8.98 9.55 9.95 10.45 10.50 10.35 10.11 9.65 
31 9.54 9.01 8.79 8.52 8.66 8.76 9,29 10.00 9.98 9.59 9.47 9.19 
Hourly Means. 9.47 9.08 8.88 8.89 9.14 9.50 10.04 10.40 10.53 | 10.39 10.05 9.61 
1 9.85 9.35 9.05 8.95 9.33 9.59 9.82 10.27 10.40 10.43 10.03 9.55 
2 9.25 8.69 8.50 8.87 8.90 8.96 9.38 9.84 9.97 9.77 9.57 9.18 
3 9.04 8.54 8.49 8.45 8.70 9.32 9.76 10.11 10.34 10.33 9.99 9.40 
4 8.90 8.44 8.22 8.13 8.40 9.00 9.77 10.12 10.04 9.98 9.58 9.31 
5 9.88 9.46 8.75 8.93 9.12 9.94 10.90 10.70 10.82 10.78 10.55 10.17 
6 10.70 10.20 9.79 9.65 10.10 10.38 11.33 11:57 11.86 11.96 11.37 11.13 
; 7 10.48 10.24 10.18 9.94 10.54 11.34 12.08 12.29 12.28 11.60 11.30 10.69 
Mw 8 10.00 9.67 ‘9.60 9.62 9.86 10.40 10.69 11.32 11.60 11.44 10.75 9.98 
9 9.63 9.14 9.17 9.37 9.51 9.78 10.31 10.65 10.87 10.43 9.90 9.42 
ne 10 10.04 9.32 9.33 9.60 9.83 10.32 10.42 10.80 11.15 11.13 11.10 10.89. 
ial 10.74 10.52 10.31 10.20 10.53 10.86 11.70 12.02 12.03 11.99 11.25 10.86 
d 12 10.24 9.48 8.89 9.28 9.55 9.95 10.48 10.87 10.82 11.07 10.65 10.21 
13 10.48 10.16 10.16 10.03 10.07 10.22 10.65 11.40 11.59 11.54 11.32 10.40 
5) 14 10.68 10.05 9.89 9.91 10.13 10.43 11.08 11.52 11.61 11.29 10.76 10.22 
15 10.76 10.18 9.94 9.52 9.60 10.08 10.22 0.33 10.47 10.49 10.35 10.26 
ie 16 10.44 10.19 9.84 10.03 10.17 10.37 10.79 11.07 11.51 11.44 11.07 10.63 
17 10.67 10.56 10.14 9.85 9.86 10.02 10.37 10.71 10.87 10.90 10.78 10.16 
(Q 18 10.36 10.10 9.78 9.70 9.79 9.81 9.82 10.16 10.64 10.71 10.43 10.23 
19 10.22 9.63 9.62 9.57 9.74 9.99 10.34 10.97 11.31 11.22 10.88 10.30 
ny 20 10.47 10.60 10.45 10.39 10.68 11.00 11.56 12.15 12.26 12.18 12.19 11.79 
fy 21 10.65 10.47 10.03 10.27 10.41 10.60 10.82 11.43 11.60 11.35 11.07 10.49 
22 10.71 10.56 10.30 10.08 10.15 10.25 10.48 11.03 11.12 11.24 10.92 10.37 
23 10.44 9.89 9.66 9.60 9.66 9.81 10.32 10.77 11.22 10.98 10.63 10.07 
24 10.08 9.68 9.28 9.08 9.13 9.48 9.96 10.65 10.91 10.37 10.20 9.89 
25 9.99 9.70 9.63 9.70 9.94 10.07 10.32 10.70 10.74 10.69 10.42 9.86 
26 9.63 9.24 8.92 8.68 8.94 9.38 9.84 10. 196 10.21 10.39 10.09 9.42 
27 9.95 9.62 9.64 9.65 9.76 10.01 10.25 10.74 10.97 10.72 10.62 10.02 
\ 28 9.96 9.65 9.30 9.21 9.27 9.62 10.15 10.42 10.57 10.47 10.09 9.34 
Hourly Means.|} 10.15 9.76 9.53 9.51 9.70 10.04 10.49 10.89 11.06 10.96 10.64 10.15 
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BAROMETRIC PRESSURE. 
BAROMETER AT O° C = 760 MILLIMETRES + THE NUMBERS IN THE TABLE. 


Daily 
Fels PEM. 2 | 3 4 5 6 7 8 | 9 10 11 12 and Monthly 
4 ; Means. 
e32 | 597 | 573 | 580 | 613 | 659 | 697 | 7.50 | 794 | 795 | 7296 | 7.76 7.02 
6.74 5.85 — 5.70 5.34 5.42 5.89 | 6.50 7.21 7.54 7.62 744 7.21 7.02 
6.60 6.24 5.77 5.76 6.26 6.87 7.40 7.99 8.61 8.35 8.12 8.00 7.23 
6.77 6.51 6.04 6.15 6.73 7.30 7.68 8.04 8.47 8.75 8.45 8.04 7.50 
7.05 6.27 6.04 6.22 7.32 8.14 9.07 9.54 9.64 9.61 9.55 9.45 8.04 
8.79 8.38 8.11 8.04 8.70 9.49 9.45 9.83 10.26 10.49 10.50 9.91 9.23 
9.35 8.79 8.73 9.22 9.60 10.03 10.41 11.04 11.57 11.64 11.27 10.69 10.15 
9.09 8.42 42837 8.01 8.23 8.76 9.56 10.15 10.59 10.90 10.92 10.36 9.81 
8.49 7.78 7.43 7.66 8.10 8.78 9.54 9.78 10.42 10.56 | 10.34 10.00 9.56 
9.58 9.04 8.56 8.56 8.69 9.29 9.95 10.38 10.73 11.06 | 10.92 10.79 10.08 
10.30 9.60 9.36 10.25 10.57 10.85 11.19 11.79 12.29 12.29 11.89 11.65 11.07 
9.35 8.64 8.21 8.12 9.06 10.02 | 10.81 11.04 11.25 11.34 10.86 10.75 10.39 
8.95 8.24 7.50 vie | 8.10 8.78 9.28 9.76 10.37 10.62 10.27 10.00 9.52 
8.80 8.13 4.23 FAT 7.84 8.32 9.02 9.44 9.86 10.25 10.04 9.90 9.36 
9.01 8.34 7.94 7.91 8.13 8.98 9.20 9.82 10.19 10.43 | 10.58 10.34 9.41 
8.94 8.29 7.78 7.56 7.88 8.54 9.33 9.63 10.00 10.48 10.43 10.11 9.54 
8.98 8.29 7.71 8.63 8.84 9.49 9.75 10.25 10.62 10.78 10.94 10.80 9.57 
9.52 8.93 8.21 841. 208.33 9.65 10.33 10.80 10.96 11.04 11.14 10.91 10.31 
10.35 9.81 9.21 9.33 9.58 9.53 10.02 10.28 10.39 10.82 10.85 10.85 10.37 
9.90 9.29 8.56 8.46 8.55 9.33 9.76 10.42 10.54 10.68 10.52 10.37 10.17 
~ 9.65 8.86 8.30 8.27 8.45 8.70 9.17 9.48 9.56 9.89 10.10 9.77 9.61 
9.74 9.08 8.31 8.10 8.25 8.57 9.05 9.39 9.87 10.34 | 10.25 10.08 9.49 
10.22 9.14 8.53 | 8.30 8.48 9.33 9.52 10.31 10.83 11.30 11.20 11.10 9.97 | 
10.11 9.39 8.78 8.86 9.18 10.00 10.57 11.41 11.91 12.36 12.11 11.88 10.78 
9.53 9.15 8.75 8.67 8.64 9.22 9.87 10.33 10.46 10.73 10.55 10.33 10.39 
8.66 8.11 7.46 7.37 4.73 8.25 8.98 9.51 9.95 10.33 10.15 9.46 9.32 
8.28 7.70 7.53 7.09 7.49 8.39 9.79 9.43 9.64 10.04 | 10.13 9.92 8.98 
9.33 8.45 8.12 4.74 8.30 8.94 | 9.44 9.57 | 9.380 9.96 10.50 10.40 9.44 
9.88 9.39 8.68 8.85 9.07 9.42 9.77 10.23 10.52 10.66 10.57 10.30 9.81 
8.98 8.25 7.57 7.55 7.64 8.33 9.27 9.71 10.27 10.44 10.39 10.12 9.34 
8.19 7.74 7.50 8.08 8.47 8.85 9.08 9.58 10.02 10.42 10.55 10.40 9.15 
8.89 8.26 7.78 7.85 8.20 8.79 | 9.31 9.79 10.15 10.39 | 10.31 10.05 9.41 
i | | 
PS LS, TE LS IIE A DAI ESS IE LO: | TE TIEN ST LLL IEE TE IE EATS LEI ITIVE LOLI ILE HE LILY SE IOLE i DADE AE APL REL LOC SEE PCL LIED EDEL LD EE AB IVA EE EOE LE EL LBS EIN LLORES LE EES LEED PACE LE DEAL EAL AE TG TEEN 
8.64 7.93 747 7.13 7.42 7.83 8.37 9.11 9.39 9.56 9.69 9.59 9.11 
8.33 7.71 7.20 6.96 4.43 7.98 8.19 8.90 9.31 9.59 | 9.70 9.54 8.82 
8.65 . 8.00 7.29 7.01 7.33 7.95 8.65 9.26 | 9.92 10.16 | 9.72 9.35 8.99 
8.88 8.18 7.82 7.64 7.75 8.27 8.55 9.23 9.83 10.18 10.08 9.92 9.01 
9.32 8.93 8.27 8.54 8.72 9.05 9.84 10.41 11.05 11.49 11.27 11.14 9.92 
10.41 9.47 8.67 8.33 8.53 9.10 9.37 9.72 | 10.36 10.83 10.64 10.58 10.25 
10.09 9.28 8.71 8.60 9.11 9.56 9.70 10.15 | 10.47 10.74 10.60 10.55 10.44 
9.39 8.82 8.21 7.73 8.25 8.87 9.42 9.80 | 10.31 10.60 10.28 10.02 9.86 
8.63 8.34 8.45 8.31 8.78 9.47 9.98 10:38 | 1801 11.28 11.08 10.62 9.77 
10.06 9.59 9.20 9.04 9.34 9.63 10.24 10.70 11.17 11.20 11.49 11.36 - 10.29 
10.26 9.49 8.72 8.48 8.94 9.40 10.21 10.55 10.99 11.31 11.27 10.90 10.56 
9.69. 9.07 8.70 8.69 9.26 10.07 10.39 10.58 10.97 11.00 10.86 10.86 10.07 
9.56 9.21 8.27 8.06 8.30 9.33 10.43 14.21 11.59 11.82 11.60 11,38 10.37 
9.75 8.98 8.44 8.73 9.49 10.00 10.58 11.24 11.56 11.82 11.60 11.40 10.47 
9.69 9.03 8.68 8.52 9,09 10.02 10.71 10.80 11.03 11.20 11.16 11.00 10.13 
9.76 8.88 8.41 8.32 8.51 9.02 9.78 10.45 10.82 11.14 11.18 10.86 10.20 
9.53 8.89 8.35 8.21 8.47 8.97 9.91 10.62 10.90 11.26 10.89 10.55 10.06 
9.70 8.93 8.03 8.16 8.47 9.08 10.09 10.54 10.76 11.06 10.58 10.59 9.90 
9.47 9.11 8.58 8.60 8.99 9.57 10.12 10.70 11.06 11.40 11.18 10.89 10.14 
10.82 10.28 9.87 9.75 10.01 10.22 10.64 10.85 | 11.06 11.23 11.27 11.21 10.96 
9.99 9.54 9.45 9,42 9.56 9.95 10.60 11.24 11.59 11.73 11.38 10.98 10.61 
9.58 9.00 8.55 8.54 8.91 9.37 9,93 10.32 10.91 11.14 11.16 10.74 10.22 
9.52 8.89 8.38 9.97 8.47 9,09 10.18 10.95 11.18 11.30 11.33 10.82 10.05 
9.00 8.50 8.06 8.34 8.71 9.48 10.34 10.68 11.00 10.78 10.63 10.40 9.78 
8.89 8.46 7.84 7.44 7.73 8.05 9.70 10.36 10.45 10.85 10.20 9.98 - 9.65 
8.65 8.01 7.47 7.27 37-71 8.37 9.11 9.48 9.92 10.24 10.29 10.23 9.24 
9.55 8.87 8.32 7.85 8.40 8.82 9.15 9.63 10.36 10.73 10.60 10,37 9.78 
8.47 8.00 7.34 7.32 744 — 8.13 8.84 9.69 10.16 10.38 10,21 9.87 9.33 
9.44 8,84 8.31 8.18 8.54 9.09 9.75 10.27 10.68 10.93 10.78 10.56 9.93 
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28 
BAROMETRIC PRESSURE. 
BAROMETER AT 0° C = 750 MILLIMETRES + THE NUMBERS IN THE TABLE. 
Hours of | | | 
Mean Batavia 3 1 A. M. ae | Sng 4 5 6 7 8 9 10 11 
Time. | é 
a 
( if 9.27 8.59 | 8.39 8.33 8.51 8.88 | 9.44 9.96 9.99 9.56 9.34 
2 8.04 7.62 | 7.60 7.60 7.91 8.34 | 879 9.26 9.44 9.42 9.11 
3 8.06 7.66 763 | 97.62) | a2 8.52 8.72 9.08 9.65 9.78 | 9.70 
4| 980 | 9.60 | 948 | 9.29 | 9.51 9.36 9.94 | 10.09 | 10.39 | 1056 | 10.34 
5 | 10.35 | 981 | 965 | 956 | 9.63 9.80 | 10.45 | 10.94 | 10.95 | 11.27 | 10.70 
6] 10.24 | 9.82 966 | 948 | 9.61 9.93 | 10.64 | 11.14 | 11.43 | 11.19 | 10.68 
7 | 10.50 9.88 9.70 | 9.64 9.84 | 10.14 | 10.30 | 10.91 | 11.03 | 10.69 | 10.35 
8 10.99 | 10.69 | 1045 | 1059 | 10.93 | 11.09 | 11.20 | 11.44 | 11.84 | 1217 | 12.02 
9| 11.75 | 1089 | 10.65 | 10.85 | 10.76 | 10.77 | 11.17 | 11.35 | 1140 | 11.11 | 1061 
10 | 9.76 9.64 | 946 | 9.54 | 9.57 9.67 9.81 | 10.16 | 10.44 | 10.28 9.79 
11| 9.61 9.41 9.14 | 9.08 9.10 9.25 9.72 | 10.09 | 10.47 | 10.22 9.91 
i | 12} 11.11 | 11.09 | 10.77 | 10.55 | 10.66 | 10.80 | 10.88 | 11.28 | 11.48 |) 1166) “4i27 
iy 13} 1063 | 1033 | 995 | 9.73 | 9.99 | 10.29 | 1042 | 1046 | 1093 | 11.50 | 11.04 
td | 14] 9.8! 9.55 | 9.46 | 9.47 9.63 980 | 10:33 | -10:75 | 4101 | ikooe aioe 
115) 9.73 9.33 | 9.13 9.03 9.16 9.33 9.96 | 10.65 | 11.03 | 11.09 | 10.88 
i { 16} 10.02 9.63 9.34 | 9.73 9.79 9.91 | 10.45 | 11.16 |. 1146 | 11.44 | 10.81 
17 10.75 | 10.32 9.69 | 9.57 9.69 9.86 | 10.21 | 10.72 | 11.09 | 10.95 | 10.47 
@ | 18] 9.97 | — 9.09 8.77 | 8.84 9.24 9.37 9.53 9.90 | 10.22 | 10.24 9.68 
19 9.39 | 897 | 868 | 868 8.68 9.31 9.68 | 10.02 | 10.52 | 10.66 | 10.12 
5 20 | 10.10 | 9.77 9.54 | 9.56 9.77 9.92 | 10.37 | 10.81 | 1142 | 2052.9 Gites 
21] 11.22 | 1105 °| 1071 | 1069 | 10.76 | 10.80 | 17.31 | 11.76 | 1201) ees) eile 
92 11.16 | 11.01 | 10.16 | 10.05 | 10.26 | @O54 | 31.06 | 11.27 | 11.53 | io) ie7 
23 | 10.80 9.95 | 948. | 943 | 9.74 | 1017 | 1064 | 1121 | 1142) 432°) c100s 
24.|| 10.44 978 | $9.70" (96f | 79:60 9.80 | 10.65 | 10.85 | 10.88 | 10.96 | 10.56 
25 || 9.66 9.18 9.04 9.20 9.42 9.67, | 10.25 | 1111 | 142 Ames eee 
26 10.29 | 10.03 |, 9.79 | 971 | 9.83 | 10.06 | 10.88 |. 11:23 | 21.43 | di46 9) tips 
27 | 9.94 9.40 9.08 | 8.94 9.14 9.63 9.93 | 10.48 | 10.67 | 10.63 | 10.03 
28 | 9.88 9.56 9.30 9.19 9.46 | 10.00 | 10.51 | 10.88 | 10.89 | 10.65 | 10.10 
29 | 9.5! 9.03 8.75 | 8.75 8.95 9.18 9.45 9.57 9.87 9.80 9.24 
| 80] 8.89 8.26 8.03 | 8.18 8.29 8.37 8.42 8.40 8.36 8.48 8.65 
\ 81] 8.19 7.81 7.60 | 7.45 7.64 7.70 8.02 8.59 8.62 8.69 8.36 
Hourly Means. || 10.00 9.57 9.31 9.28 9.46 9.69 10.09 10.50 10.75 10.77 10.39 
; 1] 8.50 826 | 7:68 | «7.58 7.75 8.04 8.70 9.52 9.54 9.52 9.10 
24. 89.86 8.72 | 8.60 8.30 8.50 8.97 9.46 9.78 | 10.40 | 10.53 9.89 
3] 942 | 866 | 814 8.00 8.06 8.62 9.17 9.60 | 10.26 9.96 9.65 
4] 9.42 8.80 | 834 | 810 8.12 8.29 8.90 9.60 9.51 9.52 9.24 
5 || 9.08 8.78 | 8.46 8.38 | 8.62 8.94 9.26 9.72 | 10.11 | 10.29 9.84 
6] 9.72 9.68 | 905 | 871 8.84 9.34 | 10.09 | 1018 | 10.13 9.99 9.69 
7 9.16 9.08 | 892 | 8.59 8.77 8.91 9.38 | 10.07 | 10.17 | 10.15 9.84 
8 | 8.83 8.53 | 8.05 7.86 7.97 8.08 8.70 9.05 9.41 9.50 8.95 
9] 8.41 8.27 7.93 7.70 1.77 8.14 8.73 9.26 9.44 9.31 8.48 
10 | 7.95 7.39 6.91 6.80 6.97 7.49 8.14 8.38 8.50 8.51 7.91 
11 | 6.74 6.26 5.98 5.86 6.06 6.10 7.42 7.79 8.26 8.12 7.70 
| 22] 721 6.87 6.63 6.74 6.90 7.20 7.51 8.06 8.48 8.44 7.91 
13 | 8.09 7.59 7:39 \ 757 17 8.20 8.65 9.04 9.47 9.43 9,09 
H | 14] 9.42 9.09 8.69 8.30 | 8.40 8.52 8.92 9.40 9.60 9.60 9.30 
m2 15] 912 8.79 | 8.79 8.75 | 842 8.61 9.25 9.84 | 10.23 | 10.25 9.82 
16 | 8.44 8.14 7.83 7.76 | 7.89 8.21 8.59 | 880 | , 9.06 | 9.05 8.79 
fh | 17] 8.21 G81 | 4.57 7.36 7.69 8.02 8.34 | . 874 | 9.08 9.37 8.96 
18 | 9.30 9.29 | 983 | 8.76 8.83 8.90 9.26 | 9.44 | 10.14 | 10.35 9.74 
dj} 19] 927 | 901 | 863 | +849 | seo | 886 | 944 | 995 | 0.83 | 40.98 || emf 
20} 9.42 | 9.08 8.60 8.58 8.65 8.85 9.56 9.73 9.78 9.85 9.54 
21] 868 | 8.04 7.81 7.77 7.92 8.48 9.15 9.39 9.52 9.48 8.89 
22 |, 8.45 CEE. 7.64 W203) GeaB2 8.29 8.60 8.81 9.10 9.25 8.95 
23 | 8.66 8.60 8.60 8.54 8.60 9.22 9.57 | 10.04 | 10.34 | 10.06 9.62 
24 9.09 8.69 | 8.59 8.55 | 8.79 8.94 9.69 | 10.29 10.62 | 10.60 | 10.35 
25 || 9.19 8.64 | 8.34 8.40 8.70 9.11 9.57 | 10.02 | 10.35 | 10.13 9.71 
26 | 8.74 8.33 | 8.04 790 | 7.97 8.08 9.07 9.59 9.66 9.73 9.48 
27 || 9.18 8.70 8.21 7.77 8.11 8.79 9.34 9.97 | 10.56 | 10.49 | 10.23 
28 | 9.24 8.84 8.72 8.39 8.54 8.76 9.05 | . 9.35 9.98 | 10.06 9.22 
29 | 8.55 8.08 | 7.58 | 7.49 7.65 7.85 8.55 8.79 9.13 9.21 8.72 
\ 80 | 7.40 7.22 |) 3409 j) 901 7.35 7.62 8.01 8.38 8.69 8.57 8.08 
| | 
Hourly Means. || 8.74 8.37 8.07 7.92 8.07 8.38 8.94 9.35 9.65 9.64 9.21 
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BAROMETRIC PRESSURE. 
BAROMETER AT 0° C = 750 MILLIMETRES + THE NUMBERS IN THE TABLE, 


Daily 
1 P. M. 3 ‘4 5 6 q 8 9 10 11 12 and Monthly 

aly : Means. 

8.19 7.54 7.14 6.63 6.80 | 7A7 7.83 8.68 9.03 9,13 8.85 8.53 8.52 
7.73 7.07 6.93 6.49 6.96 | 7.39 8.34 8.39 8.83 9.01 8.76 8.48 8.17 
8.60 8.03 7.81 7.38 7.50 7.62 8.25 8.76 9.51 9.88 | 9.89 10.17 8.61 
9.17 8.47 8.07 7.95 8.23 8.54 9.02 9.53 10.08 10.35 10.54 10.38 9.51 
9.47 9.20 8.45 8.43 8.69 9.27 9.75 10.15 10.48 10.55 10.52 10.34 9.96 
9.53 8.64 8.25 | 8.19 8.45 9.04 9.53 10.21 10.64 10.76 10.69 10.58 9.94 
9.25 8.61 8.39 8.23 9.04 9.72 10.50 10.99 11.68 12.19 11.89 11.41 10.21 
10.82 10.23 10.05 10.09 10.22 10.69 11.02 11.54 12.00 12.34 12833 12.04 11.19 
9.69 9.30 8.50 8.48 8.84 9.16 9.75 10.14 10.57 10.71 10.63 10.52 10.32 
8.43 7.79 8.08 7.76 8.31 8.56 8.71 9.68 10.21 10.47 10.65 10.27 9.43 
9.00 8.46 8.42 8.37 8.61 9.20 9.67 10.18 10.43 11.44 11.38 11723 9.67 
10.19 9.55 O72 Fale O07 9.26 9,47 9.80 10.70 11.08 11.42 11.47 11.21 10.62 
9.98 9.51 9.18 8.59 8.80 9.17 9.71 10.31 10.72 10.79 10.64 10.20 10.15 
9.55 9.19 8.75 8.31 8.42 8.89 9.88 10.07 10.82 10.90 10.89 10.52 9,94 
9.54 9.03 8.93 8.60 9.10 9.74 | 10.62 10.81 11.08 11.14 10.92 10.58 9.99 
9.29 8.69 8.60 8.44 8.71 9.43 9.89 10.50 11.24 11.14 11.05 10.97 10.08 
9.26 8.49 7.61 7.40 7.57 8.28 9.21 9.90 10.10 10.54 10.56 10.23 9.68 

_ 8.30 7.37 6.70 6.36 6.98 7.60 8.46 9.06 9.32 9.57 9.72 9.56 8.88 
8.91 8.38 8.07 8.00 8.49 8.80 9.41 9.90 10.43 10.67 10.78 10.59 9.44 
10.42 9.38 9.01 8.70 9.20 9.68 9.93 10.42 10.87 11.12 11.08 10.93 10.22 
10.39 9.73 10.02 9.87 9.60 10.15 10.57 11.26 11.52 11.44 11.47 11.38 10.95 
10.00 9.29 9.31 9.41 9.20 9.61 10.34 10.58 10.82 11.26 11.29 11.20 10.55 
9.60 9.33 |. 9.43 8.99 9.34 9.73 10.35 10.49 10.70 123 11.14 10.80 10.27 
9.25 8.47 8.03 8.04 8.31 8.62 9.40 9.76 10.37 10.52 10.45 10.38 9.77 
9.60 8.86 8.30 7.95 8.39 9.39 9.54 9.89 10.17 10.58 10.17 9.88 9.79 
9.78 8.76 8.51 8.49 8.70 9.79 9.93 10.47 11.23 11.48 10.89 10.52 10.20 
8.37 8.17 7.53 7.34 7.54 8.37 9.28 9.80 10.43 10.50 10.53 10.37 9.39 
8.51 7.64 7.19 4.15 7.34 7.86 8.81 9.51 10.30 10.59 10.51 10.22 9.40 
8.60 8.03 VAT 6.64 6.75 7.17 7.90 8.36 8.81 9.39 9.36 9.14 8.67 
7.32 6.39 6.11 6.29 6.80 7.16 7.64 7.79 8.41 8.70 8.84 8.71 7.95 
7.22 6.76 6.32 5.96 6.23 6.85 7.57 8.63 8.97 O 22a Ose 9.09 7.85 
9.16 8.53 8.20 7.99 8.27 8.78 9.37 9.89 10.35 10.61 10.55 10.34 9.66 
7.89 7.25 6.77 6.54 6.77 — 7.68 9,22 10.24 10.35 10.39 10.44 10.25 8.60 
8.94 8.89 8.45 8.40 8.57 8.59 8.67 8.97 9.60 9.96 10.37 10.07 9.21 
8.73 8.02 7.47 7.40 7.59 8.01 8.72 9.06 9.54 9.68 9.66 | 9.58 8.85 
8.16 7.41 6.76 7.14 7.62 8.27 8.46 8.99 9.16 9.32 9.20 | 9.08 8.59 
8.53 7.49 6.97 7A1 7.63 7.80 8.88 9.39 10.27 10.73 10.47 | 10.43 9.02 
8.39 7.72 7.66 7.86 8.57 8.98 9.39 9.88 10.30 10.45 10.22 | 9.68 9.33 
8.46 7.70 7.34 7.31 7.83 8.10 8.62 8.87 9.21 9.40 9.21 9.12 8.89 
7.78 7.14 6.46 6.25 6.60 7.26 7.96 8.10 8.13 8.67 8.97 8.64 8.13 
7.15 - 6.54 6.30 6.25 6.91 7.59 7.81 8.13 8.22 8.32 8.24 8.13 7.95 
6.80 6.21 6.11 6.67 6.44 7.10 7.79 8.30 8.64 8.66 8.16 7.66 7.54 
6.34 6.01 5.73 5.77 6.26 7.01 7.52 7.66 7.79 7.94 7.95 7.97 6.98 
6.59 6.33 5.74 5.51 6.21 7.25 8.30 8.54 | 9.08 9.31 9.33 8.93 7.52 
8.25 442i | 19.02 7.38 7.92 8.42 9.00 9.46 9.74 9.91 9,92 9.74 8.56 
8.26 7VA17 6.59 6.71 7.04 8.02 8.59 9.01 9.47 9.84 10.06 9.91 8.70 
8.48 7.45 7.06 7.05 7.61 8.05 8.41 8.58 8.83 8.84 8.68 8.66 8.70 
7.44 6.68 6.29 G22), 6.49 7A7 7.95 8.55 8.90 9.10 8.90 8.62 8.03 
1.73 7.27 7.02 6.73 7.37 7.87 8.37 8.98 9.40 9.58 9.56 9.35 8.28 
8.42 7.88 7.63 7.84 8.05 8.30 8.59 9.03 9.47 9.69 9.63 9.64 9.02 
8.35 7.56 7.20 7.34 8.32 8.75 9.03 9.17 9.32 9.47 9.26 9.09 8.88 
8.66 8.06 7.82 7.91 8.17 8,29 9.00 9.39 9.55 9.38 9.38 9.32 8.99 
7.47 7.02 6.48 7.00 7.53 4.72 8.54 8.62 9.02 9.19 9.20 8.87 8.33 
7.31 6.65 6.30 7.34 7.86 8.67 8.83 9.10 9.37 9.66 9.68 9.27 8.36 
8.62 8.69 8.37 8.63 8.87 9.00 9.72 10.00 10.13 10.13 10.18 9.79 9.31 
8.59 8.34 7.82 7.55 8.03 8.74 8.97 9.32 9.54 9.90 9.50 9.35 9.14 
8.56 7.94 7.26 7.26 7.54 8.31 8.94 9.20 9.50 9.70 9.62 9.54 8.94 
8.31 7.91 7.27 7.19 7.69 8.61 9.69 9.95 10.30 10.32 10.15 10.15 8.88 
8.66 7.68 7.72 8.02 » 8.29 8.67 8.93 9.41 9.67 9.83 9.84 9.66 9.05 
RSs. 6.93 6.51 6.47 6.64 7.28 7.84 8.44 9.42 9.39 9.14 8.96 8.48 
7.31 6.70 6.22 6.29 6.58 6.86 7.06 7.65 8.29 8.40 8.25 7.90 7.80 
6.62 6.02 5.61 5.54 6.00 6.38 7.36 8.21 8.49 8.70 8.47 8.39 7.44 
7.95 7.35 ' 6.93 7.02 7.43 7.96 8.54 8.94 9.29 9.46 9.39 9.19 8.52 
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BAROMETRIC PRESSURE. 
BAROMETER AT 0° C = 750 MILLIMETRES + THE NUMBERS IN THE TABLE. 


Hours of 
Mean Batavia || 1 A. M. 2 3 4 5 6 7 8 Of ss, 10 il 12 
Time. 

1 7.98 7.49 7.38 7.05 7.20 7.48 8.04 8.22 8.71 8.75 8.41 791 

4 8.84 8.43 8.00 7.84 8.26 8.49 8.82 9.31 9.42 9.06 8.61 8.13 
3 8.63 Salo 7.87 7.69 7.55 7.65 8.20 8.71 8.70 8.66 8.21 NBT. 

4 8.32 8.16 7.86 7.61 7.76 7.78 8.12 8.34 8.50 8.52 8.17 7.55 

5 8.08 7.57 7.59 7.61 Heoe. 7.88 8.77 Sead 8.86 8.94 8.52 7.91 

6 8.23 7.58 6.43 7.59 7.63 7.76 8.29 8.73 8.86 8.68 8.27 7.93 

7 8.70 8.60 8.40 7.91 8.12 8.28 8.26 8.41 9.04 8.94 8.42 7.85 

8 Aa 6.66 6.56 6.66 6.83 7A8 7.34 7.78 7.84 7.68 Ff WP 6.50 

9 6.98 6.58 6.44 6.22 6.37 6.72 G22 | 7.62 7.96 7.94 ahd, 7.03 

10 7.99 DZO0 6.90 6.76 7.03 7.80 8.27 8.68 8.70 8.54 8.05 7.47 

Hig 7.86 7.49 7.42 7.20 7.36 Fea 8.35 8.74 9.08 8.77 8.30 7.43 

12 7.78 7.36 Ad 6.94 7.24 7.62 8.22 8.61. 8.96 8.98 8.74 8.18 

’ 13 8.16 4.56 6.75 6.56 6.98 7.62 8.35 8.67 8.66 8.12 7.39 6.83 

» 14 8.00 Fib2 6.98 6.94 7.20 7.43 7.86 8.24 8.54 8.44 8.43 7.65 

ifs 8.06 7.65 7.30 7.28 7.50 Hehe 8.03 8.65 8.79 8.83 8.40 7.99 

d 16 7.97 7.60 7.39 7.25 7.50 ThE 8.20 8.71 9.15 9.21 8.79 “8.07 

Tel 8.35 8.02 7.64 7.49 7.61 8.13 8.83 9.27 9.52 9.42 9.24 8.59 

5 18 9.03 8.97 8.80 8.62 8.46 9.04 9.53 9.74 10.07 9.54 9.16 8.70 
19 8.83 8.55 8.32 8.32 8.54 8.99 9.65 10.22 10.15 10.08 9.91 9.55 — 

20 9.44 9.12 8.95 9.22 9.45 9.66 9.78 9.83 10.08 9.99 9.51 9.15 

pail 9.64 9.09 8.78 8.74 8.90 9.06 9.82 10.19 10.28 10.12 9.69 9.06 

22, 10.04 9.83 9.54 9.38 9.68 10.16 10.37 10.63 10.76 10.67 10.21 9.39 

23 10.08 9.70 9.65 9.66 9.70 10.00 10.24 10.59 10.93 10.81 10.20 » 9.41 

24 9.56 9.22 9.07 8.88 9.02 9,22 9.69 10.44 10.68 10.38 9.73 8.93 

743) 8.57 7.95 7.86 7.93 8.11 8.36 8.78 8.98 9,28 9.21 8.80 8.11 

26 9.05 8.61 8.56 8.16 8.40 8.75 9.64 10.08 10.10 9.96 9.72 9.39 

2A | 9.58 9.10 8.68 8.53 8.70 9.02 9.25 9.72 10.01 9.87 9.67 9.07 

28 9.39 8.70 8.50 8.40 8.48 8.54 8.85 9.03 9.47 9.46 8.84 8.32 


P 7.88 8.58 8.96 9.57 9.49 9.06 | 8.43 
30 | 8.28 7.92 744 7.25 7.37 7.57 7.93 8.30 8.69 8.54 8.40 7.85 
71.16 8.10 8.79 9.16 9.04 8.73 8.19 


Hourly Means. 8.55 8.13 7.84 7.75 7.92 8.23 8.69 9.06 9.31 9.18 8.79 S22) 


DALI PE I OF REIN EE CITE IEEE LP TEL DI IIE EE YOR IIE NETO ETS ELLE ENTE TE FCI POET, SIE ED SET ESE EEE OLDE TIS FP RE ALI LITE ONE LEINSTER STR ETE LF ETP P AEE IY ELITE ILL TT OEN ET INSETS PSI EL IAT ELIE EI LILI TT OIE, 


8.18 7.68 7.39 7.22 dull 8.31 8.74 8.81 8.72 ° 8.44 7.73 
9.31 8.91 8.71 8.41 8.32 8.81 9.06 9.38 9.73 9.42 9.24 
8.88 8.84 8.70 8.56 8.70 9.17 9.70 10.19 10.28 9.51 9.14 
8.26 8.07 7.93 7.85 8.19 8.66 9.27 9.65 9.64 9.23 8.56 


8.77 8.66 8.32 8.21 
9.29 912 | 8.92 8.77 
8.73 8.32 | 8.42 8.43 
9.18 8.98 8.69 8.68 
8.59 8.17 8.05 8.08 
10 9.16 8.62 8.07 7.72 
iba | 8.53 8.30 8.18 8.52 
12 9.91 9.44 9.30 9.20 
13 9.61 9.12 8.52 8.43 
14 22 | PO 8.41 8.38 
8.87 | 8.64 8.28 8.12 
16 9.39 8.90 8.64 8.26 


8.57 8.72 8.98 9.19 9.02 8.54 7.97 
9.12 9.20 9.23 9.17 9.01 8.49 7.94 
8.95 9.34 9.71 9.86 10.02 9.61 8.97 
9.10 9.69 10.15 10.27 9.97 9.59 8.90 
8.61 9.28 9.72 9.85 9.61 9.08 8.67 
8.47 8.64 9.13 9.16 9.07 8.58 © 8.32 
9.19 9.36 9.60 10.15 10.07 . 9.93 9.46 
9.44 9.87 10.54 10.93 11.04 10.64 10.07 
9.15 9.74 10.16 10.57 10.56 10.13 9.39 
9.00 9.53 9.78 9.77 9.74 9.31 8.82 
8.61 9.26 9.72 9.62 9.37 8.94 8.34 
9.19 9.52 9.97 10.24 10.00 9.59 9.22 


© Oa oP CON 


Je US @INT )s 
pt 
or 


SWwWONFWEODOOORFR OF OOD ROS ON = bw 


£© 0 G0 90 G0 90 90 $ G0 90 90 0 Go £ 90 1 G0 90 G0 Go G0 90 G0 G0 I 
Oe WrIWODA@OWONWOOAWYI NOW OW 


17 9.71 9.57 9.08 8.98 9.00 9.19 9.79 10.12 10.02 9.52 9.36 
18 9.77 9.53 9.28 9.17 9.16 9.32 - 9.80 9.67 9.48 9.20 8.58 
19 9.40 9.08 8.69 8.66 9.07 9.30 9.58 9.68 9.25 8.90 8.43 
20 8.47 8.42 8.02 7.96 8.65 9.03 9.58 9.81 9.82 9.71 9.10 
21 9.26 8.80 8.46 8.65 9.06 9.46 9.69 10.03 9.94 9.61 . 9.18 
22 9.15 8.38 8.36 8.30 8.61 9.09 9.55 9.55 9.14 8.44 | 8.21 
23 8.73 8.34 8.13 7.97 8.64 9.35 9.95 9.85 9.78 9.84 9.44 
24 8.84 8.70 8.57 8.42 8.72 9:32 9.73 10.24 10.26 9.68 9.01 
25 || 10.06 9.70 9.39 9.09 9.17 9.40 9.96 10.59 10.68 10.62 10.19 9.84 
26 | 10.08 9.76 9.58 9.49 9.80 9.92 10.20 10.65 10.86 10.84 10.67 9.94 
27 |: 9.87 9.40 9.11 9.21 9.35 9.66 10.01 10.47 10.82 10.44 10.16 9.61 
28 9.22 8.65 8.21 8.31 8.37 8.42 9.03 9.38 9.79 | - 9.69 9.42 8.88 
29 9.42 8.86 8.55 8.45 9.23 9.30 9.46 10.00 10.35 10.28 9.78 9.53 
80 || 10.45 10.02 9.87 9.69 9.80 10.07 10.34 10.84 10.99 10.79 10.40 9.81 . 
Hourly Means. 9.21 8.86 8.59 8.51 8.70 8.93 9.34 9.77 9.98 9.87 9.49 8.99 


BATAVIA 1878. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 3t 
BAROMETRIC PRESSURE. 
BAROMETER AT 0° C = 750 MILLIMETRES + THE NUMBERS IN THE TABLE. 
] Daily 
1 P. M 2 3 4 wee) 6 7 8 9 10 11 | 12 and Monthly 
| | Means. 
7.39 7.01 6.35 6.13 6.76 7.42 8.33 8.78 9.26 9.40 9.28 9.12 7.91 
FAQ 6.35 6.11 5.99 6.28 6.60 738 | + 8.07 8.85 | ~915 9.00 8.99 - 8.05 
7.39 6.75 6.11 6.44 7.35 7.78 8.15 8.42 9.12 9.19 9.09 8.60 8.01 
7.15 6.66 6.20 6.24 6.35 6.56 6.71 7.49 8.26 | 8.58 8.36 8.27 7.65 
7.26 6.72 G61 |: 6.28 | 6.62 6.84 7.41 8.34 8.80 | 9.04 8.99 8.84 7.90 
7.25 6.92 6.40 | 6.61 MOL RATS 8.51 9.08 | 946 | -9.01 | 8.72 9.02 7.99 
He 6:57 |. 96.03 652 | .°5.57 5.66 5.81 6.58 6.86 G63. | 794 7.81 7.68 7.52 
few o.07) | @ 5:51 4.82 | 4.80 5.30 5.76 6.36 6.83 7.24 7.61 7.79 | 7.68 6.70 
6.38 5.80 B70 9 6:66 7.22 7.56 7.69 7.91 fopitelaaiins Solfo} 8:30 Ai Brs02 7.19 4 
7A1 Hod 6.26 | 6.00 640 6.61 TASY ERS OTE FEE) Nila 4 9h6i31 .| B-8H8 8.10 7.51 
| 6.69 6.16 5.46 | 5.79 | 5.93 | 6.58 FB 7.76 8.30 | 98.65 8.50 8.51 7.55 
4709 | ~ 6.46 6.00 | 6.28 6.59 Tei 7.82 8.13 8.69 | 8.93 8.67 8.42 AO 
6.63 5.72 O21 eo 23 5.49 | 6.85 6.27 alo 7.92 | —854 8.66 8.60 7.20 
6.82 6.30 5.84 | 6.05 OLGh = Vo VOH 7.98 8.22 8.40 | 8.64 8.55 8.40 7.60 
We4a7-|) O61 6.05 | 6.01 | G26) 1) 96:43 6.93 7.51 G83 | 95832 8.16 8.08 7.58 
7.40 6.70 6.99 | - 609° | — 6.56 7.18 8.10 8.75 9.09 9.14 9.15 8.99 7.96 
8.70 8.89 8.10 | 8.08 8.13 8.27 8.43 8.96 9.35 9.53 9.50 9.46 8.65 
B08 | #742 7.29 | 7.39 a1. | SOalt 8.64 9.00 9.24 9.42 9.30 9.18 8.77 
8.99 8.51 S22 | eS:00 8.34 8.67 9.17 9.57 9.85 10.04 | 10.00 | 9.70 9.17 
8.91 8.41 8.26 8.04 @ 8.54 | 8.92 9.34 9.89 10.16 10.38 10:21. | W0A2 9.39 
aor R ts} 7.76 7.42 7.41 7.67 8.01 8.74 9.39 10.08 | 10.44 | 10.49 | 10.45 9.15 
8.96 8.31 8.23 8.25 8.63 8.99 9.50 9.92 10.32 | 10.49 10.42 | 10.34 9.71 
PASSO yr OSS 8.04 _ 8.09 8.32 8.64 9.01 9.53 9.84 | 10.31 10.13 9.92 9.58 
8.45 8.22 7.91 8.21 S46. | Wacol 9.09 9.64 10.02 | 10.09 9.46 | 9.06 9.26 
FAT 7A3 6.76 | 6.80 Tis6 | #952 8.26 9.03 9.44 9.73 | . 9.64 9.49 8.35 
B51 | e791 762. | 2753 7.79 8.13 8.80 | 9.41 9.86 | 9.89 9.73 9.74 8.97 
8:70 | 776 49") WERSS* | W781 | <18i47 9.20 | 9.80 10.06 | 10.30 10.19 9.79 9.09 
7.62 | 6.81 6.44 | 6.24 6.38 7.03 7713., | 360 9.33 9.66 9.48 9.05 8.35 
RES. | © 713 6.31 | 6.58 G86. | 27:28 7.88 | 8.06 8.30 8.57 8.43 8.09 7.99 
“Ee wah! ed ho} 6.53 6.18 | 6.14 6.55 4.20 O22 . |) weS52 8.72 8.90 8.70 8.60 7.79 
ee aa 6.82 6.47 6.26 6.44 6.65 7.49 8.06 8.55 8.65 8.67 8.58 7.83 
7.60 7.03 6.62 6.66 7.01 7.42 8.01 8.53 8.98 9.20 9.08 | 8.93 8.20 
4 i i 
7.36 6.92 6.88 6.69 7a il 7.38 Oe: 8.47 9.01 | 9.22 9.68 | 9.47 8.02 
8.98 8.55 8.40 8.43 8.68 8.92 9.10 9.25 | 9.62 | 9.39 Si 5 MCLs 8.94 
8.42 8.23 7.92 7.59 7.97 8.38 SMO SEP LG) 8.94 | 9.00 8.84.9) s.61 8.81 
8.04 F.47 7.02 Za! 1.25 (ay) S200, | and. 74 9.14 | 9.20 OG Tae’ 8.33 
7.33 6.68 6.59 | 6.84 7.00 7.36 8.20 8.64 9.14, | 9.25 G28) a ees! 8.29 
7.34 6.82 6.59 | 6.47 6.75 6.99 7.70 8.19 re afay at) 92A55 9.13 9.07 8.33 
7.94 7.23 60725.) seOlod 6.84 7.29 Olen CL ae 9,08 9.37 | 9,42 9.39 8.54 
8.54 8.21 7.89 7.88 8.29 8.65 S218 = | wed.o2 Geode el meGLOG | mmo 9.27 9.06 
8.12 7.61 7.21 7.15 G22 7.64 8.04 8.80 9.35 9.59 9.46 9.44 8.57 
7.70 FAT 6.85 6.94 7.30 7.76 8.68 9.08 9.60 9.63 | 9.44 9.08 8.42 
8.83 8.38 8.05 8.13 9.00 9.51 9.79 10.20 10.40 10555.) 399.97 9.97 9,29 
8.93 8.01 7.70 7.76 8.34 8.58 9,21 9.83 10.32 10.47 | 10.15 9.85 9.54 
8.89 8:37 7.88 8.09 9.43 8.74 9.48 9.82 10.38 10.47 10.11 9.82 9.36 
8.06 7.38 6.94 7.20 1.30 7.81 8.36 8.84 9.12 9.36 9.10 9.03 8.67 
7.99 742 7.16 7.16 7.31 7.71 8.14 8.59 9.00 9.34 9.58 9.60 8.55 
8.58 | 8.06 7.76 dd Ga L | hy DES 9.59 | 10.36 10.58 10.71 10.40 10.41 9.33 
9.07 -| 8.79 8.24. | 8.35 | 9.08 | * 9.60 10.66 | 10.82 10.87 10.87 | 10.54 10.11 9.59 
8.39 7.47 6.89 6.70 7.04 ead, 7.55 8.18 8.89 9.35 9.20 9.05 8.67 
8.00 TOPH | 6.83 6.84 6.89 7.26 8.18 8.72 9.15 | 9.26 9.02 8.72 8.54 
8.26 8.00 TT SFE; 7.86 8.41 9.03 9.34 9.60 | 9.87 9.82 9.75 8.83 
7.86 doo 7.29 7.04 7.33 PER 8.01 8.56 9.36 9.51 9.36 9.24 8.73 
7.59 6.86 W342 a) Mintvoo 7.55 7.85 8.40 8.77 9.33 9.31 9.16 8.77 8.48 
8.75 7.97 7.50 | 7.78 8.08 8.64 8.78 9.19 9.73 |. 9.85 9.65 9.49 8.90 
8.75 8.21 S201) - | 8.22 8.41 8.87 9.53 9.93 10.18 10.45 10.38 | 10.18 9.21 
9.18 8.49 8.58 8559) i) 28:87 9,07 9.74 10.15 10.51 | 10.57 | 10.59 | 10.60 9.73 
9.02 8.62 Owl} aeO.bt | 48.26 8.57 9.24 | 9.63 10.07 10.23 10.28 10.13 9.68 
9.27 8.38 O02) fi pediee ©). weS27 8.78 9.73 |. 10.05 10.14 10.03 9.93 9.70 9.51 
8.38 7.63 Go6 e892) | 74 8.13 8.52 9.33 9.92 | 10.10 9.99 9.60 8.80 
9.08 8.64 8.34 | 8.25 8.45 8.95 9.83 10.37 10:90") LUT 10.86 10.78 9.53 
9.10 8.35 feel 7.40 7.67 7.88 8.14 8.89 9.54 10.07 10.11 10.12 9.50 
: ) ’ | 
8.39 7.82 7.52 7.51 7.84 8.23 8.75 9.20 9,67 — |: "29:83 - 19.70 9.54 8.93 


32 BATAVIA 1878. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


BAROMETRIC PRESSURE. 
BAROMETER AT 0° C = 750 MILLIMETRES + THE NUMBERS IN THE TABLE, 


s of ¥ 
memorial 1M. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Time. 
1 
2) 8.84 8.74 | 868 | 864 | 917 9.18 9.71 991 | 1014 | 1028 | 1006 | 9.67 
3| 9.41 919 | 875 | 845 | 8656 | 888 950 | 9.66 | 9.79 | 9.54 | 9.02 | 8654 
4 859 822 | 7.88 | 769 | 7.85 8.25 8.64 | 9.03 902 | 859 | 798 | 7.41 
5 || 8.21 307 | 7.89 | 7.52 | 766 | 7.79 | .818 | 864 | 867 856 | 7.97 | 7.40 
6| see | sis | 772 | 765 | 7.76 | 789 | 836 | 890 | 884 | 877 | 868 | 881 
7| se7 | 797 | 768 | 7.66 | 7.73 8.26 | 844 | 882 | 905 | 860 | 838 | 7.81 
s| 720 | 716 | 706 | 696 | 7.03 | 7.35 8.06 | 8.43 8.33 | 844 | 7.83 | 7.40 
9] 758 | 722 | 699 | 679 | 691 724°| 799 | 819 | 884 | 852 | 801 7.68 
10| 848 | 798 | 771 | 746 | 756 | 7.81 8.67 906 | 9.23 | 882 | 849 | 7.97 
11| 906 | see | 7.79 | 786 | 806 | 876 | 9.21 983 | 988 | 977 | 9.44 | 882 
12| 886 | 868 | 7.81 761 771 7.72 | 810 864 | 882 | 840° |. Jog |) aaa7 
13| 742 | 7.04 6s5.| 662 | 708 | 729 | 7.81 946 | 849 | 846 | “eI 6.83 
14| 680 | 650 | 618 | 620 | 627 | 641 702 | 773 | 7.77 | 7.63 733 | 6.62 


7.30 16) | O71 6.48 6.63 6.91 7.41 8.09 8.34 8.26 7.85 7.61 

| redo 7.91 8.11 8.41 8.63 8.88 8.97 8.81 8.50 8.11 
B84 (|. 8.62 —|7 853 8.58 8.64 8.96 , 9.36 9.91 9.95 9.65 9,29 8.56 
8.91 8.58 8.39 8.41 8.69 8.82 9.22 9.61 9.79 9.48 8.94 8.65 


7 ela es 
jad 
fon) 


9.70 | 9.46 | 9.38 9.01 9.24 9.36 9.67 9.99 10.22 10.32 10.04 9.43 


19 9.10 8.63 8.13 8.16 8.23 8.36 8.62 8.96 9.09 8.75 8.44 8.03 
20 8.76 8.33 8.20 7.88 8.29 8.70 9.02 9.54 9.53 9.39 9.04 8.53 
21 8.84 8.32 8.24 8.11 8.20 8.46 9.06 9.48 9.74 9.70 9.39 9.01 
22 || 10.17 9.79 9.50 | 9.32 9.64 9.69 10.12 10.67 10.60 10.16 9.60 9.21 
23 9.94 9.53 9.09 8.96 9.08 9.43 9.50 10.11 10.10 10.06 9.65 9.29 
24 9.14 | 8.80 8.55 8.57 8.95 9.28 9.73 10.40 10.61 10.61 10.09 9.40 
25 9.88 | 9.68 9.30 9.36 9.65 9.84 10.19 10.67 10.74 10.60 10.20 9.57 
26 || 10.01 9.49 9.38 9.60 9.77 9.92 10.50 10.91 11.05 10.89 10.34 9.68 
27 || 10.68 10.19 10.01 9.74 9.75 9.80 10.13 10.47 10.61 9.99 9.79 9.48 
28 9.69 9.31 9.03 8.78 8.95 9.29 9.87 10.20 10.49 10.29 9.58 9.31 
29 | 10.30 9.97 9.54 9.33 9.51 9.57 9.92 10.29 10.40 10.06 9.63 9.04 
30 | 10.12 9.79 9.44 9.28 9.44 9.48 10.24 10.62 10.88 10.75 10.12 9.24 
31 8.92 8.66 8.29 8.23 8.33 8.51 8.88 9.26 9.42 9.20 8.74 8.16 
€ 
Hourly Means. 8.92 8.58 8.27 8.16 8.34 8.57 9.02 9.46 9.59 9.39 8.96 8.46 
1| . 8.08 7.73 7.31 7.07 6.95 7.31 7.84 8.49 8.73 8.61 8.20 7.96 
2 8.59 8.52 8.17 7.94 8.07 8.26 8.48 9.24 9.16 9.07 8.54 8.22 
3 9.35 9.31 9.01 8.98 9.02 9.11 9.41 9.92 10.04 10.00 9.41 8.66 
4 8.60 8.24 7.88 7.86 8.05 8.28 8.74 8.98 9.19 9.14 8.77 8.24 
5 8.67 8.32 8.08 7.93 8.09 8.16 8.40 8.63" 8.79 8.54 8.29 7.76 
6 8.93 8.58 8.19 8.22 8.44 8.72 9.24 9.69 9.85 9.68 9.26 8.79 
7 9.24 8.77 8.67 8.74 8.84 9.08 9.77 10.01 10.27 10.26 9.81 9.24 
8 9.84 9.43 8.90 8.92 9.03 9.52 9.99 10.33 10.26 9.93 9.43 9.03 
9 9.74 9.27 | 9.03 8.65 8.77 9.13 9.75 10.12 10.49 10.58 10.28 9.85 
10 9.58 8.97 8.58 8.51 8.76 9.05 9.81 10.31 10.39 10.20 9.76 9.01 
: 11 9.13 8.77 8.58 8.40 8.40 8.65 8.96 9.49 9.81 9.77 9.08 8.47 
H 12 9.03 8.77 | 8.56 8.26 8.44 8.80 9.76 10.24 10.68 10.57 10.24 9.60 
7) 13 | 10.17 TGS ei mas 9.05 9.32 9.50 9.93 10.37 10.64 10.67 10.47 9.87 
14 | 10.68 10.34 9.92 9.91 10.10 10.41 10.59 11.03 11.11 10.77 10.19 9.77 
b 15 | 10.60 10.24 | 10.17 | 10.11 10.27 10.70 | 11.03 11.37 11.50 11.40 11.07 10.01 
16 || 11.34 11.21 | 10.73 10.67 10.68 10.88 11.31 11.56 11.78 11.43 10.84 10.34 
¢) 17 | 10.67 10.29 9.98 | 9.92 10.07 10.40 11.23 11.78 11.87 11.52 10.94 10.32 
18 || 10.16 9.88 | 9.72 9.71 9.82 10.20 10.86 11,26 11.27 10.89 10.32 9.70 
2) 19 | 1013 | 9.81 9.48 9.41 9.63 10.10 10.47 10.78 10.79 10.69 10.07 9.31 
20] 10.24 | 9.88 9.70 9.49 9.74 | 10.04 10.68 10.83 10.89 10.66 9.90 9.39 
q 21) 10.43 | 10.34 | 10.09 9.98 10.26 10.69 11.04 11.30 11.25 10.77 10.24 9.40 


22 1013 | 9.86 9.67 9.77 9.95 10.10 10.82 11.16 11.30 10.82 10.22 9.61 
23 8.79 8.56 | 834 | 8.25 8.50 8.83 9.44 9.74 9.90 9.71 9.03 8.41 
24 9.05 | 890 |. 8.69° 8.44 8.75 9.13 9.36 9.70 9.90 9.74 9.11 8.37 
25 Real) 2a Baek 7.94 8.22 8.90 9.24 9.59 9.82 9.63 8.98 7.97 
26 9.36 | 894 | 874 8.70 8.83 9.04 9.33 9.47 9.70 9.39 8.92 8.15 
27 982 | 9.25 | 8.98 8.69 9.10 9.63 10.15 10.73 10.98 10.67 10.06 9.32 
28 9.83 | 9.25 8.90 8.72 8.89 8.99 9.63 10.01 10.11 9.73 9.19 8.38 
29 9.58 | 896 | 8.66 8.51 8.69 8.96 9.28 9.80 10.18 10.13 9.72 9.23 
| 30 9.64 9.41 9.28 9.00 9.20 9.67 10.09 10.40 10.43 10.24 9.46 8.85 
\ 31 9.70 9.43 9.39 9.28 9.59 9.87 10.40 10.69 10.88 10.69 10.29 9.85 


Hourly Means. 9.60 9.26 8.98 8.87 9.05 9.36 9.84 10.23 10.39 10.19 9.68 9.07 
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Magn, and Met. Obs, Batavia, IV; 


| Daily 
5 6 7 8 9 10 11 12 and Monthly 
Means. * 
8.69 8.36 7.96 7.78 8.04 8.41 8.82 9.26 9.78 10.36 10.46 10.24 9.33 
8.96 7.98 7.98 7.89 8.29 8.62 9.16 9.58 9.72 9.91 9.74 9.73 9.19 
8.03 7.56 6.75 6.91 7.21 apo 8.02 8.54 9.05 9.17 8.94 8.84 8.58 
6.98 6.43 6.10 6.21 6.32 6.51 7.24 7.84 8.24 8.72 8.60 8.47 Tpke: 
7.09 6.66 6.37 6.22 6.68 FIM 7.44 7.95 8.47 8.50 8.63 8.66 7.76 
7.37 6.64 6.50 6.42 6.89 7.46 8.22 8.56 8.90 9.01 8.82 8.69 8.04 
7.38 6.85 6.33 6.14 6.52 6.90 7.28 7.57 7.99 8.19 8.07 7.84 7.76 
6.32 5.97 5.62 EWrir | 6.24 6.67 7.35 7.69 8.36 8.63 8.56 8.23 7.36 
7.15 6.34 6.15 6.29 6.76 §.91 7.36 8.16 8.53 8.90 8.81 8.72 7.58 
7.70 6.99 6.69 6.59 6.91 740 8.41 9.13 9.52 9.71 9.75 9.45 8.23 
7.78 TRG) 6.73 6.77 7.12 Fol 8.07 8.57 9.24 9.41 9.40 9.18 8.50 
7.33 6.43 6.20 6.06 6.27 6.48 6.84 Teasy| 7.65 7.61 7.58 7.60 97.56 
5.96 6.31 4.80 4.74 4.99 5.48 6.16 6.94 7.28 7.49 7.34 7.03 6.80 
6.31 5.90 5.41 5.42 5.61 6.10 6.43 4.24 7.78 8.08 7.88 7.790 6.76 
7.21 6.67 6.43 6.44 6.71 7.00 7.26 7.72 8.30 8.64 8.71 8.74 744 
7.48 6.85 6.47 6.38 6.64 6.83 7.23 7.86 8.38 8.77 8.69 8.69 7.95 
7.96 7.41 7.16 7A2 7.40 7.63 8.02 8.47 | 8.82 9.28 9.25 9.21 8.61 
8.22 7.78 713 7.25 7.46 7.70 7.89 8.51 9.26 9.74 9.34 9.22 8.62 
9.55 7.06 6.71 6.77 7.00 7.46 7.86 8.40 8.79 9.20 9.24 9.03 8.23 
7.98 7.76 7.01 6.96 7.28 7.56 8.21 8.65 9.05 9.18 9.19 9.11 8.46 
8.54 8.26 TEP ISS 7.80 8.21 8.65 8.97 9.63 10.14 10.38 10.48 10.39 8.99 
8.86 - 8.34 8.24 7.80 8.20 8.54 9.25 10.14 10.40 10.43 10.33 10.24 9.55 
8.46 8.01 7.59 7.68 7.87 8.38 8.64 9.26 9.47 9.58 9.41 9.16 9.09 
8.68 8.16 7.68 7.70 7.92 8.40 9.08 9.85 10.34 10.32 10.18 10.00 9.27 
8.75 8.26 8.09 8.04 8.34 8.92 9.55 10.40 10.56 10.60 10.64 10.46 9.68 
9.02 8.27 7.96 7.82 8.22 8.85 9.51 10.18 10.67 10.99 11.20 11.18 9.81 
8.99 8.30 7.75 7.68 8.03 8.40 8.68 9.15 9.50 9.67 9.82 9.78 9.43 
8.74 8.30 8.19 8.20 8.49 8.78 9.37 9.97 10.56 10.74 10.67 10.52 9.47 
8.72 8.25 8.09 8.00 8.31 8.68 9.33 9.80 10.86 10.65 10.93 10.44 9.55 
8.62 7.97 74.55 7.38 74.55 7.84 8.42 9.05 9.39 9.52 9.56 9.56 9.24 
7.54 6.82 6.36 6.32 6.44 6.83 7.15 7.64 7.87 8.21 8.28 foal? 8.01 
7.88 doe 6.96 6.92 Thy 7.59 8.10 8.68 9.11 9.34 9.31 9.17 8.47 
7.34 6.61 6.47 6.64 7.00 Chey 7.58 8.45 8.84 9.17 9.18 | 9.02 7.83 
7.65 7.38 7.16 7.27 9700) ) 7.91 8.40 8.72 9.39 9.78 9.65 9.56 8.44 
7.86 FAQ 6.82 6.87 7.09 7.28 7.81 8.36 8.66, 9.02 8.97 8.75 8.62 
7.36 6.80 6.37 6.32 |» 6.83 7.46 8.29 8.64 9.04 9.48 9.51 9.22 8.22 
7.09 6.62 6.44 6.37 6.65 7.36 7.85 8.36 8.70 9.08 9.04 8.90 8.01 
8.23 7.34 MALO 7.09 7.38 8.03 8.73 9.33 9.70 9.81 9.77 9.57 8.74 
8.53 8.05 7.69 7.57 7.62 8.35 8.70 9.45 10.09 10.38 10.25 10.02 9.14 
8.71 8.23 7.82 7.84 8.06 8.32 9.01 9.63 10.21 10.43 10.47 10.21 9.31 
9.16 8.63 8.24 8.13 8.37 8.67 9.14 9.73 10.06 10.10 10.09 10.04 9.42 
8.19 7.43 7.09 6.91 7.21 7.57 8.26 8.96 9.45 9.69 9.60 9.25 8.86 
7.54 6.99 6.58 6.82 7.34 7.80 8.59 9.17 9.40 9.66 9.62 9.49 8.60 
8.84 8.23 7.91 7.71 7.82 8.28 9.06 9.50 10.35 10.58 10.56 10.44 9.26 
9.41 8.86 8.40 8.31 8.60 8.96 9.57 10.43 10.84 11.24 11.27 10.86 9.81 
9.12 8.56 8.23 8.06 8.32 8.57 9.37 10.07 10.52 10.96 11.07 11.08 9.95 
9.03 8.64 8.47 8.63 8.92 9.32 9.88 10.36 10.90 11.26 11.57 11.34 10.28 
9.69 9.14 8.76 8.81 9.12 9.40 9.92 10.50 11.07 11.38 11:33 11.26 10.55 
9.37 9.10 8.88 8.98 9.21 9.51 9.80 10.04 10.52 10.66 10.59 10.48 10.26 
9.60 9.15 8.88 8.73 9.11 9.36 9.58 10.14 10.53 10.57 10.58 10.46 10.02 
8.73 8.20 7.58 7.70 8.09 8.55 9.35 9.87 10.44 10.76 10.79 10.64 9.64 
8.81 8.29 7.95 7.95 8.23 8.52 9.18 9.77 10.35 10.70 10.98 10.72 9.70 
8.80 8.21 7.99 7.97 8.22 8.51 8.81 9.31 10.15 10.51 10.46 10.33 9.79 
8.68 8.26 7.79 7.63 7.83 8.16 8.58 8.99 9.39 9.47 9.38 9.23 9.45 
7.88 7.16 6.63 6.48 6.71 FA3 8.00 8.68 9.31 9.56 9.57 9.36 8.50 
7.43 6.98 6.28 6.18 6.76 7.30 8.03 8.56 9.19 9.54 9.40 8.99 8.49 
7.09 6.31 5.91 5.93 6.14 6.68 7.38 8.04 8.96 9.46 9.65 9.46 8.16 
7.62 6.90 6.38 6.51 7.03 Pile EGY 9.26 10.10 10.43 10.43 10.34 8.73 
8.45 7.87 7.67 7.47 8.03 8.31 8.82 9.38 10.08 10.31 10.41 10.32 9.37 
8.19 747 7.30 PL aol 7.78 8.35 8.92 9.38 9.94 10.04 9.72 8.88 
8.78 8.23 7.58 7.59 7.86 8.40 9.22 9.64 10.27 10.46 10.24 10.03 9.17 
8.15 7.73 7.45 7.42 7.56 7.86 8.37 9.21 9.80 10.19 10.37 10.03 9.16 
8.79 8.20 7.93 7.89 8.29 8.82 9.11 9.58 10.04 10.21 10.16 9.86 9.54 
8.39 7.83 7.48 7.46 440 8.16 8.75 9.32 9.86 10.15 10.16 9.97 9.16 


BAROMETER AT 0° C = 750-MILLIMETRES + THE NUMBERS IN THE TABLE, 
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Hours of 

Mean a A. M. 2 3 4 5 6 7 8 i) 10 11 12 
Time. 
1 9.67 9.53 9.34 9.09 9.17 9.44 9.78 9.98 10.18 9.83 9.25 8.72 
2 9.19 | 8.98 | 8.66 8.50 8.60 8.77 9.13 9.34 9.24 8.95 8.37 8.08 
3 9.13 | 8.78 | 8.60 8.42 8.59 8.96 9.56 9.84 10.06 9.92 9.41 9.06 
4 10.30 | 9.74 9.60 9.25 9.43 9.73 - 10.34 11.00 11.06 10.90 10.20 9.43 
5 9.87 | 9.66 9.52 9.53 9.60 10.07 10.31 10.66 10.82 10.42 9.72 9.22 
6 9.42 | 9.28 9.04 9.10 9.36 9.64 10.25 10.41 10.62 10.41 9.69 8.85 
7 8.63 | 8.24 7.94 8.00 8.13 8.40 8.98 9.53 9.76 9.78 9.24 8.66 
' 8 9.35 8.73 8.56 8.30 8.79 9.15 9.75 10.33 10.22 9.91 9.41 8.57 
ie 9 9.67 9.44 9.36 9.47 9.81 9.97 10.49 10.97 11.28 11.25 10.66 9.91 
10 10.53 10.08 10.05 9.99 10.26 10.69 11.35 11.81 11.76 157 10.90 10.24 
fi] 11 10.01 9.56 9.47 9.43 9.63 10.02 10.78 11.07 JARSS 11.14 10.53 9.77 
ud 12 9.34 8.94 | 8.60 8.54 8.65 8.82 9.36 9.73 9.73 9.45 8.82 8.39 
13 8.21 7.96 7.98 8.00 7.96 8.17 8.42 8.60 8.65 8.04 7.50 6.67 
5 14 8.38 8.27 8.23 8.16 8.59 9.09 9.62 9.63 9.78 9.47 8.83 8.29 
15 9.27 9.00 8.93 8.95 8.99 9.41 9.81 10.08 10.16 9.95 9.62 9.30 
fy 16 9.47 9.28 9.32 9.38 9.58 9.88 10.39 10.28 10.20 9.83 9.32 8.35 
by x fe as 8.46 8.52 8.75 9.21 9.60 9.83 9.89 9.45 8.76 8.23 
8 7.9 .95 7.88 8.21 8.38 8.76 9.04 9.19 8.92 8.37 TRIES 6.94 
0, 19 7.85 7.53 7.43 7.44 7.54 7.90 8.84 8.94 8.93 8.61 7.94 7.25 
20 8.43 8.18 8.20 8.49 8.74 9.24 9.85 10.04 10.08 9.94 9.30 8.80 
ny 21 9.57 9.33 9.07 9.07 9.31 9.72 10.19 10.72 10.75 10.36 9.73 9.12 
a2 9.52 9.45 9.31 9.28 9.61 10.07 10.64 10.69 10.53 10.13 9.41 8.65 
O)) 23 9.24 8.75 8.61 8.69 8.98 9.46 10.03 10.64 10.82 10.63 9.84 8.88 
24 9.04 8.57 8.46 8.40 8.53 8.83 9.31 9.70 9.89 9.73 9.19 8.64 
25 8.58 8.28 8.10 8.26 8.31 8.74 9.46 9.86 10.04 9.95 9.38 8.75 
26 8.46 8.23 8.06 7.79 7.94 8.49 9,32 9.57 9.78 9.57 9.13 8.10 
27 8.24 7.66 4.52 7.74 8.22 8.39 8.79 9.36 9.46 9.04 8.76 8.05 
28 9.06 8.85 8.76 8.90 9.37 9.81 10.23 10.54 10.48 10.12 9.48 8.96 
29 8.90 8.73 8.64 8.76 9.27 9.69 10.05 10.37 10.30 10.06 9.55 8.89 
30 8.85 8.75 8.48 8.68 8.72 8.96 9.38 9.52 9.52 9.44 8.80 8.28 
Hourly Means. 9.10 8.81 8.67 8.68 8.89 9.25 9.77 10.07 10.14 9.87 9.28 8.64 
1 8.40 8.11 7.88 7.84 7.95 8.18 8.83 9.26 9.15 8.97 8.32 7.61 
2 7.99 7.87 7.84 7.92 8.13 8.74 8.92 9.33 9.27 8.85 8.20 7.35 
3 7.69 7.21 | 7.18 6.87 Thal?! 7.67 8.10 8.64 8.68 8.34 7.93 7.46 
4 8.54 8.26 | 7.92 7.84 8.26 8.73 9.06 9.44 9.56 9.34 _ 8.69 7.93 
5 8.77 8.61 8.49 8.31 8.57 8.88 9.30 9.53 9.49 9.30 8.84 7.95 
6 8.49 8.39 8.16 8.04 8.39 8.93 9.84 9.87 9.98 9.63 9.09 8.18 
7 8.17 7.90 7.86 7.85 8.04 8.57 9.31 9.54 9.49 9.04 8.58 8.08 
8 8.78 8.41 8.28 8.54 8.82 9.37 9.57 10.08 10.07 9.79 9.30 8.67 
9 9.58 9.16 9.05 8.98 9,23 9.62 10.09 10.27 10,38 10.19 9.54 8.83 
: 10 10.04 9.64 9.42 9.15 9.35 9.69 9.95 10.56 10.58 10.48 9.79 9.12 
(4 11 9.07 8.62 8.48 8.41 8.74 9.08 9.75 10.01 10.18 9.55 9.21 8.65 
12 9.09 8.77 8.39 8.42 4 8.61 8.95 9.65 9.93 9.93 9.72 9.32 8.76 
ny 13 10.02 9.62 9.64 9.65 10.11 10.29 10.40 10.49 10.49 10.37 9.81 9.05 
14 9.86 9.33 9.09 9.23 9.50 9.66 10.18 10.38 10.35 10.28 9.64 9.27 
fq 15 10.68 10.48 10.30 10.23 10.35 10.72 10.93 11.21 11.11 10.96 10.65 9.90 
0 16 9.49 9.10 8.91 8.87 9.08 9.26 9.92 10.12 10.21 9.76 9.18 8.44 
iby 8.94 8.57 8.32 8.37 8.59 8.73 9.44 9.78 9.71 9.16 8.58 7.92 
= 18 8.89 8.37 8.25 8.09 8.13 8.63 9.12 9.64 9.94 9.59 9.06 8.18 
6 19 9.93 9.48 9.24 9.32 9.66 10.40 10.76 11.05 10.70 10.30 9.54 8.91 
20 9.04 8.58 8.49 8.58 8.82 9,29 9.72 10.01 10.14 9.84 9.16 8.46 
@) 21 8.48 | 8.17 7.93 7.70 7.91 8.14 8.62 8.80 8.81 8.47 8.07 7.38 
22 7.66 7.55 7.58 7.65 7.75 7.90 8.73 9.11 9.15 8.73 8.22 7.41 
23 7.41 6.99 7.06 7.28 7.63 7.81 8.24 8.55 8.60 8.30 Tiel! 6.87 
24 7.65 7.10 6.80 6.69 7.16 7.56 7.79 8.10 8.21 7.92 7.45 6.73 
25 6.58 | 6.34 6.08 6.29 6.59 6.79 7.30 7.82 7.73 7.36 6.81 6.30 
26 6.73 | 6.28 5.98 5.95 6.26 6.70 7.25 7.70 7.79 7.39 6.93 6.32 
2 6.54 6.24 6.09 6.00 6.19 6.50 7.09 7.23 7.15 6.97 6.67 6.27 
28 6.77 6.30 6.00 6.20 6.60 7.05 7.23 7.65 7.43 7.45 7.26 6.64 
29 6.80 6.30 6.11 6.21 6.68 6.97 7.71 8.14 8.17 8.03 7.33 6.59 
30 7.16 6.92 6.78 7.09 7.29 7.67 8.06 8.21 8.30 8.26 G42 7A1 
\ 31 7.31 6.98 6.70 6.65 6.94 7.49 8.07 8.51 8.38 7.99 7.54 7.03 
Hourly Means. 8.40 8.05 7.88 7.88 8.15 8.52 9.00 9.32 9.33 9.04 8.52 7.85 
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; Daily 
1 P.M 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and Monthly 

‘ Means. 
8.27 7.87 7.39 7.36 7.67 7.98 8.32 8.70 9.33 9.84 9.85 9.64 9.01 
“7.74 7.37 7.26 7.22 7.70 8.03 +} 8.85 9.10 9.19 9.51 9.56 9.40 8.61 
8.35 8.00 7.46 7.70 8.31 9.15 9.59 10.33 11.03 11.18 11.24 10.98 9.32 
8.67 8.38 8.06 8.22 8.74 9.22 9.78 10.36 10.47 10.52 10.49 10.26 9.76 
8.58 7.98 7.54 7.48 7.88 8.44 9.10 9.41 10.12 10.29 10.15 9.92 9.43 
7.93 6.92 6.61 6.59 6.80 7.33 8.04 8.57 9.24 9.46 9.34 9.09 8.83 
8.10 7.47 7.26 7.25 7.70 8.48 9.18 9.94 10.25 10.08 9.94 9,79 8.78 
8.13 7.72 7.60 7.68 4.97 8.38 9.18 9.75 10.28 10.68 10.52 9.97 9.12 
9.03 8.68 8.16 8.17 8.29 8.64 9.37 10.30 10.64 11.07 11.16 10.76 9.86 
9.38 8.78 8.26 8.09 8.20 8.71 9.07 9.75 10.47 10.67 10.58 10.46 10.07 
8.89 8.38 7.81 7.68 7.85 8.21 8.98 9.51 10.04 10.26 10.16 9.88 9.60 
7.79 7.29 6.91 6.90 7.04 7.52 8.02 8.42 8.66 9.02 8.81 8.47 8.47 
6.15 5.82 5.58 5.73 6.25 6.67 7.40 7.82 8.38 8.63 8.90 8.75 7.59 
7.79 7.27 7.09 7.07 7.29 7.72 8.39 9.04 9.61 9.70 9.59 9.33 8.59 
8.87 8.74 8.32 8.27 8.41 8.62 9.17 9.46 10.04 10.22 10.13 9.78 9.31 
7.68 7.20 6.82 6.83 7.10 7.54 8.23 9.15 9.58 9.72 9.63 9.36 8.92 
7.55 6.88 6.77 6.66 6.99 7.44 8.13 8.59 8.75 ‘8.83 8.61 8.55 8.40 
6.16 5.43 5.11 5.25 5.63 6.25 7.01 7.53 7.96 8.27 8.40 8.19 7.52 
6.32 5.97 5.87 5.91 6.23 6.57 7.33 8.05 8.34 8.43 8.68 8.53 7.60 
8.11 7.56 7.38 7.22 7.65 8.46 8.89 9.41 10.16 10.31 10.19 9.73 8.93 
8.52 7.94 7.81 7.84 8.21 8.76 9.41 9.90 10.18 10.45 10.23 10.10 9.43 
8.27 7.84 7.44 | 7.19 4.54 7.97 8.48 9.14 9.80 10.02 | 9.89 9.55 9.19 
7.79 7.10 6.66 6.55 6.83 7.88 8.47 8.97 9.53 10.06 | 9.94 9.71 8.92 
7.74 6.92 6.25 6.51 7.10 7.33 8.23 8.46 8.69 9.14 9.14 8.80 8.44 
8.05 Ped 6.86 6.52 7.08 7.46 7.95 8.41 8.87 9.05 8.82 8.59 8.44 
7.42 6.95 6.59 6.38 6.66 7.13 7.73 8.47 8.84 9.16 9.05 8.70 8.23 
7.39 7.00 FAL 7.22 7.50 8.08 8.52 9.00 9.37 9.58 9.60 9.34 8.37 
7.97 7.36 7.01 6.85 7.38 8.29 8.78 9.08 9.38 9.54 9.34 9.19 8.95 
8.32 7.67 7.47 7.39 7.54 8.01 8.46 8.83 9.22 9.54 9.53 9.03 8.93 
7.87 7.35 7.13 6.92 7.27 7.74 7.85 8.07 8.17 8.77 8.95 8.72 8.42 
7.96 743 7A2 7.09 7.43 7.93 8.53 9.05 9.49 9.73 9.68 9.42 8.83 

| i 
6.81 6.07 5.69 5.77 6.38 7.27 7.92 8.37 8.46 8.82 8.80 8.59 7.89 
6.57 5.94 5.42 5.49 5.72 6.06 6.64 7.18 7.83 8.20 8.21 8.10 7.57 
GAs 6.73 6.18 6.02 6.16 7.00 7.98 8.72 9.13 9.40 9.35 8.86 7.74 
7.41 7.16 6.90 6.95 7.38 8.17 8.63 9.13 9.58 9.67 9.59 9.26 8.48 
mack a 6.49 6.17 6.44 7.10 8.00 8.63 9.03 9.62 9.92 9.45 9.13 8.46 
7.10 6.25 6.05 5.97 6.25 6.84 7.44 7.98 8.42 8.77 8.87 8.60 8.15 
7.63 7.19 7.02 7.06 7.41 7.96 8.80 9.17 9.49 9.68 9.49 9.28 8.44 
7.96 7.26 7.00 7.04 7.29 7.74 8.86 9.39 9.86 10.09 10.14 10.19 8.85 
8.13 7.68 7.37 7.43 7.72 8.26 9.06 9.41 9.96 10.31 10.20 10.11 9.19 
8.45 7.94 7.46 7.21 7.32 7.57 7.93 8.53 8.93 9.32 9.27 9.17 9.04 
7.93 7.33 7A7 5.99 6.15 7.81 8.37 8.96 9.46 9.61 9.52 9.41 8.64 
8.20 7.85 7.53 7.33 8.11 8.55 9.25 10.05 10.53 10.86 10.66 10.43 9.12 
7.93 747 7.00 7.03 TAT 7.81 8.48 9.02 9.67 10.51 10.47 10.20 9.28 
8.63 8.47 8.20 8.03 8.59 9.03 9.52 10.25 10.93 11.31 11.21 10.76 9.65 
9.31 8.96 8.58 8.35 8.44 9.28 10.04 10.43 10.62 10.71 10.47 10.18 10.12 
7.70 7.00 5.76 5.77 7.18 7.87 8.44 9.27 9.45 9.56 9.48 9.44 8.72 
7.09 6.68 6.47 6.47 6.61 7.46 8.17 8.76 9.27 9.59 9.54 9.22 8.39 
7.65 7.61 7.31 7.78 8.74 9.48 10.13 10.21 10.41 10.86 10.86 10.48 9.06 
8.43 7.62 7.32 7.16 7.56 7.75 8.53 8.99 9.48 9.88 9.81 9.41 9.22 
FAT 6.64 6.21 6.09 6.46 7.39 7.78 8.33 8.94 9.42 9.16 8.81 8.44 
6.11 5.51 5.25 5.14 5.45 6.20 7.06 7.44 8.03 8.41 8.45 7.99 7.48 
6.57 5.83 5.37 5.27 5.83 6.65 7:33 7.75 8.42 8.62 8.42 8.00 7.56 
6.14 5.37 4.98 4.56 5.53 6.64 7.88 8.46 8.63 8.55 8.35 8.06 7.32 
5.92 5.20 4.67 5.16 5.50 6.05 6.40 6.56 6.96 7.05 6.82 6.78 |; 6.76 
5.61 5.08 4.48 4.39 4.66 4.94 5.60 6.16 7.08 7.09 7.07 7.02 | 6.30 
5.24 4.44 4.26 4.22 4.84 5.73 6.35 6.80 7.16 7.26 | 7.39 7.05 |} 6.33 
5.23 4.92 4.74 ' 474 5.20 6.07 6.65 7.14 7.62 7.90 | 7.68 7.20 | 6.42 
5.69 §.32 4.89 4.75 5.40 6.43 6.87 7.33 7.61 7.65 | 7.64 7.16 || 6.64 
} 5.62 5.78 5.31 5.56 5.67 6.02 6.38 7.08 7.58 7.90 =| 9 7.63 7.20 | 6.77 
6.17 §.63 5.46 5.51 6.16 6.46 6.88 7.16 7.48 7.61 7.73 7,59 7.10 
6.23 5.77 5.89 5.81 6.38 7.21 7.55 6.88 8.15 8.23 | 8.23 7.89 7.28 
{ 7.06 6.55 6.20 6.14 6.59 7.28 7.92 8.42 8.86 9.11 9.03 8.76 8.08 
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Hours of | 
Mean Batavia | 1 A. M. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Time. | 
Toa Se he oe | ee 
1 7.49 7.09 92: oh Bea 742 7.82 | 8.45 8.59 8.49 8.21 7.92 7.31 
2 7.30 6.79 | 6.62 6.63 6.80 7.35 7.68 8.07 8.23 7.98 Wao 6.73 
3 6.99 6.46 6.37 6.49 6.87 WeS als aaGD 8.13 8.38 | 8.44 742 6.82 
4 6.90 6.80 6.68 6.63 6.74 ie te MOS 8.10 8.52 8.40 7.64 7.06 
5 ded 6.99 6.79 6.80 6.96 G42” + 28-00 8.61 8.95 9.38 8.74 8.88 
6 8.89 8.43 7.95 7.66 7.74 Soren 8.73 8.94 9.20 9.00 8.63 8.00 
| 9.36 8.63 8.62 8.71 8.74 8.96 | 9.55 9.68 9.69 + 9.59 9.24 8.36 
: 8 8.58 8.11 7.85 8.05 8.43 8.83 9.27 9.63 9.49 9.42 9.05 8.12 
ie 9 8.20 7.87 7.63 7.49 7.82 8.40 | 8.51 9.00 9.27 9.31 8.62 7.65 
10 7.92 7.58 7.38 7.28 7.54 7299) = eas.3D 8.72 8.94 9.00 8.77 8.14 
fy ikat 7.83 744 712 7.09 714 7.62 | 7.90 8.35 8.34 8.09 7.63 7.10 
ie 713 6.79 6.55 6.67 6.81 749 7.68 7.95 8.21 8.02 7.61 T2d 
f 13 6.41 6.16 Gs) 1 eGSt 6.55 6.81 7.45 7.54 7.67 ete 7.09 6.75 
14 6.88 6.45 6.16 6.11 6.71 7.03 ceva 8.13 8.50 8.37 8.03 7.65 
> 15 reas 7.21 6.97 6.95 FAT 7.68 8.85 9.11 9.49 9.08 8.57 8.04 
16 7.78 7.69 7.30 6.95 7.48 8.16 8.87 9.39 9.42 9.01 8.58 7.98 
fi] hy} 8.02 782 7.79 8.08 8.31 8.91 9.00 9.31 9.35 9.06 8.52 7.89 
b 18 9.04 8.40 8.24 8.18 8.86 9.43 10.18 10.51 10.41 10.38 10.20 9.24 
19 9.44 9.00 9.00 9.19 9,47 9.77 10.24 10.23 10.57 10.34 9.74 9.12 
@) 20 9.08 8.72 8.13 7.79 8.16 8.41 9.30 10.07 10.18 10.03 9.61 8.93 
21 8.67 8.44 7.89 8.06 8.25 8.80 | 9.44 9.74 10.22 10.06 9.68 9.23 
V, 22 8.94 8.16 7.90 7.81 787 8.a)) 4 8.56 8.98 9.50 9.35 8.93 8.35 
23 7.46 7.38 | 7.54 7.60 7.67 7.84 8.66 9.13 9.22 9.05 8.39 8.08 
24 wo Th ee. 6.86 6.72 6.74 6.99 7.34 7.67 8.05 8.10 7.58 6.94 
25 7.60 7.01 6.56 6.23 6.64 4:00). 1) eras 8.80 8.73 8.74 8.16 7.74 
26 8.08 Goad 7.63 TRS 7.89 8.26 | 8.80 9.17 9.01 8.62 8.28 7.61 
217 7.70 4.22 6.84 6.93 7.18 7.82 | 8.19 8.72 8.86 8.95 8.63 8.34 
28 8.40 8.12 7.86 7.80 7.88 8.54 | 9.15 9.71 9.77 9.56 9.00 8.26 
29 7.56 8.26 8.20 8.22 8.58 S73} SBs80 9.28 9.28 9.27 8.25 7.50 
\ 30 7.72 7,44 \ 7,28 7.25 7.49 7.90 | 8.30 8.63 8.84 8.77 8.22 7.67 
Hourly Means. 7.96 7.58 7.36 | 7.35 7.61 8.06 | 8.57 8.93 9.09 8.96 8.48 7.89 
| 
1 7.68 7.46 7.33 7.03 7.59 8.12 8.38 8.64 8.68 8.34 7.86 7.34 
2, 7.99 7.58 7.10 7.21 7.82 8.75 9.04 9.41 9.49 9.50 9.07 8.68 
3 8.64 8.07 8.03 8.40 8.84 9.53 9.89 10.51 10.47 10.57 10.16 9,56 
4 9.14 8.65 8.26 8.47 8.72 9.34 10.11 10.56 10.66 10.69 9.97 9.19 
5 8.84 8.25 7.83 7.76 7.89 8.14 8.81 9.28 9.41 9.16 8.69 8.07 
6 7.74 7A1 6.79 6.27 6.51 6.82 7.19 7.38 7.39 7.23 7.06 6.80 
7 6.23 5.90 5.75 5.79 6.32 6.83 7.21 7.59 7.65 7.58 7A7 6.74 
8 6.91 6.80 6.64 6.36 6.68 7.01 7.82 7.78 8.43 7.93 7.46 6.94 
. 9 7.50 7.50 7.35 4.35 deed 7.26 7.76 7.89 7.80 7.76 7.32 6.80 
(4 10 6.99 6.75 6.51 6.23 6.35 6.72 7.66 8.00 8.35 7.97 7.48 6.98 
1l 6.65 6.23 5.94 5.82 5.90 6.01 6.80 7.28 7.62 7.33 6.83 6.48 
in 12 6.54 6.15 5.93 5.96 5.95 6.44 6.65 6.74 6.99 6.97 6.59 6.14 
i 13 5.66 5.01 4.87 5.13 5.41 5.71 6.40 6.93 7.14 7.07 6.63 6.00 
14 5.54 5,24 4.83 4,73 5.13 DAD 6.24 6.72 6.93 6.84 6.62 6.29 
5 15 6.63 6.10 5.51 5.38 5.60 5.99 6.70 6.92 7.00 6.89 6.62 6.32 
16 6.74 6.51 5.85 5.96 6.16 6.24 6.70 7.38 7.63 7.64 7.09 6.52 
n| 17 6.76 6.35 5.80 6.09 6.33 7.02 7.45 7.85 7.95 7.88 7.45 7.09 
18 7.03 6.85 6.55 6.41 6.75 7.15 7.86 8.34 8.28 8.42 8.12 7.60 
O 19 7.15 6.66 6.56 6.18 6.49 715 7.71 7.84 8.00 7.71 7.35 6.71 
20 6.88 6,30 | 6.00 5.96 6.31 6.77 7.14 7.23 7.66 7.22 6.99 6.64 
a) 21 5.78 5.64 | 4.86 5.04 5.77 6.17 6.64 6.79 6.82 6.65 6.41 5.88 
Q | 22] 54 5.01 | 4.83 4.61 4.88 5.13 5.16 5.34 5.65 5.62 5.48 5.36 
23 6.44 5.64 5.28 5.19 5,53 6.12 6.92 6.98 7.07 6.71 6.30 5.94 
24 7.24 6.66 6.58 6.44 7.24 7.78 8.27 8.03 7.86 7.46 6.87 6.50 
25 6.96 6.96 1. a, 96 6.66 6.71 6:89 -\2 abo 7.68 7.78 7.81 7.74 7.61 
26 7.27 749 | 6.99 6.96 7.21 7.61 8.28 8.44 8.60 8.66 8.36 7.90 
27 8.22 7.88 7.39 7.68 7.97 8.25 8.55 8.65 8.82 8.74 8.32 7.84 
28 7.91 VAGY| 7.29 7.41 7.92 8.20 8.64 8.86 9.15 8.95 8.85 8.74 
| 29 8.43 8.02 7.86 7.96 8.32 8.77 9.28 9.77 9.97 9.91 9.45 8.94 
| 30 8.41 8.32 8.29 8.29 8.50 9.14 9.95 10.53 10.49 10.28 10.03 9.42 
\ 31 8.91: 8.76 8.61 8.47 8.87 9.15. | 29:78 10.23 10.38 10.28 10.01 9.64 
Hourly Means. idc2o 6.88 6.59 6,55 6.87 7.29 782 8.12 8.26 8.12 7.75 7.31 
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BAR OWE LT RIiCePRESSURE. 
BAROMETER AT 0° C = 760 MILLIMETRES + THE NUMBERS IN THE TABLE. 


Dail 

1p} 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | and Monthly 
| Means. 

CR ec mn ee fo ma aCe (ARE SOT PNT] PAE BE SRR RT (AER LRT OR ER RS |e ag 

6.50 6.11 5.57 5.54 5.99 6.60 717 7.56 7.93 8.12 8.02 7.63 7.32 
6.11 5.53 5.04 5.07 5.84 6.59 7.32 7.99 8.26 8.27 8.02 7.64 7.05 
6.15 5.67 4.93 5.03 5.69 6.80 6.76 | 7.25 7.93 8.03 7.83 7.30 6.96 
6.39 5.98 5.36 5.36 6.13 6.57 7.07 7.42 7.91 8.07 7.99 7.74 Zit 
7.55 7.19 7.30 7.35 7.67 7.94 8.30 8.87 9.31 9.53 | 9,18 9.13 8.09 
7.88 7.40 6.62 7.10 7.50 7.64 8.24 8.74 9.26 9.55 | 9.44 933 | 8.34 
7.39 7.08 6.53 6.33 7.04 7.71 8.14 8.75 9.29 938 | 9.32 8.94 8.54 
7.30 6.61 5.84 5.75 6.25 6.92 | 7.79 8.68 8.87 915 | 9.06 8.82 8.16 
6.81 6.09 5.66 6.49 6.76 8.39 8.72 9.04 9.29 8.93 8.60 8.22 8.03 
7.63 7.01 6.53 6.79 7.56 Sil nc 70 8.06 8.48 841 | 8.27 8.08 7.93 
6.48 5.91 5.32 5.35 5.85 6.78 7.07 7.90 8.31 8.41 7.80 7.63 7.27 
6.41 6.33 6.11 5.78 5.84 5.92 6.45 7.00 Bes sme Les ier b2 7.33 7.00 
6.04 5.57 5.56 5.48 5.58 |- 6.02 | 6.85 7.07 7.38 7.50 741 6.87 6.65 
7.09 6.56 6.28 6.35 6.81 beth eee th 8.19 8.66 8.58 | 8.14 7.91 7.39 
7.53 6.68 6.44 6.21 6.78 7.67 | 8.24 8.72 9.25 9.51 9.37 8.64 7.99 
7.28 6.64 6.35 6.34 6.64 713 |, 7.88 8.40 8.63 8.81 8.86 8.62 7.92 
7.82 7.68 7.68 7.71 8.10 8.33 | 8.68 9.20 9.79 9.87 | 9.88 9.72 8.61 
8.25 7.78 7.23 7.14 7.92 8.77 9.24 9.54 | 1011 | 1018 | 10.16 9.77 9.13 
8.36 8.52 8.25 8.20 9.08 age oo7 9.93 | 10.41 | 10.52 | 10.18 9.83 9.53 
8.18 7.04 6.34 6.91 8.00 8.77 | 9.57 | 9.69 9.90 | 9.98 | 9.80 9.31 8.83 
8.96 8.34 8.12 8.13 8.24 884 | 9.76 | 10.21 | 1056 | 1087 | 10.57 9.84 9.21 
7.62 6.79 6.16 6.12 6.64 ion eles 8.02 8.30 8.25 | 7.99 7.91 7.97 
7.53 6.65 6.18 5.70 5.78 6.22 7.39 7.86 8.26 | 860 | 852 8.14 7.70 
6.36 5.75 5.33 5.37 6.10 6.67 7.26 7.75 819 | 824 | 811 7.86 7.12 
6.97 6.16 5.57 5.58 5.86 6.58 | 7.50 8.16 858 | 863 | 877 863 | 7.47 
7.11 6.36 5.83 5.80 6.67 | @.47 | 7.78 8.51 8.76 8.66 | 8.51 8.37 7.85 
7.59 6.75 6.23 6.39 6.67 6.94 | 7.93 8.43 8.76 8.78 | 8.69 8.65 7.80 
7.53 6.82 6.12 6.12 6.59 6.95 | 7.82 | 864 8.93 9.06 8.94 8.57 8.17 
7.04 6.44 6.09 6.09 6.85 GLO] GAL |) e782 8.55 8.65 8.49 8.10 8.00 
7.31 6.46 6.07 5.89 6.21 6.51 7.41 8.40 8.45 | 842 | 8.08 7.92 7.61 

| | | 

7.24 6.66 6.22 6.25 6.75 7.33 | 7.89 8.40 8.79 8:89 | 8.72 8.41 7.89 
6.85 6.19 5.49 5.73 6.88 | 8.08 8.31 8.76 9.18 9.22 8.97 8.34 17 
8.23 7.61 6.82 0.57 71 7.75 8.46 9.13 9.56 9.59 | 9.62 9.10 8.38 
8.76 8.54 8.30 8.35 8.66 8.98 9.52 | 10.02 | 1051 | 10.61 | 10.29 9.79 9.38 
8.60 7.69 7.18 6.88 7.45 7.74 8.33 8.89 9.20 9.31 9.29 9.05 8.89 
7.02 6.09 5.67 5.53 6.01 6.53 7.44 8.05 8.56 8.85 | 8.54 8.42 7.87 
6.21 5.48 5.56 6.14 6.32 6.38 6.70 g19 1 Ways 7.88 | 7.55 6.96 6.85 
6.42 5.71 5.38 5.52 5.69 6.21 6.88 7.27 7.73 7.74 | 7.65 7.35 6.68 
6.77 6.61 5.85 5.64 5.81 6.69 7.36 7.77 8.49 8.49 8.31 7.72 7.18 
6.34 5.96 5.71 5.69 5.89 6.48 6.68 6.90 7.58 7.69 7.67 7.38 7.06 
6.40 5.72 5.80 5.74 6.05 6.67 6.69 6.91 7.58 7.59 | 7.44 7.40 6.92 
6.30 5.56 5.18 5.62 6.08 6.48 6.78 7.03 7.26 783 | 7.18 | 6.98 6.53 
5.24 4.57 4.39 4.48 4.82 5.34 5.88 6.49 6.74 6.78 6.75 6.10 6.03 
5.79 5.43 4.93 4.62 4.89 5.77 6.34 6.74 6.77 6.41 6.11 5.80 5.90 
598 | 5.44 5.22 5.09 5.94 6.23 6.90 7.10 7.52 7.70 | 7.44 7.18 6.19 
6.11 5.80 5.43 5.67 6.18 6.55 7.12 7.36 7.44 7.53 7.29 6.79 6.46 
6.09 5.34 5.01 4.95 5.37 5.96 6.37 6.92 7.40 7.52 | 7.54 7.08 6.50 
6.48 5.63 5.28 5.30 6.08 6.70 7.58 7.68 7.75 7.53 7.35 7.21 6.86 
7.04 6.59 6.33 6.06 , 6.31 6.78 7.31 7.75 7.93 8.18 8.00 7.72 7.31 
6.23 5.79 5.38 5.25 | 5.68 6.25 6.99 7.73 8.26 | 870 8.55 7.64 7.00 
6.15 5.37 4.93 4.63 | 5.05 5.60 6.19 6.48 6.61 6.67 6.58 6.20 6.32 
5.37 4.74 4.34 4.22 4.58 5.18 5.72 6.07 648 | 6.47 6.26 5.92 5.74 
5.33 4.71 4.01 391 | 4.31 4.71 6.19 6.98 6.95 7.31 7.31 | 681 5.46 
5.48 5.03 4.48 4.33 4.84 5.50 6.19 7.30 7.50 7.54 7.51 7.23 6.13 
6.48 5.57 5.30 5.29 5.45 6.26 6.42 6.98 7.12 719 | 7.15 7.11 6.80 
6.93 6.52 5.79 5.92 6.32 6.59 7.00 7.59 8.10 8.21 8.51 7.91 7.20 
742 | 6.95 6.73 6.73 7.30 7.75 8.22 8.50 8.82 8.84 8.60 8.28 7.83 
7.05 6.50 6.09 6.30 6.65 7.42 7.94 8.15 8.49 8.51 8.48 8.45 7.85 
7.97 7.33 7.01 7.04 7.21 7.04 7.91 8.19 8.76 9.17 9.10 8.83 8.15 
8.61 7.81 7.28 7.39 8.19 8.87 9.21 | 9.55 9.75 9.78 9.61 8.99 8.82 
8.95 8.22 7.04 742 7.78 8.81 9.48 9.99 | 10.44 | 10.34 9.91 9.37 9.14 
8.92 8.42 8.06 8.36 8.18 8.84 9.39 9.85 | 1019 | 1028 | 10.21 | 10.10 9.33 
6.82 6.22 5.81 | 5.82 | 6.23 6.80 7.34 7.78 8.14 8.22 8.09 7.72 7.24 
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STANDARD THERMOMETER. 


Hours of 
Mean Batavia 12 
Time. 
1 73.9 73.6 73.1 72.5 72.0 71.6 72.3 75.0 78.0 80.8 82.5 83.3 
2 73.5 ey 73.2 72.9 72.6 72.5 73.8 76.6 79.0 81.6 81.0 82.4 
3 75.5 75. 75.4 74.8 74.3 74.0 75.0 77.0 80.0 81.6 83.0 84.0 
4 75.7 715. , 75.3 74.8 74.3 74.0 74.7 75.7 Fira | 80.5 82.3 84.0 
5 76.0 75.7 75.6 75.4 74.8 75.4 76.0 78.0 79.4 81.0 82.4 82.5 
6 76.6 76.2 75.6 75.1 74.6 74.3 15.4 77.5 80.0 82.0 83.4 84.2 
7 75.0 74.9 74.8 74.8 75.0 74.7 75.4 78.1 80.4 80.2 82.3 82.3 
8 75.6 TA BTeD 74.6 74.2 74.0 75.0 a7 80.0 82.0 83.8 84.6 
9 74.2 73.9 73.7 73.6 73.4 73.0 73.7 76.4 79.3 82.0 81.9 84.0 
' 410 76.4 76.3 159 | 75.8 75.6 A571 MGT rie 78.0 80.6 80.8 84.0 
» Ty 727 77.4 76.8 | 76.6 76.3 75.8 76.3 77.6 80.4 81.4 82.6 83.8 
12 75.4 75.2 74.9 74.5 741 73.9 145 76.5 79.0 81.6 81.4 78.8 
mM | 13 74.3 720.0 | \R7RG 73.3 73.0 A238 74.2 7a 79.0 80.2 82.5 81.6 
14 75.47 75.0 74.7 14.3 75.5 75.2 76.2 | 78.0 80.4 79.5 81.0 82.3 
q 15 75.3 74.6 74.6 74.2 74.4 74.9 76.0 17.3 78.2 78.8 79.7 81.1 
16 76.6 76.0 74.9 74.8 74.5 74.5 74.5 75.0 76.4 78.0 75.5 74.6 
D 17 74.4 741 73.9 73.9 73.5 73.4 ASF 74.4 75.8 76.9 78.2 79.2 
18 76.3 75.9 75.7 75.4 74.9 14.8 | 76.0 78.2 79.0 80.5 81.9 83.0 
Z 19 76.6 75.8 76.0 76.3 76.3 76.1 76.2 75.8 76.8 78.0 78.7 79.5 
20 74.0 74.2 74.6 74.5 74.3 74.0 74.3 75.2 77.0 78.9 77.9 79.9 
q 21 76.0 75.6 74.8 74.6 74.4 74.1 74.4 75.6 78.0 76.7 78.6 76.6 
b | 22 76.0 76.0 15.7 75.5 73.9 73.6 73.6 73:9 74.7 16.5 77.6 79.5 
23 74.0 78 73.7 73.7 137 73.7 74.0 74.0 74.9 74.0 73.7 74.2 
24 73.7 73.5 74.0 74.0 73.8 73.9 74.0 73.8 73.9 74.2 74.2 75.5 
25 75.0 75.0 74.4 74,3 74.4 74.5 74.0 75.8 77.0 77.8 79.2 80.8 
26 74.4 14.4 74.2 73.6 73.3 785. \ me 740 74.9 75.6 76.9 78.0 
27 7@3 | 475-7 75.0 74.5 74.5 74.4 7497 15.7 77.6 80.0 78.8 81.7 
28 74.9 74.9 74.9 74.9 74.8 747 75.0 15.5 17:2 79.0 80.6 81.3 
29 77 73.4 73.2 73.3 73.4 73.5 74.0 75.0 77.0 80.0 80.4 81.0 
30 75.0 74.6 75.0 74.7 75.5 75.8 76.2 77.4 779 79.0 79.9 80.5 
eo 79.1 76.0 752° \ 759 75.6 75.0 75.0 75.4 76.4 78.0 79.6 80.4 
Hourly Means. || 75.38 75.01 74:75 74.55 74.35 TE 28 Fad 76.12 77.85 79.25 80.07 80.92 
| 
if 73.5 73.6 73.5 73.3 73.2 73.5 73.6 74.0 75.2,| 78.8 79.9 79.9 
2 75.3 75.0 | *74.8 74.6 74.6 73.6 73.5 73.6 14.4 | 75.1 77.0 78.6 
3 74.4 74.0 74.3 74.3 74.2 74.5 74.4 74.7 75.2 77.3 78.0 78.7 
4 78.3 79.0 78.9 76.8 76.0 75.5 15.3 75.9 76.3 77.0 79.0 79.7 
5 74.8 74.7 744 74.7 74.7 74.5 74.8 75.8 77.0 78.5 78.0 79.0 
6 73.9 73.8 73.7 73.6 73.3 73.2 73.2 73.6 74.5 76.1 77.9 776 
7 73.5 73.4;.|\ 0732 713.4 73.3 73.0 73.5 73.9 74.6 75.8 77.0 78.9 
' 8 15.4 75.3 75.6 75.3 75.0 75.0 75.0 75.1 76.5 78.8 76.6 79.0 
» 9 74.3 74.3 74.3 73.9 74.0 73.6 73.7 73.6 74.0 74.2 7807 73.7 
10 73.0 72.5 72.5 72.5 73 72.5 73.2 76.0 78.0 77.8 79.4 80.0 
11 74.0 73.6 73.6 73.9 74.0 74.0 74.4 74.4 76.0 77.9 79.0 81.3 
12 76.8 16.7 | 765 76.1 75.7 75.3 75.0 73.2 74.4 76.0 77.0 76.0 
d{ 13 7e0  ) “od 73.4 73.3 73.5 73.5 73.5 75.0 77.5 79.7 80.8 81.0 
14 74.8 74.4 74.1 74.0 73.8 73.6 74.0 75.4 79.0 80.8 83.0 83.7 
DO {15| 764 | 763 | 738 | 751 | 945 | 342 | a7 | 770°| a0 | a7 legen 
16 74.8 74.9 74.8 74.7 74.5 74.2 74.6 75.9 77.5 79.3 81.6 82.2 
| 47 76.7 76.5 76.1 15.47 15.7 75.1 75.9 78.0 79.0 80.0 82.0 83.5 
i 18 75.7 75.7 75.5 75.1 75.0 74.7 15.3 77.5 79.5 81.4 83.3 85.0 
19 74.9 74.7 14.4 74.4 74.4 74.2 74.7 76.7 80.0 82.7 84.0 85.5 
fi] } 20 17.4 77.2 76.5 76.1 75.7 75.5 76.0 78.5 81.7 82.3 84.2 84.6 
21 75.0 74.9 74.7 74.0 73.7 73.4 73.7 | 76.0 80.2 80.2 82.0 84.0 
fy | 22 76.0 75.7 75.1 75.0 74.1 73.8 74.5 174 80.9 82.0 80.5 83.5 
23 76.8 76.4 15.3 73.7 74.3 14.7 75.0 75.6 77.0 79.1 82.6 84.0 
24 75.7 75.5 75.3 74.9 74.5 74.4 75.0 76.3 | oA 81.7 83.6 86.0 
25 75.3 74.9 14.9 | 7764 14.5 74.3 74.6 75.4 78.7 81.0 81.7 "80.4 
26 77.5 77.0 76.5 | 76.0 75.5 75.1 75.4 78.0 80.0 80.7 81.2 79.2 
27 74.1 741 741 74.1 74.1 74.1 I60. i aed 79.3 81.0 82.1 83.6 
28 13.7 73.3 P29. 4h IDS): 783 72.6 73.7 75.8 76.9 76.7 76.0 75.8 
29 73.8 73.8 73S egos 73.9 73.9 74.0 76.3 79.3 80.4 82.7 82.7 
Hourly Means. || 75.17 75.00 74.78 74.46 | 74.29 74.12 | 74.46 75.71 77.58 79.00 80.12 | 80.92 
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Daily 


| and Monthly 


Means. 


76.85 


. 81.29 


| 
83.0 83.4 83.0 82.4 81.0 78.9 | 78.0 77.1 76.5 75.9 75.7 75.8 77.63 
83.6 83.5 82.7 82.4 81.7 on.0. t 49,0 78.3 77.4 77.5 76.7 76.0 78.74 
84.0 83.0 83.0 82.0 81.1 80.5 | 79.4 78.8 78.1 77.4 76.7 76.2 78.53 
84.4 84.4 83.5 82.9 81.7 81.0 | 78.9 77.8 76.9 76.7 | 76.7 76.9 78.92 
85.0 85.4 83.8 79.5 78.6 78.8 78.3 77.9 77.8 77.0 76.0 75.5 78.69 
84.4 85.3 84.7 83.0 81.5 80.4 79.7 78.9 78.0 77.3 76.7 76.3 78.92 
84.8 85.0 84.0 83.6 82.0 She | ~79.0 75.7 75.4 75.1 75.0 74.8 78.63 
82.0 81.9 83.5 83.0 82.2 81.5 | 79.8 78.8 77.9 V7.7 77.6 76.8 78.41 
84.0 84.0 83.4 83.0 82.0 81.2 80.5 80.0 79.4 79.5 | 79.0 78.3 79.47 
83.7 83.0 82.0 81.7 78.9 17.5 77.2 77.2 77.0 76.4 75.9 75.5 78.70 
81.4 82.4 80.6 80.0 79.8 79.4 | 78.6 77.0 76.4 75.7 75.3 74.8 77.55 
83.4 83.7 83.5 82.3 81.6 80.7 79.7 78.3 77.7 77.3 76.5 75.9 78.17 
81.0 83.5 83.5 83.4 83.1 81.4 79.8 78.9 78.5 77.4 76.9 75.9 78.80 
82.0 81.6 83.0 83.0 81.2 80.6 80.2 79.3 78.5 777 77.0 76.9 78.34 
77.3 V7.7 78.4 77.6 77.0 76.8 76.4 75.9 75.3 75.2 75.2 74.9 75.96 
80.6 81.6 81.2 80.4 80.4 79.6 | 78.3 77.2 77.1 77.0 76.6 76.5 77.00 
82.9 83.0 83.0 82.6 82.1 81.1 | 80.4 80.0 79.6 79.4 78.8 78.0 79.27 
82.2 82.7 82.3 81.7 81.0 80.5 | 79.0 76.0 76.2 76.0 75.0 74.3 77.88 
82.0 82.3 82.0 81.0 81.0 80.3 78.9 78.0 77.2 77.0 77.0 76.6 77.59 
76.2 F747 79.6 80.1 80.0 79:5 | 9780 W715 77.2 76.8 76.4 75.7 76.84 
80.6 81.6 81.0 80.8 79.2 78.4 77.9 76.7 76.5 76.0 75.8 75.6 | 76.94 
74.6 75.5 75.8 77.4 77.4 76.8 76.0 75.8 75.4 74.6 74.5 74.5 74.82 
79.0 81.5 80.3 80.0 79.0 78.0 | 76.7 75.9 75.5 75.3 75.2 75.1 75.83 
80.7 82.4 81.8 81.0 80.6 79.8 | 78.8 78.4 78.3 76.6 74.5 75.0 77.50 
78.7 79.0 80.6 80.0 80.0 79.6 {> 478.4 77.4 76.5 76.4 76.4 76.4 76.47 
81.9 81.5 81.5 81.6 81.4 80.4 | 75.8 75.6 75.6 75.0 75.0 75.0 77.47 
81.5 81.8 81.1 81.3 81.0 795 | 79.0 74.9 73.7 73.6 73.7 73.7 T7A9 
81.5 82.0 81.5 81.1 80.2 448 |. “276.3 76.5 76.6 76.6 75.8 75.6 77.06 
80.2 80.6 80.5 80.0 79.7 died | S4F0 78.2 79.0 79.0 79.0 79.0 77.98 
80.6 80.5 77.6 76.0 77.0 77.2 76.7 76.9 75.3 75.3 75.3 74.0 76.83 
| 
81.61 82.08 81.78 81.19 80.48 79.50 | 78.30 77.43 76.93 76.53 76.12 75.77 77.71 
81.0 80.6 80.6 80.0 79.5 78.7 78.0 V7.7 77.0 76.3 75.9 75.7 76.79 
79.4 80.2 80.0 79.8 79.6 78.8 77.4 76.7 75.0 74.7 74.6 74.6 76.29 
77.6 79.6 80.2 80.1 79.3 78.5 77.6 77.4 77.0 76.1 74.5 75.0 76.54 
79.0 79.9 79.7 80.0 79.6 79.0 78.1 77.7 771 74.4 74.9 75.1 77.59 
80.0 81.0 80.3 77.0 76.3 76.1 75.8 75.7 75.0 74.7 74.4 74.0 76.31 
77.5 78.4 79.7 79.6 79.0 78.7 77.5 76.9 75.4 75.0 74.7 74.0 75.87 
79.8 81.8 82.0 82.0 81:1 80.4 78.7 CHS | 77.2 76.7 75.7 75.4 76.75 
79.9 79.8 80.8 80.1 80.0 79.6 7719 77.4 77.4 74.9 73.3 74.3 77,00 
74.1 75.5 76.6 97.2 77.8 77.5 76.6 76.1 73.5 73.4 73.5 73.5 74.69 
80.7 82.0 80.7 79.8 79.0 78.7 77.8 17.3 77.0 76.5 76.1 73.7 | 76.63 
81.8 81.7 81.6 80.8 80.5 80.0 78.5 V7.7 71.3 77.0 77.0 76.9 77.37 
74.0 75.1 76.0 76.6 77.1 77.0 76.5 75.8 75.4 75.1 74.8 74.6 75.70 
82.0 81.2 81.9 79.2 78.1 77.6 77.0 77.0 76.4 75.7 75.5 75.3 76.91 
83.1 84.2 84.5 80.0 78.3 V7 714 76.9 76.5 76.5 76.5 76.4 77.85 
81.3 82.0 82.3 81.7 81.2 80.0 78.9 76.7 75.8 75.9 76.0 76.1 77.84 
82.2 82.8 83.0 82.8 82.0 81.0 79.5 78.7 78.0 77.9 77.5 77.3 78.40 
83.2 82.9 82.6 82.4 82.0 80.7 79.4 78.4 77.5 77.0 76.7 76.0 78.88 
83.7 85.0 85.0 81.9 77.6 76.6 75.9 45.7 75.6 75.7 75.6 75.1 78.21 
86.0 86.6 85.8 85.4 84.0 82.7 81.7 80.5 79.7 78.9 78.1 77.9 79.91 
86.0 85.0 85.3 85.0 78.0 CLSY es Oy 1590. 75.0 75.4 75.3 75.1 75.0 78.82 
84.8 85.4 85.0 83.5 82.4 81.6 80.8 78.7 78.0 77.5 76.7 76.3 78.85 
83.7 84.6 82.8 83.2 82.7 81.8 81.0 80.0 78.9 78.4 77.7 77.4 79.20 
86.0 85.6 86.0 80.5 81.5 81.4 79.7 79.0 78.2 deed: 6878 76.2 78.90 
84.2 81.6 78.6 75.0 76.0 76.2 76.2 76.2 76.1 fo ado 75.5 77.45 
82.3 84.3 83.7 83.0 82.0 81.0 80.0 79.4 79.0 78.4 | 78.0 77.7 78.72 
73.6 74.0 ~ 75.4 75.6 75.0 74.7 74.7 74.8 74.5 746 74.5 74.1 76.15 
84.0 84.2 76.2 76.0 75.7 75.0 74.7 74.5 74.5 74.8 | 742 74.0 76.68 
76.2 78.0 79.0 78.6 78.2 77.3 76.6 76.1 75.7 Cis *; Sa ee) 74.1 75.50 
84.5 84.4 82.2 78.5 77.4 76.0 76.0 75.6 75.9 75.6 | 75.4 75.3 77.30 
cs Eas ORE ed ee ee 
81.09 81.63 80.18 79.34 78.62 77.75 W715 76.55 76.06 | 75.68 75.40 77.35 


40 BATAVIA i876. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


STANDARD THERMOMETER. 


Hours of 


| 
Mean aa 1] AsOM.«| 2 


Time. 


53 
yal 764 

12 || 76.7 76.0 15.3 74.9 74.9 74.6 75.0 78.0 | s@Ui5 83.0 82.1 
Ht 13 | 75.8 75.6 75.6 75.6 75.6 15.8 75.9 78.0 81.0 83.4 85.3 
~: | 14] 765 76.0 76.0 15.3 15:6 | 963 76.1 78.0 81.2 83.5 85.7 
15 || 76.4 76.3 716.5 715.8 15.4 75.4 73.0 73.2 74.7 15.4 TA 
{16} 74.1 74.2 74.2 74.0 74.2 74.1 74.4 75.4 77.2 80.3 81.0 
171 760 | 76.0 15.7 75.0 75.0 15.0 75.0 75.8 790 | 81.4 81.0 
d | 1s] 74.0 73.0 73.6 73.4 425 71.9 72.5 76.0 187 | 996 81.4 
19 | 76.5 76.2 16.2 | 76.5 75.8 75.0 75.0 78.8 81.0 82.5 81.4 
5 20 75.5 74.6 714.8 | 749 74.6 74.5 75.0 77.8 80.7 82.8 85.3 
Q1| 75.3 74.7 73.7 73.1 72.6 72.6 73.2 75.8 79.2 82.7 85.4 
92.| 75.7 74.9 74.1 73.6 73.0 72.5 733 | 75:9 79.9 83.0 85.4 
293 | 75.0 74.2 73.2 72.3 71.4 71.2 72:0 | 74.9 18:5 82.7 85.0 
9411 75.0 74.0 73.2 73.0 73.1 73.1 72.9 76.3 80.5 83.5 85.4 
95 | 74.8 74.2 73.4 728 | way 71.6 72.6 75.6 80.5 82.7 84.7 
96 75.7 74.9 74.3 73.4 72:8 725 | 728 15.9 80.4 83.4 84.8 
27 76.0 | 75.2 74.8 74.2, 73.7 132 | 7314 715.6 79.4 82.9 84.5 
28 | 78.3 78.2 77.8 77.7 76.8 76.3 16.7 78.7 81.1 84.0 85.7 
99 | 75.2 149 | 7&6 74.1 73.9 73.8 | 74.0 76.6 79.0 82.7 84.0 
30 | 76.1 75.7 | 75.0 14.7 74.3 74.0 | Th4c4 77.2 81.2 82.1 85.6 
\ 31] 74.9 74.4 74.2 | 438 73.4 73.0 73.8 77.6 81 84.6 86.4 

# — | ase = = a | at A WES ——— 
Hourly Means. 75.59 | 75.14 | 74.82 | 74.49 | 74.17 | 73.90 | 7420 | 7643 | 79.44 | 81.63 | 83.07 


77.0 76.41 760 ,| 76.6. | 275.1) 1768 hehe 77.6 80.6 83.4 85.3 


1 | 
2 78.2 77.3 76.8 76.0 75.4 | 75.2 75.7 78.2 81.5 83.5 86.0 
| 3 CHO VGH ih (aod 75.1 745 | 73.8 73.8 76.5 79.7 82.6 85.4 
4 V5.4 <1 OVoe le Beate 74.0 73.5 | 73.4 74.0 77.0 81.0 83.6 85.5 
5 76.0 | 75.2 74.4 73.7 73.2 | 73.8 74.7 75.7 79.6 82.6 85.4 
6 75.1 F251: Vad | FEO 73.9 73.6 74.1 75.8 78.3 81.8 83.2 
7 75.4 74.9 | 794.7 74.2 73.7 73.4 74.0 76.0 80.5 83.8 85.0 
8 75.9 76.0 | 76.4 76.6 | 75.9 76.2 76.5 77.2 78.6 81.3 83.2 
9 77.4 SE BV Bk One| 76.6 76.2 75.4 75.8 78.8 81.3 83.8 83.0 


10 75.5 74.7 | 742 | 74.0 73.5 73.3 74.2 77.6 81.9 83.9 85.9 
Lt 76.0 | 76.7 | F55 | 75:2 75.0 75.0 75.5 77.9 82.2 85.0 86.1 


4 12 76.0 TOV ape, NO Woes 75.3 74.9 75.0 76.0 79.6 81.6 82.0 
13 972 W4 \ FF2\ P70 77.0 76.6 76.6 78.5 81.0 83.0 84.7 
Ho 4-14 74.2 942 |. “Fa ) W743 4 SyeXo 73.6 74.3 76.5 79.4 81.4 83.0 
ie 15 74.6 74:5 | Gea | Fas 74.5 74.0 | 74.6 75.8 78.60. 247 84.4 
‘ov L16 76.8 970 | 97 |) "76x 75.3 | 751 75.6 79.0 82.6 84.4 85.5 
tra ay Mie | 43°.) S744 73.9 73.9 | 93:7 74.3 75.0 77.0 77.9 79.0 
18 74.3 741 | 740-1 PHO 73.8 73.9 74.3 77.0 78.4 80.3 81.0 

q 19 77:0. | "TRO | WHO -| F756 75.0 74.4 75.0 16.5 Tis 79.3 82.0 
20 76.2 \ ‘F8 | FS | “7H6 75.3 75.5 76.0 77.6 80.3 82.5 84.3 

21 73.5 73.6 733-| “731 73.0 72:8 73.5 75.6 78.2 80.8 82.7 

22 758° |° FR |. Fes- |) Fen 74.7 T4A 75.0 77.0 80.6 83.0 84.4 

23 74:8 + “Fep 745 | WA 737 | 933 74.2 76.0 79.3 82.7 84.0 

24 76.7 76.2 | 76:0 95.7 75.4 a8 |” FED 79.0 82.6 84.5 85.9 

25 779 | GIB |} 2773.) “FD 76.5 75.7 76.4 79.5 81.7 82.6 83.5 

26 76.0 6 | 4252. | sy 75.9 | 75.6 76.4 79.0 RikG i> Cae 85.0 
ed] 76.5 | 76.5 | 76.5 76.5 76.0 | 76.0 76.9 78.9 82.0 82.5 83.0 

| 98 76.0 757 | FWA | -7h0 74.9 | 75.0 75.0 77.0 79.0 79.4 80.7 


75.6 75.4 74.9 74.6 75.0 77.0 81.0 84.2 85.0 
74.7 74.7 74.6 | 74.4 74.6 76.4 79.0 82.4 83.4 


Hourly Means.) 75.92 | 75.63 | 75.37 | 75.10 74.79 74.52 75.07 | 77.19 | 80.16 82.47 | 83.92 
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Daily 


1PM. y 3 4 5 6 7 8 9 | 10 11 12 and Monthly 

| Means. 

82.1 C81.7 80.0 80.1 79.5 78.0 77.0 76.5 76.1 75.6 75.6 75.4 77.24 
75.6 76.7 77.6 * betes P78 77.4 76.7 76.3 76.1 75.6 751 74.7 75.56 
82.3 82.2 82.8 | 82.3 81.3 80.3 78.8 78.4 77.8 77.6 W77 72.2 77.87 
83.8 84.5 85.0 | 84.6 82.5 81.2 80.3 79.4 78.8 78.6 78.3 78.0 77.98 
82.5 82.8 82.6 | 81.8 79.9 78.7 W777 77.0 76.6 76.1 F6A 75.9 78.40 
87.3 85.0 83.1 82.3 80.2 79.7 78.6 77.6 Aha 76.7 76.3 76.0 79.00 
84.7 83.6 84.4 84.2 | 83.4 78.0 77.0 76.6 76.7 76.5 76.3 75.5 78.71 
84.9 85.5 S22. |) 48258) |. Sie 80.4 79.0 78.0 77:4 76.7 76.5 76.3 78.64 
86.0 | 85.3 83.0 | 80.0 79.0 79.2 78.3 77.7 V1.4 76.6 76.1 75.9 78.49 
83.4 83.0 83.4 | 83.0 82.3 80.8 79.3 78.7 78.1 77.8 49.6 77.0 78.84 
86.0 86.0 85:0 | 85.0 84.0 83.0 82.0 80.5 79.4 78.8 78.0 q7A 80.29 
83.7 83.4 82.0 80.0 80.0 79.4 78.8 78.7 78.5 W717 77.0 76.3 78.84 
82.5 82.0 80.6 80.0 79.8 79.3 78.7 78.4 78.0 77.6 77.0 76.5 78.90 
88.0 88.0 81.5 80.0 79.2 78.1 78.1 Tire 77.3 77.0 76.7 76.4 79.34 
79.0 79.7 75.5 74.9 Ts 73.1 713.4 73.5 73.6 74.2 74.4 74.6 75.33 
TiS: 77.0 80.7 79.4 73.7 78.0 VigET) 77.3 76.8 76.6 76.4 76.1 76.94 
81.4 81.6 81.4 80.4 79.9 79.2 77.8 77.0 76.4 75.4 75.0 74.6 47.75 
81.6 83.6 84.7 84.4 83.0 81.4 80.0 79.4 78.4 78.0 T7174 Chir 78.23 
84.1 84.3 84.0 82.5 80.2 78.6 78.0 77.5 FES) eh ie 76.9 76.2 78.90 
87.0 86.1 85.7 | 85.0 82.2 81.3 80.1 79.2 F832) WAT 77.0 76.5 79.66 
87.0 88.2 89.2 | 88.5 87.0 85.0 82.9 81.0 80.0 79.0 78.0 77.0 80.33 
87.2 86.6 85.3 86.0 86.4 84.0 81.7 79.8 79.0 78.2 77.0 76.0 79.75 
86.6 87.0 86.5 86.9 86.0 83.8 82.0 80.5 79.0 778 77.0 75.9 719.43 
88.0 87.5 86.3 85.6 84.5 82.5 81.6 80.7 78.9 77.6 76.4 75.4 79.64 
87.0 86.9 84.6 84.2 83.6 82.4 81.2 79.9 78.3 V7.4 77.0 76.2 79.17 
86.1 86.0 86.0 85.2 84.0 82.5 80.7 79.9 78.4 78.0 7q74 76.4 79.35 
87.0 85.9 85.4 84.8 83.6 82.5 82.0 81.0 80.4 79.7 79.4 78.8 79.99 
86.5 87.4 86.7 85.8 84.6 80.8 79.5 78.2 FIG 16S. 75.9 45.5 80.51 
85.5 86.0 86.0 85.0 84.6 83.1 81.2 80.1 718.9 |\- 479 q74 76.7 79.60 
86.0 87.2 87.0 85.8 84.8 83.4 82.2 79.2 TT WW FTO 76.1 95.3 79.95 
89.0 87.9 88.5 87.1 85.2 84.0 82.8 82.5 79.0 | 78.4 78.0 774 80.57 
84.49 84.47 83.76 83.09 82.01 80.62 79.52 78.65 77.86 77.29 76.80 76.10 78.81 
88.4 89.5 87.4 | 86.4 85.6 84.4 82.6 81.0 80.1 79.5 79.0 78.8 81.12 
88.0 87.0 88.6 | 88.0 87.3 85.1 83.3 81.7 80.5 79.6 78.4 77.6 81.51 
89.2 | 89.4 88.0 | 87.0 86.7 85.0 82.3 80.5 79.2 78.2 Tio 76.4 80.73 
90.0 88.0 88.0 | 87.0 85.5 84.0 82.1 80.7 79.4 78.2 dae 76.6 80.47 
84.9 85.8 86.6 86.0 85.0 83.1 81.5 80.0 78.5 97.5 76.5 75.7 79.70 
86.4 84.0 81.4 82.2 81.6 79.8 79.0 78.0 77.0 76.6 76.6 76.0 78.47 
85.8 | 85.4 85.7 85.0 83.7 80.0 78.6 77.8 717.4 76.4 76.2 76.0 7915 
85.5 85.6 85.1 85.0 84.0 82.3 81.3 79.7 79.3 79.5 79.0 78.5 80.15 
86.0 86.2 85.4 84.7 83.7 82.7 81.7 80.4 80.0 78.2 77.0 76.2 80.35 
88.4 86.6 86.0 86.6 85.7 84.7 83.0 81.7 80.2 79.0 78.3 77.0 80.55 
88.4 88.6 87.6 86.6 80.6 79.8 78.8 78.1 99.9 | 774 76.9 76.3 80.13 
82:2 5). - 8322 83.5 83.3 83.0 81.5 80.4 79.6 79.0 | 79.0 78.6 78.0 79.18 
86.3 87.0 86.0 84.6 79.0 741 74.4 74.5 145 (1 742 74.0 74.2, 78.97 
84.0 84.6 84.0 83.5 82.8 82.0 97.3 76.1 75.9 75.6 75.3 75.0 78.30 
85.7 86.2 86.7 86.0 83.0 82.1 81.4 79.8 Coe. FY 76.7 76.4 79.50 
79.4 82.2 82.0 79.6 80.7 79.4 178 77.2 76.3 74.5 74.3 F47 78.50 
80.8 83.1 84.1 83.5 82.0 80.5 80.2 75.4 73.4 73.2 73.6 74.1 7T7A3 
820 | 825 83.0 83.0 82.2 80.8 79.4 78.5 78.0 77.6 775 Tig? 78.26 
84.4 | 84.0 83.6 83.0 82.7 80.5 79.5 79.0 78.2 ThE RA 76.9 79.03 
87.0 | 86.5 85.4 83.6 78.8 75.0 75.4 76.5 75.4 74.7 74.0 73.9 78.56 
84.6 84.7 85.5 85.4 84.5 82.6 81.3 80.7 80.0 | 79.0 q79 owed 79.02 
85.0 85.2 84.7 83.5 81.3 79.0 718.4 78.3 76.6 | 76.4 76.2 75.6 78.97 
85.4 83.0 85.2 85.0 83.4 81.7 80.4 79.8 Tels nt 17.5 76.9 79.28 
87.7 85.0 85.3 84.3 84.2 83.0 81.7 81.0 80.3 | 78.9 78.3 78.0 80.75 
85.0 85.2 85.1 85.4 84.0 83.0 81.7 80.7 Ly Bi phe et 77.2 76.3 80.50 
86.0 85.5 85.3 83.5 80.0 78.7 78.4 78.1 “7:7 |} 47.2 76.9 76.7 79.54 
85.8 85.2 85.3 85.0 81.7 79.6 78.6 78.4 WAST | Che C4 76.4 76.0 79.63 
83.6 83.6 83.9 82.0 81.1 79.9 78.9 78.0 Wee e466 76.0 75.6 78.39 
85.3 82.7 81.7 76.7 75.5 75.4 745.5 75.6 75.0 94.5 74.2 74.3 CHETIE 
85.4 85.0 84.2 84.0 83.0 79.8 78.8 78.3 17.9 97.5 917.5 17.2 79.05 
85.55 85.35 85.14 84.31 80.99 79.79 78.80 Theil yr te SY ibe ae) 76.72 76.29 79.42 
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Hours of 


Mean Batavia | 1A.M 
Time. 

1 76.9 

| 2 76.0 

3 76.1 

4 75.0 

5 76.4 

6 76.2 

7 77.6 

8 78.7 

9 75.6 

10 76.8 

11 77.5 

12 178 

my EG 78.2 

M | 14] 76.6 

15 fod 

d 416) 76.0 

ity 75.5 

5 18 | 75.9 

19 76.0 

20 75.6 

21 76.3 

22, 78.3 

23) 77.8 

24. 75.7 

25 75.1 

26 78.0 

27 77.0 

28 77.0 

29 77.2 

30 77.2 

31 771 

Hourly Means. || 76.60 

1 75.2 

2 76.1 

3 76.2 

a 78.5 

5 78.0 

6 75.2 

i 76.4 

8 74.6 

9 751 

10 77.3 

itil 74.6 

: 12 75.0 

fy 13 74.4 

14 72.7 

BJ 15] 74 

16 76.0 

h | 17 | 76.6 

18 75.0 

b | 19{ 73.7 

20 75.5 

21 74.3 

22 75.4 

23 74.7 

24 75.5 

25 75.7 

26 76.3 

27 74.9 

28 75.9 

29 75.7 

\ 80 75.2 

Hourly Means. | 75.46 


} 
| 


| 


76.5 
75.8 
76.0 
74.7 
76.4 
76.1 
77.5 
78.0 
75.4 


Video 
Web 
77.0 
78.0 
75.9 
73.5 
76.2 
ToD 
75.3 
75.4 | 
74.9 
76.0 
78.0 
its) 
715.2 
74.6 
77.5 
76.5 | 
76.2 | 
77.0 
76.6 
76.7 


76.27 


715.2 
76.0 
75.4 
77.7 
77.0 
75.0 
76.2 
74.6 
74.9 
aE 
74.0 
75.0 
74.2 
72.3 
73.9 
75.4 
75.9 
74.6 
73.3 
15.3 
74.0 
75.2 
74.5 
75.2 
75.5 
75.3 
74.6 
75.4 
75.1 
74.5 


75.08 


BATAVIA 1876. 


STANDARD THERMOMETER. 


3 4 | 
76.3 76.1 
15.4 75.0 
76.0 75.8 | 
14.4 14.4 | 
76.5 716.3 | 
76.2 15.7 | 
720- | 6B. | 
77.6 77.2 
75.3 15.3 
77.3 76.6 
77.2 76.9 
76.4 | 76.3 
77.9 "i ts) 
75.4 75.0 
73.1 72.9 
76.0 74.9 
758 75.7 
75.0 74.4 
744.) 44 
74.3 | 73.8 
Toa |. 47510 
17.4 77.0 
16.3 75.7 
74.6 74.4 
74.0 73.7 
172, 77.0 
75.8 15.5 
75.8 | 75.2 
76.9 76.0 
76.3 76.2 
76.3 76.1 
75.92 75.56 
TRG We ae 
75.5 75.0 
75s 74.6 
eee Hy Gorn 
716.8 | 76.0 | 
74.8 74.5 | 
76.0 75.8 
14.4 74.0 
74.8 74.8 
76.6 75.9 
738. ea. 
752.) Tei 
14.0 | 739 
72.0 71.9 
73.2 73.0 
75.0 74.8 
75.5 754 
Tad Ta 
73.1 73.1 
751 74.7 
73.3 73.0 
74.8 74.5 
74.2 73.7 
74.7 14.4 
75.3 751 
75.0 74.4 
746 | 746 
746 | 74.0 
744 | 4937 
73i6 yg ago. 

| 
74.75 | 74.42 


METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


INNN NSS 


NNN 
SOUS Se GUUS on 
NUR bd GDH DH 


7 8 
76.4 77.5 
74.6 75.9 
76.0 77.0 
74.8 75.4 
75.8 78.6 
73.9 76.2 
75.4 77.9 
76.5 79.7 
75.2 77.0 
76.8 | 782 
76.4 79.0 
76.2 79.3 
77.5 80.7 
75.2 77.3 
ag 74.4 
74.1 77.0 
76.0 79.1 
74.0 76.0 
74.4 77.3 
73.7 76.7 
75.4 78.4 
76.7 78.0 
75.3 77.8 
74.2 76.6 
73.2 74.4 
75.4 76.5 
74.6 77.0 
74.8 76.5 
75.9 76.8 
76.2 78.6 
76.7 76.9 

75.26 | 77.35 
76.0 77.7 
75.0 76.2 
74.2 76.9 
75.4 78.2 
76.2 77.9 
74.5 77.5 
75.4 75.5 
73.9 75.7 
75.4 76.7 
75.0 77.0 
74.0 75.5 
73.4 73.0 
73.9 75.4 
71.3 717 
72.2 74.0 
75.4 78.1 
75.0 77.7 
74.9 77.6 
73.5 76.2 
73.7 74.6 
73.0 74.1 
73.7 75.5 
73.5 75.2 
74.4 77.4 
74.6 |° 75.9 
74.4 76.2 
74.7 75.3 
73.7 75.4 
73.0 75.2 
71.1 72.4 

74.15 | 75.86 


95 | a6 11 12 
80.2 81.9 | 84.0 85.6 
79.2 | * 82.0 83.9 85.0 
78.0 80.0 81.8 82.6 
76.9 79.0 80.6 82.6 
81.0 82.6 83.9 84.6 
80.6 82.4 84.5 84.0 
80.9 82.7 85.0 85.3 
81.7 83.7 86.0 86.7 
79.5 | 82.0 83.4 | 849 
78.4 80.5 82.2 83.0 
81.9 84.2 86.2 87.2 
82.9 84.9 87.0 87.0 
83.7 | 85.5 86.7 87.8 
79.7 81.0 83.2 83.5 
78.2 81.0 83.4 84.0 
80.6 83.0 84.6 | 85.5 
$1.7: | 826 85.0 | 843 
1715 |) 9 82.2 | 85.0 
80.3 81.8 83.0 | 85.3 
80.4 83.7 85.6 85.9 
82.0 | 85.0 86.2 | 87.5 
81.0 | 83.9 86.0 | 87.4 
80.5 83.0 84.7 | 86.2 
80.0 82.8 85.0 86.9 
76.6 80.2 82.4 83.6 
79.2 80.9 82.4 83.8 
79.0 81.0 83.0 84.5 
80.5 82.6 84.0 85.0 
79.9 83.0 85.0 86.7 
81.4 83.8 86.4 87.4 
77.5 78.0 79.5 81.0 
80.03 82.20 | 84.09 | 85.15 
81.0 | 84.0 85.3 86.1 
78.0 | 80.0 | 85.4.| 88.0 
80.1 | 843 | 85.9 | 88.0 
81.0 , 80.6 83.4 86.4 
994 | 81.8 84.0 848 
80.6 | 827 | 850.00 Rep 
774 | GET sane 80.6 
79.0 | 79.6 81.9 84.2 
77.8} 80% 81.6 82.4 
8173¢ | $83.8") ) 48a 83.9 
78:0} 800° | Wiige 82.2 
13.02") Wad 76.5 77.0 
78.2 | 81.0 83.0 84.1 
73,61 “G66 79.6 81.4 
717.9 | 81.3 83.2 82.8 
80.9 | 82.5 84.4 85.6 
8h2 |. (837 85.0 85.8 
80.38 | 82.5 83.9 85.2 
80.2 82.0 83.6 85.5 
268° 1h) ae 79.4 80.5 
780), ae Sig 83.4 81.7 
78.5 81.4 83.5 84.4 
78.0 80.5 82.3 85.1 
80.4 82.5 84.0 84.7 
77 80.3 82.2 83.0 
79.5 80.7 83.2 85.0 
767 | 780 79.7 80.3 
78.3 | 81.6 83.7 85.2 
7745 Ble 82.7 84.6 
75.9 79.6 82.0 84.8 
78.53 80.84 | 82.79 | 83,91 
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43 
STANDARD THERMOMETER. 
| | Dail ; 
1 P.M 2, 3 4 5 6 | 7 8 | 9 10 11 12 =|} and Monthly 
| | | Means. 
! | . | | | 
| | 4 
86.3 87.4 85.7 S20 “de Vena ie 80.4 7° 579.0 | 92783) 1 77:3 | 76.7 76.3 76.2 There) | 
84.2 83.9 81.0 SOG oeelOu ie OU.E 1 279:6 5 i a8) 87850 V7.5 77.4 76.6 78.79 = | 
; 83.0 83.0 Pa Re ened co wie ae | v6.5 ohh e764 e108 ie e700 75.8. ta tsb.4 77.63 
835%) 183.2 Baieo dt Sess! he ASE 808 79.0 | PEO ve EASE Cl dO? 76.1 76.3 78.12 
85.8 86.2 Boor 84.5. We tes 1 82.51 81.0 Be0.0% 91 379.0 774A 769 | 76.5 80.09 
85.5 85.4 Bore \O4ss i wOded el. (824 |e 8081 479;4" 1° 579.0 - 1. 978.9 78.5 | 779 79.84 
86.0 SEOs wewoee + § 85:6 | OGG | *a:h ) 18:82) "80:4" 79:7 73. | VSB T7384 80.65 
85.8 86.2 BUM. We S60 enh OeO—) 883.5 P 680.2) 7? tSt8 +) “876.2. |p '76.6 76:6" |) 7-759 80.86 
| . 85.0 Bos yy cod | «85:0 | (846 82.8 S15 | 38038 79.7 78.5 Ce RY? 79.93 
84.8 ee) en Sac, iGaGe f 11042 | 81:0. 4° \8h0 179.27) 178.5 | 27838 | 9778 79.98 
88.4 S767 1 t88i4 | (87:69), 1864 | 84:2 ; 4826 | 88.5 80544) 279.5 + 178.8 ois 81.64 
88.6 88.3 Soe SUN eemeore le Son) Fe eSh7 | #80i7° 970.9 1 F796 1900") 578.6 81.55 
81.1 DO mod i Ou0 1 POa.0, ) S825 |, 9814 | 80,3 79.3 78.7 fot te Ki Y 80.98 
79.7 80.0 SOR 198"), 7930 Za GTO. eeeI6.6% 4 675:9. ot a 7RO 74.8 74.0 77.59 
. 85.2 85.6 85.6 84:0 _) 83.1 | “81.8 | 80.0 49.0. ~ 4% 49:9 iis tone 40:0 8h 670.0 78.42 
86.6 86.6 Sor wie toad. a. NOSE aL (83:2 | 78s 16:7 ee e7G0e WP AOS 4 95.8) 995.5 79.35 
84.3 80.4 SUI e206 F820 "180.8 1 2£79:6° 1 | 7834 FieGme pide f +766) 14 7G4 79.10 
87.1 87.0 | 86.2 So tip *63:05 1 18233 | 80.6 | 79.5 Tbs 8 FTS «| CUS AY 79.12 
86.8 86.0 | 865.5 S50 reno. te rced | Sit f° 97039.) 78.8.) 78.0 | 76.9 | 76.2 79.66 
87.3 87.2 }* 87.3 87:3 5804 f° 83:7 Pe ks2s0 Ry PSOOL LBRSOW” ae 7Sib W777 peare0 80.27 
88.2 88.4 | 88.6 86.6 Sai/mep Ga. | 78230 1:6 | 8805 SOO ay Oe 70tS yer 8rd a 81.21 
87.8 87.4 87.4 85.6 SLO eno | 2:07 sh VST. 7 98804 2} ~180i3: f  +80.0' |) 970.2 81.48 
Bee |. 86: |. 88.0 85.6 Cee tooo. he RSET |. * 803 79.6 WL |, 7A | 76.8 80.68 
87.7 87.0 |. 86.2 85.4 | 844 | 83.0 | 81.5 | 80.9 foefos. Mp1. 9. 2753 Lego? 79.60 
i 85.4 Soho pe aa:0  < 84.7 | Bras |. deltas 4) ellie} 1G. fe eigon 40.0. oh Se sex 78.5 79.00 | 
84.4 | 84.6 85.0 |; 844 | 833 | 821 | 80.8 80.68) *80:0 ) *79:5 9) 178.2 eG 79.96 | 
} +84.5 82.9 | 82.8 82.1 / Se CORFE) 4927, VIDIO 78.4 TERS) PES Pr | 79.05 
| 86.0 Boe Oo.0.8 | Som fF G43 Peesege. ASd.S 80.0 79.0 GOD A PERO Np ATES 80.06 
86.6 86.0 Bb:.42) 1985.0, | 840 | 83:0 |} 181.8 | ''80.3 799 | 79.0 | 78.4 be FAD 80.53 
88.0 87.2 86.6 SUOeOSID mets. || | SHS Me Ne810. 7 8798 "F787 1) 6.78.2 77.8 81.10 
82.0 82.7 | 82.4 82:00) et.0 80.3 | 79.6 | PVE PISO VTL asG:4 he 876.6 78.57 
—— ee = a ee ee a —_ | ee : — —— = ee 
| 85.58 85.44 85.09 84.26 83.49 82.05 80.65 79.69 | 78.63 | 78.00 77.49 76.98 79.82 
85.5 84.9 84.0 84.2 83.3 81.9 | 810 | 79.8 79.0 78.3 777 76.9 | 79.94 
89.0 89.1 | 888 87.0 85.4 83.4 | 82.2 81.0 79.7 78.5 ded) Mahe OS 80.56 
87.7 86.7 87.5 86.3 85.0 83.2 | SZelaea goed 80.9 | 79.9 79.4 | 79.3 80.75 
89.0 88.5 89.3 87.6 86.0 84.0 |}. 82.6") (65 80.7 | 80.5 19.85 D2 FI90 81.40 
86.0 85.5 84.4 84.8 83.6 SOA, i fea A478 77.0 76.8 76.0 | 75.8 79.60 
85.6 84.8 84.0 83.2 82.1 SE6 (fF 150,68 | 0829.5 78.4 PO GO0e | 220.6 79.28 
78.6 79.7 78.5 77.2 77.0 TG4 | 076.2 76.1 76.0 | 75.9 15:0 4 87550 76.89 
83.8 85.3 83.0 82.2 | 80.0 | 77.4 | 76.4 76.0 70:00 Wy oa dosd 76:9. he 71G.S 97.75 
83.7 85.3 84.8 O29 a 82.4). 581.4 / 80.0 79.2 G3ib dO. ed A edhe d 78.95 
83.8 GEO 2076.4 TIACL. RITA 7650 & 7622) 975.2 74.9 74.7 748 Wada 77.53 
84.5 83.8 84.6 84.0 83.2 80.8 79.5 -| 79.0 78.6 10.00 ft 70,45 pa wrasd 78.28 
78.5 79.0 80.6 80.0 80.0 79.5 77.0 76.3 96.5) "W S7BG 4a) 9395:3. 74.7 76.25 
85.4 86.0 85.0 83.5 | 82.0 81.2 ) 80:5 74.9 74.1 | 73.2 72.6 124 77.92 
82.7 83.9 83.9 82.6 | 80.7 78.9 | 774 | 76.3 LAG Rem Che. 74.8 74.5 76.35 
83.7 84.6 84.6 Ga.0 nw sbe.0 81.4 | 79.5 78.6 77.9 | W717 77.5 76.7 78.28 
86.3 85.5 85.5 84.9 | 84.2 82.5 81.4 80.4 79.4 | 78.4 Vded 774 |i 80.04 
85.2 85.5 86.0 85.0 84.0 82.5 81.1 719.7 17.6 76.3 75.4 75.5 79.78 
85.0 83.7 84.7 85.0 83.5 82.4 81.2 79.2 76.6 74.7 74.2 74.2 || 79.04 
85.0 84.0 84.9 84.8 84.5 SZ Om eOLez Waele P8070 76.2 75.4 75.2 || 78.81 
80.4 80.5 80.5 80.0 80.0 79.4 78.2 77.8 s02/ pa) e100. 75.5 75.0 | T7A2 
81.5 81.5 81.5 80.6 80.2 | 78.6 77.5 16.5 Ns - 76.6 | 75.6 750) ton ed Owe et 77.20 
85.6 85.8 84.9 83.6 Saeed GROLse ChE Gi ie tra 76.0 | 75.4 74.7 18.58 @ 
85.0 84.4 84.2 83.0 82.0 80.4 COO Peas esa) i 400 Ged. UGio ne eo 78.37 
84.6 84.4 83.9 84.7 83.4 81.7 SO ran MA79.78 ie SeSe7 oe S778 | Tete | re dGes | 79.36 
84.6 85.7 81.6 83.0 82.4 81.0 7010 i E70 POOL ee ded | 77.0 76.5 | 78.80 
85.4 84.9 84.3 83.4 82.5 81.2 79.7 77.6 76.7 76.0 | 75.6 75.4 | 78.75 
81.7 83.0 83.7 83.2 82.5 81.1 79.6 79.0 78.0 dided 76.4 76.4 | 78.12 
85.7 85.4 85.0 83.7 82.8 81.4 80.8 80.0 79.1 785 | ~78.0 76.7 79.22 
86.0 86.7 85.6 84.4 83.0 81.7 79.8 24650 (Pp F448 76.0 | 76.2 76.5 78.74 
85.5 85.6 | 85.2 83.0 81.6 81.0 80.7 80.0 | 79.2 TBA le 1657 75.6 78.22 
84.50 84.34 | 84.03 83.29 | 82.35 80.90 79.60 78.46 | 77.62 76.88 76.33 | 75.93 78.66 
| | 
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Hourly Means. 


> 


BATAVIA 1876. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


STANDARD THERMOMETER. 


Hours of 
Mean Batavia 
Time. 


APRS la Sp 
= 
on) 


317 


© MaIG oP 09D 


og ES a Py hs BY, 
— 
~J 


Hourly Means. 


1 A. M. 2 3 4 ok ee 7h ees Basta ea 11 See 
| | | | | 
| | 
744 | 784 TORT Plea whew 71.4 70.7 74.0. |. 23:5 77.5 | 80.9 | 83.2 85.0 
75.6 | 749 74.9 748 | 743 74.0 743° | 76.4 79.7 | 82.0 83.7 84.2 
716.6 | 764 76.0 75.6 75.4 75.0 75.4 | 76.8 79.2 | soil 84.8 86.1 
76.8 | 765 76.3 76.1 75.3 74.7 749 | 764 79.0 | 79.6 80.4 80.4 
76.5 | 760 | 76.1 74.5 74.1 73.6 74.0 | 75.5 78.0 | 80.2 81.6 82.6 
73.0) |. 92s | 727 72.0 71.3 71.0 TeO |) 7287 76.0 | 78.5 80.6 83.0 
7538 °| W556 | GHB 73.8 72.5 71.4 72.5 | 74.5 78:5 | 81.2 83.0 82.2 
746 | 73.6 72.4 74.5 | © 70:7 69.8 70.0 72.6 76.6 80.0 82.8 84.9 
72.8 72.4 71.9 74:3 | 70:7 70.0 70.2 72.2 77.2 | 80:2 82.6 83.6 
73.4 73.3 73.2 73.0 | 72.9 72.0 72.0 | 746 79.2 | 82.6 84.5 85.0 
Tak | aes 72.3 72.2 72.2 72.5 72g) \- AGS 76.5 79.0 80:5 82.6 
78 | GRS | Tub WL | a 72.4 72.4 | 7h 78.0 | 81.0 81.8 83.2 
| 74.0 | 73.5 73.0 73.0 73.1 73.0 727° 76.4 79.8 81.9 83.6 85.6 
| 71.8 71.8 714 70.8-| 70:4 70.1 706 | 78.0 72.2. | “SLO 83.0 84.2 
732 | S72 73.2 72.7 72.3 72.0 jae | ae 78.0 80.3 82.4 83.3 
75.0 | 746 | 744 | 784 732 72.8 73.2 | 960 78.8 81.4 82.3 81.6 
Tel (| “C7 |. S780: es 72.3 72.0 72.0 | 73:4 76.0 79.0 81.0 83.2 
| 74.6 744 | 74.0 73.6 72.7 71.9 72.0 | 744 77:8 | 814 83.6 85.2 
76.0 75.6 74.6 73.4 72.6 72.1 722 | “726 78.0 80.6 82.6 84.8 
741 +) 78e7 73D |) 70.7 72.1 71.7 719 | 74H3 78.2 81.0 83.2 85.0 
FED |) 83") |) ee | ie 70.7 70.4 71.0 73.1 77.5 81.0 83.9 84.7 
TRO. | 967 |! Geis | 7210 71.4 70.7 71.4 73.5 77.0 80.1 81.2 83.5 
BT | GBB |, 96. |e) 78.0 74.9 74.4 741 | 75.0 76.7 80.0 83.0 84.8 
| 75.5 75.4 746 | 738 72.9 72.7 7207) 1s 1 9E8 gare 81.6 84.0 85.4 
| 75.0 74.3 74.0 73.2 72.9 73.1 73.4 | 74.5 76.7 79.9 83.4 84.1 
| 76.0 75.0 74.2 73.0 72.4 72.3 73.0 | 74.0 | 755 eye 79.3 82.7 
| 75.1 74.4 73.7 71 | 724 72.2 72:5 | 788 |e 80.7 82.4 85.0 
| 74.6 74.0 73.4 73.2 72.6 72.0 7248 \* FQ | ao 81.2 82.2 84.2 
72.9 727 72.4 1.6 | 70.4 69.8 70.0 | 724 >) 766 81.2 84.9 86.6 
75.9 76.1 75.0 74.0 73.1 72.6 7801 1h 7488 1s ees 81.6 83.7 85.5 
73.2 722 | 7B 71.0 70.5 70.3 71.0 745 | 78.0 82.0 85.0 86.3 
be mS en en — eee: | ee HES | . zi 
| | | | : 
74:50 | 74.11 | 73.60 | 73.02 | 72.46 | 72.04 | 7235 | 74.40 | 77.74 | 80.65 | 8272 | 8415 
71.7 71.0 70.6 | 70.2 69.8 69.1 70.0» Apres 20 nl ake 8:0 82.5 85.0 86.2 
73.4 73.3 op | ap Wi) 70.0 69.4 69.8 73.4 79.6 83.0 85.7 87.2 
72.6 73.0 72.3 | 71.5 70.8 69.9 90.2 | 73.5 77.6 81.3 84.5 86.4 
75.8 75.0 FE TO Ne 0785 73.0 73.3 | 75.6 79.9 | 81.9 83.0 85.6 
74.0 72.7 rR ie pi 70.5 70.5 70.6 rE Xe eer || 78.6 81.5 82.5 
7302 Mh eal Sate Weg OU 70.0 69.6 70.0 F27 ae 80.4 82.5 85.4 
720." |v Fea Mb heen gO ease 70.0 70.5 73.6 77.6 80.7 83.3 85.3 
783. ayo 7b lb 709 70.2 69.6 TD a uaes 76.6 81.6 83.4 85.6 
721 71.9 71.0 | 70.9 70.0 69.5 703° ano 78.9 82.8 85.7 87.5 
72.8 72.3 W109 Ie7e0 pee: 70.7 71.0 | 740 79.3 82.6 86.0 86.3 
72.9 72.0 pio PD 70.9 70.5 71.0 73.0 77.3 80.8 83.2 85.3 
74.0 73.6 73.0 72.6 71.7 71.5 72.0 75.0 78.6 | 81.4 84.0 85.9 
72.5 71.9 71.3 70.6 70.0 69.4 69.7 72.4 76.7 80.5 82.6 85.0 
71.5 71.0 70.5 70.3 70.0 69.9 71.4 CE 4) 81.6 83.6 85.3 
74.7 74.0 73.4 Togo Weie 2 72.0 72.4 Toes eEBOD 82.7 85.0 85.6 
76.0 75.0 74.3 | 736 | 729 72.0 72.5 | 769 | 796 82.5 85.0 87.0 
74.4 74.6 74.6 73.8 72.5 72.0 727 756 78.9 82.8 85.3 87.0 
74.0 74.4 7a6 Waza 72.4 rhe eo) 75.2 79.6 83.4 85.0 86.7 
| 74.1 783 oe FRO 20 72.4 72.0 72.2 74.5 79.0 82.0 85.3 85.6 
| 76.0 74.6 | 73.8 72.8 72.8 73.6 74.0 76.2 79.6 82.7 86.0 87.0 
| 74.7 74.3 73.7 73.5 73.6 74.1 74.4 76.7 80.4 83.5 86.0 87.0 
| 75.6 75.4 754 | 944 73.5 74.0 75.0 77.1 80.4 83.2 85.9 87.3 
|. 77.4 76.5 759 | 75.5 75.1 74.4 74.6 76.7 77.9 81.6 85.0 87.5 
75.0 74.5 73.8 | 728 72.5 72.3 72.8 76.4 80.5 83.0 85.5 86.2 
75.7 75.3 749 | 74.5 73.4 72.9 73.2 76.5 80.2 83.4 85.0 86.5 
75.6 74.3 74.0 73.7 72.9 72.7 73.2 76.3 80.4 83.0 84.0 85.0 
| 746 74.2 75.4 ean) 72.6 72.4 73.9 77.3 80.1 82.0 86.2 88.0 
75.5 74.9 74.4 | 73.7 73.7 731 74.0 77.4 81.6 84.6 86.7 88.9 
75.5 751 72.0 |» 73.5 73.0 72.9 73.6 ree: 82.1 85.9 88.5 89.2 
75.0 74.4 7235. | “93.4 73.4 73.4 74.0 75.2 77.5 80.6 83.9 86.0 
75.0 741 74.1 73.3 | 729 72.5 72.9 75.5 | 80:3 | 83.4 84.0 86.7 
74:23: | 73:67 | 73.03 | 72.48 | 7.97 | 71.63 | 7217 | 7503.| 79.02) | 8226 | 84.72 | 86.35 
ad | 
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Daily 

Leeson 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and Monthly 
| : Means. 
85.5 85.3 84.9 84.0 82.8 81.4 80.0 78.0 77.4 76.4 76.4 76.2 78.08 
86.0 84.9 84.5 84.2 83.3 82.0 80.8 80.1 79.0 78.0 77.4 76.9 79.41 
84.0 85.0 85.0 84.4 83.7 82.7 82.0 81.1 80.3 79.5 78.8 77.9 80.16 
82.7 83.2 83.5. | . 83.2 81.7 80.3 79.0 78.4 78.0 77.5 77.1 76.7 78.65 
83.6 83.9 83.4 82.0 81.4 78.4 75.0 75.0 75.0 74.6 73.9 73.3 77.55 
83.1 83.5 83.2 | 81.9 80.9 80.0 78.5 77.6 77.3 77.4 77.0 76.4 77.14 
84.0 84.5 83.7 83.6 82.5 81.1 79.7 78.7 78.2 76.9 76.5 75.5 78.35 
85.4 85.8 85.0 84.2 83.0 81.3 79.0 76.9 75.2 74.8 74.0 73.2 77.39 
84.4 84.3 84.0 83.5 82.6 80.8 78.0 76.5 75.5 74.8 74.7 74.3 77.02 
84.7 84.6 86.0 77.0 75.2 74.6 74.6 74.6 74.3 73.9 73.4 72.7 76.72 
84.0 84.7 85.0 83.8 81.9 79.1 74.4 74.7 74.6 74.6 74.5 74.3 76.89 
85.0 83.0 81.0 80.1 80.0 80.0 78.6 77.3 75.5 74.8 74.1 13.4 77.21 
86.0 86.8 87.4 86.7 84.5 81.2 78.3 76.9 76.5 74.5 das 72.7 78.56 
86.3 86.3 86.5 85.7 83.0 81.1 78.8 77.2 75.8 75.0 74.5 74.0 77.48 
82.6 82.5 82.3 82.2 81.4 79.9 78.5 77.8 76.9 76.3 75.9 75.5 77.46 
84.0 82.5 81.4 79.7 77.8 75.3 73.6 73.0 73.0 73.2 73.4 73.4 76.54 
84.5 84.5 83.9 83.3 82.8 81.5 80.1 79.0 77.8 77.6 76.5 75.4 77.83 
85.0 85.5 85.0 84.5 83.0 81.2 79.5 78.9 77.3 76.9 76.7 75.1 78.51 
85.7 84.8 84.0 | 83.0 82.0 80.6 78.4 76.5 75.5 75.3 75.2 75.0 78.05 
85.5 84.4 84.6 84.6 83.6 81.7 79.9 78.8 W47 77.0 75.7 75.0 78.31 
85.6 85.0 84.8 84.9 83.7 81.7 80.4 79.0 77.5 76.4 76.5 75.3 78.10 
84.7 84.5 85.2 84.9 83.1 81.6 80.0 78.5 77.3 77.4 76.7 76.5 77.98 
85.0 85.0 84.0 83.3 82.0 80.7 80.1 79.9 79.0 77.9 76.9 76.0 78.93 
86.9 87.1 87.2 84.5 83.0 81.4 79.8 78.3 77.5 76.2 75.5 75.4 78.94 
84.9 85.4 85.6 84.5 83.7 81.7 80.6 79.9 78.4 77.6 76.9 76.9 78.78 
82.8 81.7 81.5 80.3 79.7 79.6 79.2 78.0 77.4 77.0 76.4 75.5 77.23 
85.2 85.3 84.9 83.1 81.8 80.6 79.9 78.1 WA 76.5 76.0 73.1 78.16 
86.0 85.7 85.4 85.2 83.7 78.4 76.7 76.0 74.9 74.0 73.2 72.9 77.75 
87.8 87.6 86.4 85.1 83.7 81.6 80.0 78.4 77.0 76.0 75.4 75.2 78.17 
86.9 85.4 84.6 83. : 82.6 80.7 79.4 78.0 76.8 76.1 74.6 741 78.61 
87.5 87.2 86.1 84. 82.9 80.5 78.8 77.4 75.5 74.4 73.0 72.4 77.74 
85.01 84.84 84.52 83.40 82.16 80.41 78.76 77.69 | 76.75 76.08 75.49 74.92 77.99 

EE RSP Se ET RAED ES KONE REPEL TAILED PS ASI EE ISTE IY ET IIT AMEE REI | FREES * ERTL TRL TELE ELE OL DOLE SESE GEE Be SRN IE ER, | ENTE © ST SES AE LLM ORS TE ETS 

| 

87.7 88.0 88.0 86.4 84.7 82.0 79.4 77.4 76.1 74.6 74.1 73.6 77.88 
85.5 85.0 85.0 84.0 83.4 81.7 79.5 77.8 75.9 74.8 73.9 73.0 77.82 
85.4 85.4 85.0 83.6 82.9 81.7 79.8 78.5 78.0 77.4 76.5 76.5 78.10 
86.6 85.5 85.4 84.6 83.5 82.2 81.6 78.2 76.1 75.4 74,9 74.7 78.89 
83.9 82.4 83.8 82.9 81.8 80.1 78.4 78.0 774 77.0 75.7 74.4 77.03 
86.7 87.0 84.5 83.7 82.5 80.8 78.4 76.6 75.4 74.4 73.6 73.0 77.12 
85.0 84.0 83.5 83.0 82.0 80.7 79.2 78.0 76.5 75.7 74.7 73.8 77.28 
87.0 87.0 86.8 85.7 83.9 81.4 78.7 76.3 75.7 74.3 73.5 72.3 77.52 
88.4 89.4 87.5 86.4 84.0 81.4 78.3 77.2 76.4 75.2 74.8 74.1 78.23 
88.2 89.0 88.5 87.4 84.9 82.0 79.5 78.2 76.6 75.4 74.0 73.6 78.65 
85.6 85.6 85.0 84.0 82.7 81.2 80.0 77.7 77.0 75.7 74.9 74.0 77.60 
86.7 86.6 86.8 84.0 82.8 81.4 80.1 78.2 77.0 75.7 74.5 73.1 78.34 
85.3 84.8 83.7 83.1 82.2 80.4 78.3 76.2 74.7 73.4 72.6 71.8 76.63 
86.4 87.3 88.5 84.4 82.7 81.4 79.8 78.0 77.4 76.9 76.0 75.3 78.02 
85.1 85.0 84.4 83.7 82.6 81.2 80.4 79.4 78.5 77.5 76.7 76.3 78.80 
84.0 84.6 84.0 83.4 82.1 81.0 79.3 78.0 76.8 75.7 75.0 74.3 78.52 
86.4 85.9 85.4 84.0 83.0 81.5 80.0 78.7 77.2 76.6 75.6 74.6 78.88 
85.0 84.8 84.2 83.2 81.8 80.5 79.2 78.0 76.7 75.7 74.7 74.4 78.31 
85.6 85.8 86.0 84.5 83.6 81.5 80.0 78.7 77.8 76.7 76.6 76.6 78.72 
86.1 85.4 84.7 83.6 82.2 81.0 80.2 78.6 77.4 76.2 75.4 75.0 78.95 

88.5 86.0 85.1 84.2 83.0 82.0 80.6 80.0 79.1 78.2 77.7 76.2 79.69 
86.4 85.4 83.5 83.5 82.4 81.4 80.5 80.1 79.6 79.2 78.7 78.0 79.83 
85.7 85.0 83.9 83.6 82.3 81.4 80.0 79.2 78.2 77.9 76.8 75.5 79.48 
- 87.3 84.6 84.0 83.0 82.4 81.4 80.0 79.3 78.7 78.3 77.8 76.4 79.10 
86.4 85.1 83.9 83.1 82.0 81.1 80.9 80.6 80.4 79.6 78.7 76.7 79.58 
85.5 85.0 85.0 83.6 82.5 81.2 80.0 78.8 77.7 76.7 76.0 75.1 78.84 
89.0 89.0 88.0 85.6 84.7 82.5 81.2 80.2 79.8 78.3 77.0 76.3 79.97 
90.3 90.3 89.7 88.0 86.0 83.1 80.7 79.4 77.8 76.7 75.6 76.2 80.51 
89.0 87.0 87.4 85.4 84.0 82.2 81.1 80.5 79.2 78.3 76.7 75.8 80.30 
85.5 85.3 85.0 85.2 84.4 83.0 81.5 79.6 78.0 77.5 76.8 75.6 79.07 
85.6 86.6 84.0 81.0 79.0 78.8 77.0 76.6 75.5 74.7 74.0 73.4 77.95 
86.45 86.06 85.49 84.25 82.97 81.39 79.79 78.45 77.37 76.44 75.60 74.83 78.57 


Magn, and Met. Obs. Batavia, IV. 


Hours of 


BATAVIA 1876. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


STANDARD THERMOMETER. 


| 
Mean Batavia ° A. M. | 2 | 3 4 5 6 7 8 | 9 10 11 12 
Time. | 

lj 73.2 72.6 71.6 71.4 71.2 71.0 71.7 74.1 76.9 79.4 81.2 83.0 

2\ 74.1 73.7 13.5 73.0 72.6 72.4 72.4 74.6 77.4 81.6 83.0 84.6 

3] 762 715.6 75.2 74.9 75.0 74.1 73.7 14.4 15.2 WA 79.6 82.6 

AW 73:2 72.6 73.0 72.8 72.6 72.4 73.1 76.0 79.3 81.6 83.7 84.4 

5 | 76.0 75.8 15.7 75.6 15.3 15.2 75.0 76.0 78.0 81.4 83.7 83.7 

6| 75.4 74.7 714.6 14.8 14.5 74.5 74.9 75.9 77.6 79.8 82.0 85.0 

7 || 76.0 76.0 163 15.5 75.2 74.9 75.0 76.3 79.8 83.0 84.6 84.9 

; g| 765.1 75.2 75.0 75.0 75.1 75.0 15:4 77.7 80.3 81.2 83.2 82.3 

0G 9| 743 74.0 73.6 73.2 72.8 71.9 72.6 15.5 79.5 83.5 85.1 84.8 

10| 765 76.5 74.8 14.5 73.6 73.6 75.0 79.0 81.5 83.5 86.0 86.0 

MO Parl 747 73.7 73.4 73.0 72.6 72.2 73.1 76.9 80.7 84.2 87.7 89.4 

m | 12] 75.6 74.8 75.0 715.2 74.3 73.3 73.6 76.8 80.5 84.7 86.9 88.7 

13| 75.5 16.1 74.3 73.1 72.5 71.2 70.8 74.7 79.6 82.5 85.0 86.9 

5 141 7654 15.4 75.0 74.9 73.9 73.0 73.5 716.5 80.5 83.1 84.0 85.9 

15 | 77.8 77.7 771 76.2 715.5 15.2 75.8 78.5 81.5 85.0 86.7 85.4 

jie} 772 76.5 715.6 15.3 74.5 73.7 74.9 78.7 82.0 85.0 84.0 85.8 

17 77.3 76.8 16.4 75.6 75.4 15.6 76.0 76.0 77.0 79.5 80.9 82.7 

H | 18| 764 76.0 75.4 75.0 74.9 74.5 761 78.4 81.9 84.4 85.0 82.4 

19 | 74.4 714.4 74.5 74.3 74.2 73.8 74.9 76.0 80.0 81.6 82.9 79.1 

H 150] 73.0 73.0 72.8 12.4 72.0 72.0 73.0 75.0 79.0 81.5 84.0 85.0 

fi] J 21] 73.8 73.7 73.5 73.4 73.4 13.5 74.4 773 79.8 82.1 | ' 83.6 84.8 

92 | 74.6 74.3 73.7 73.4 72.8 72.4 73.6 77.0 80.0 82.0 84.6 85.4 

Qos] 741 74.2 74.1 144 74.9 75.0 76.0 78.5 81.0 83.3 85.2 79.5 

94 73.3 72.8 72.5 72.2 72.0 71.7 73.0 76.0 80.0 83.0 85.2 85.0 

95 || 76.4 76.2 75.7 15.4 74.9 74.6 75.0 78.2 81.4 84.0 85.4 86.0 

96 || 73.5 73.6 73.7 73.7 73.6 73.4 73.4 74.8 78.7 81.1 83.7 84.7 

27 || 76.0 75.1 14.3 73.7 72.9 72.4 73.7 77.0 80.5 83.4 85.0 85.4 

98 | 75.6 74.9 74.0 73.1 72.4 72.0 73.4 76.8 81.1 83.5 85.6 85.9 

29 || 73.2 72.6 71.5 71.3 71.0 70.7 72.0 15.5 80.5 83.5 85.6 87.2 

30 | 75.7 74.9 74.0 73.1 72.6 72.0 73.4 78.0 82.0 84.3 86.7 89.4 

Hourly Means.|| 75.12 | 74.71 | 74.29 | 73.97 | 73.61 | 73.24 | 73.91 | 76.54 | 79.77 | 82.46 | 84.33 | 84.86 
I a ee a 8 a Pe a nm care ERE ET 

Lh e745 74.0 73.6 73.3 72.4 1.7 73.3 76.3 80.7 83.5 85.5 87.0 

2\ 73.9 73.3 72.6 71.9 71.3 70.7 71.6 15.6 80.5 84.4 87.3 90.5 

Sih a7 73.6 73.0 72.9 72.7 72.6 73.8 17.5 82.2 85.2 88.0 87.2 

4| 75.7 75.2 74.8 74.6 74.2 74.0 15.3 78.6 82.0 84.5 86.4 88.0 

51. 157 75.1 74.9 14.3 74.4 74.1 15.4 79.0 82.3 84.5 86.7 | 86.5 

6| 75.8 15.4 75.3 15.3 75.4 154 76.4 80.0 82.7 85.0 86.5 86.0 

7 | 76.3 76.3 715.8 76.0 74.8 74.9 15.7 78.4 81.6 83.3 84.4 84.0 

ol 477-0 75.9 15.5 74.1 74.0 74.5 76.5 77.0 80.4 82.2 82.5 83.6 

9 753 75.2 74.9 74.9 715.2 75.0 73.1 72.5 72.6 72.8 74.0 75.0 

plo 744 14.4 74.3 74.0 74.2 714.2 75.0 716.4 78.7 80.0 80.7 81.2 

gj fil} 72 77.0 716.4 15.8 715.3 154 76.2 115 79.0 80.0 81.0 80.7 

12|| 75.5 75.5 14.7 74.8 715.0 14.4 15.4 77.2 79.0 81.4 83.4 84.6 

f] | 18} 73.0 73.3 713.5 73.7 73.7 73.8 74.4 76.5 78.4 81.3 83.5 84.8 

14 || 75.0 74.4 73.6 73.2 72.7 72.5 74.0 77.0 81.0 82.9 84.6 85.1 

Mo} 45) 75.1 74.5 74.0 73.6 73.0 72.6 74.8 79.0 82.2 84.7 86.2 85.5 

QO { 16] 746 74.4 73.6 73.4 73.4 73.0 74.3 77.3 81.0 83.8 85.6 85.0 

17 763 15.7 75.1 74.4 74.9 74.6 15.4 78.0 81.6 83.7 83.6 83.8 

fy | 18] 77.0 76.5 76.3 76.2 715.8 715.5 76.8 78.0 80.8 83.9 86.1 87.0 

19 | 76.5 76.1 75.8 15.3 14.7 74.4 76.6 80.0 82.0 82.9 84.9 87.0 

O | 20! 77.0 716.7 76.5 76.1 75.1 76.5 75.8 77.5 80.0 83.0 85.0 83.2 

QO | 21] 736 73.6 73.6 73.4 13.4 73.6 714.2 15.6 78.0 81.2 82.0 83.4 

22.| 75.3 15.3 75.3 715.2 715.0 75.0 76.2 77.6 80.9 83.4 84.6 79.8 

23 || 74.3 74.2 74.1 73.9 73.3 73.1 74.5 76.7 80.4 82.5 85.0 85.9 

24|| 74.8 14.4 74.2 74.0 74.0 74.2 75.8 174 81.5 83.0 83.7 82.8 

25 || 72.6 72.3 72.4 72.4 72.3 72.3 73.0 74.6 75.6 78.5 80.5 81.7 

26 | 77.0 76.5 76.3 715.6 75.0 14.7 76.7 79.9 83.1 85.3 86.7 87.2 

27| 75.7 76.0 15.8 74.7 74.5 714.5 76.0 79.4 82.4 83.6 85.7 86.5 

98 75.5 75.6 715.2 76.1 74.7 74.5 15.9 79.0 82.4 85.2 86.5 85.9 

291 75.5 15.4 75.0 74.2 73.7 73.7 16.7 80.0 83.0 85.0 86.4 86.9 

30 | 75.6 75.1 74.8 74.6 74.1 73.8 75.6 79.5 83.0 85.7 87.4 89.0 

31] 75.4 75.0 15.4 15.4 75.1 74.6 16.5 79.5 83.0 86.1 87.7 89.0 

| 
Hourly Means.| 75.32 | 75.03 | 74.71 | 74.39 | 74.10 | 73.96 | 75.13 | 77.69 | 80.71 | 82.98 | 8458 | 84.96 


BATAVIA 1876. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


STANDARD THERMOMETER. 


Daily 

1 P.M 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [ee 12 and Monthly 
| Means. 
84.0 85.3 83.5 82.1 81.4 | 80.2 78.3 77.2 76.3 75.7 75.1 74.9 77.14 
86.0 84.8 82.7 82.0 82.7 81.6 80.8 79.9 79.0 78.3 77.4 76.5 78.53 
83.5 85.3 83.0 81.0 75.6 74.4 74.1 73.9 73.7 73.6 73.3 73.3 76.60 
85.4 85.1 84.4 83.7 82.4 81.3 81.0 79.4 76.9 76.6 76.4 76.0 78.47 
83.0 83.8 84.9 83.7 82.0 81.2 80.6 77.5 76.6 76.6 76.3 75.6 78.88 
86.0 87.8 83.2 83.8 83.0 | 81.7 80.5 79.9 79.2 78.2 77.3 76.5 79.19 
82.6 82.6 85.0 84.0 83.3 | 81.8 80.0 78.7 77.3 76.2 75.4 75.0 79.10 
84.6 85.3 84.0 83.4 82.4 80.6 78.3 77.4 76.7 76.5 76.0 75.4 78.80 
85.2 86.5 86.0 84.6 83.3 81.7 80.4 79.0 78.4 77.8 77.2 717.2 79.09 
86.2 87.8 87.5 87.5 85.5 83.0 81.0 79.5 78.8 777 76.9 75.8 80.28 
89.0 88.4 85.0 83.4 82.4 81.5 81.0 79.7 79.4 78.7 77.2 76.5 79.74 
91.0 87.5 85.3 84.7 84.2 83.0 80.8 79.8 77.4 77.4 76.4 75.9 80.12 
86.9 85.4 84.4 83.6 83.1 82.4 81.1 80.0 79.1 78.8 78.7 77.0 79.24 
86.7 86.0 84.4 83.4 82.0 81.3 81.1 81.0 80.5 79.6 79.0 78.4 79.77 
85.8 85.0 85.0 83.3 82.4 81.2 81.1 80.1 79.5 78.5 78.0 77.4 80.40 
85.7 85.8 85.0 84.3 82.7 82.0 81.1 80.3 79.0 78.6 78.4 78.0 80.17 
84.3 83.4 83.8 83.4 82.2 81.1 79.8 78.7 78.2 77.9 77.3 76.8 79.00 
82.5 83.6 83.7 82.3 80.8 79.1 76.4 76.0 75.7 75.7 75.2 74.9 78.55 
80.0 82.0 78.3 80.0 78.5 75.8 75.2 74.9 74.0 73.6 73.4 73.0 76.62 
84.6 84.0 84.0 82.1 82.1 81.3 80.5 79.5 77.9 75.9 75.0 74.4 78.08 
80.8 76.6 77.4 78.5 79.0 78.5 77.5 77.2 Til 76.6 76.1 75.6 77.26 
85.3 85.1 84.0 84.0 83.5 82.6 79.5 76.0 75.9 75.2 74.9 74.5 78.51 
77.4 81.5 82.6 82.8 81.9 78.0 76.9 75.8 75.0 74.4 74.1 73.9 77.69 
86.5 86.1 84.7 83.9 83.0 82.0 81.0 80.4 77.6 76.6 76.4 76.4 78.80 
86.0 86.0 85.0 84.7 83.7 82.1 80.8 79.5 79.5 78.8 74.1 73.4 79.87 
84.0 84.4 84.4 83.7 82.4 81.5 80.5 79.7 79.3 79.0 77.7 76.7 78.80 
86.1 85.0 84.5 83.6 82.8 81.6 78.8 78.0 77.4 76.5 76.3 75.9 79.00 
85.3 85.0 85.0 84.5 81.0 77.4 77.4 77.0 76.5 76.2 75.3 74.1 78.46 
88.5 86.3 86.6 85.2 83.7 82.6 80.8 79.4 78.4 77.6 77.0 76.4 79.05 
88.5 86.2 86.5 85.6 84.0 82.5 80.7 79.3 78.0 771A 76.0 75.3 79.83 
85.05 84.92 84.13 83.43 82.23 80.83 79.57 78.49 77.61 77.00 76.26 75.69 78.83 
84.7 84.5 83.7 82.5 81.7 80.0 79.0 77.5 76.5 75.7 75.0 78.87 
90.6 90.0 88.9 86.6 83.4 80.7 78.6 77.0 75.7 75.0 74.7 79.73 
87.5 87.7 86.6 85.0 83.3 82.6 81.9 81.3 79.7 77.8 76.4 80.38 
86.1 85.4 83.9 83.1 82.4 79.6 77.5 77.0 77.0 76.8 75.9 79.75 
87.9 87.1 87.0 85.2 83.6 81.7 79.4 78.1 77.6 77.0 76.6 80.40 
85.4 87.0 85.4 84.0 82.8 81.4 80.5 79.0 78.0 77.0 76.5 80.51 
84.0 84.5 83.6 83.0 82.0 80.8 80.6 80.2 79.0 78.0 77.4 79.94 
79.6 79.5 79.6 79.0 78.6 77.8 7T7A 76.9 76.3 76.0 75.7 77.80 
78.3 78.6 79.4 79.0 77.8 76.2 75.5 75.3 74.6 74.3 74.0 75.42 
81.9 82.2 83.0 83.0 80.3 79.5 78.2 78.4 78.1 77.8 77.5 78.31 
83.4 82.5 81.7 81.0 79.7 78.5 77.9 77.4 77.0 76.7 76.0 78.53 
85.0 85.7 84.6 79.5 76.0 76.2 75.3 74.8 74.0 73.5 73.3 78.12 
85,0 83.7 82.6 82.0 78.6 76.7 75.7 75.3 75.5 75.3 74.8 77.90 
85.7 85.2 84.5 83.3 81.6 80.2 79.0 78.2 77.4 76.6 76.0 79.13 
86,0 85.6 84.9 83.9 78.8 77.3 77.0 76.5 75.7 75.3 74.8 79.04 
85.4 85.4 84.5 82.5 81.3 80.2 79.9 79.0 78.2 78.0 76.9 79.47 
84.5 85.0 84.0 82.9 82.0 80.5 79.4 79.0 78.5 77.8 17.6 79.72 
87.4 86.5 84.6 83.6 82.5 80.8 79.8 78.7 78.0 77.9 77.5 80.62 
85.5 84.6 83.6 83.6 80.1 78.7 78.0 77.5 77.6 77.4 77.2 79.85 
82.2 82.3 81.7 81.1 80.3 79.3 74.9 74.5 73.9 73.9 73.9 78.43 
85.0 84.5 83.5 82.0 80.0 78.4 CES 76.7 76.1 76.0 75.7 78.15 
80.0 77.3 76.3 76.2 76.0 75.5 75.3 75.3 75.3 751 74.9 TAT 
85.4 85.6 84.5 83.6 80.4 77.0 76.2 76.0 08.2. 75.6 75.4 78.77 
81.6 79.5 77.4 75.7 73.2 72.5 72.6 72.4 72.6 72.6 72.8 76.53 
83.1 83.0 82.0 82.0 81.0 80.3 79.3 79.0 78.7 78.4 77.4 77.73 
85.6 86.0 85.5 84.0 82.5 81.1 78.4 76.9 76.0 75.3 75.4 80.27 
86.6 86.0 85.3 83.5 82.9 81.8 79.3 78.0 77.5 76.5 75.0 80.17 
85.6 82.6 83.5 83.3 82.0 80.9 79.9 78.7 78.0 77.0 76.4 80.03 
86.4 85.9 85.5 84.2 83.5 81.6 80.4 78.9 77.8 77.0 76.3 80.34 
87.2 86.7 86.0 85.3 84.0 81.2 80.2 78.8 78.2 77.2 76.5 80.73 
_ 87.0 87.0 82.6 82.0 81.0 80.0 76.2 75.2 74.9 74.7 74.9 79.78 
84.83 84.42 83.55 82.44 80.75 79.32 78.07 7.34 76.75 76.23 75.75 79.08 


48 BATAVIA 1876. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


STANDARD THERMOMETER. 


| 
Hours of | 
Mean Batavia |} 1 A. M. | 2 3 4+ 5 6 7 8 9 10 11 12 
Time. ; 
{ 1 74.4 74.2 | V4.5 | 74.5 74.5 74.4 15.4 | 77.0 19:0" 81.5 83.6 83.6 
2 te: 02 4 76.7 “fo 75.5 yisyal 74.6 76.4 80.3 83.2 85.3 86.7 | 87.0 
3 | 75.9 Pah: 75.2 75.2 75.2 ioe 76.6 | 78.6 81.0 84.5 86.9 87.0 
4 | 74.8 74.5 | 74.2 ee 73.5 (8Hs 75.0 79.0 82.0 83.3 ; 86.0 86.0 
5 V4.7 74.5 74.5 : 74.5 74.5 VE) 79.6 82.3 82.8 84.1 83.3 
6 75.5 75.2 74.7 74.3 14.3 | 74.4 75.4 | 776 81.4 82.6 84.5 78.0 
1 75.0 75.0 75.0 | 74.9 74.5 741 oe. | 78.4 82.0 84.2 84.5 85.7 
j 8 74.3 74.1 (Piehae 73.5 73.4 fae 1d.0 | iso 80.0- 83.0 | 83.9 86.5 
ie 9 101") 76.6 . | 75.4 74.4 713.9 73.4 74.3 78.1 82.3 84.8 87.0 87.0 
10 76.0 75.9 75.6 | 75.5 75.3 74.7 75.9 78.5 82.6 | 84.4 85.2 86.0 
fq 11 75.0. 3 73.9 73.9 Hew TRBY 3 hao 73.6 76.6 78.3 79.6 80.6 81.6 
12 74.1 gael | 74.1 73.9 73.7 73.6 74.5 | 76.2 Tio a 79.0 78.2 79.0 
fq 13 43.0 | 73.2 | 73.0 72.8 (PS) 73.0 (CES 779 80.9 | 83.0 84.0 85.2 
14 74.0 74.0 74.0 73.9 74.0 74.2 15.2 (Re) 80.7 81.5 78.1 76.7 
> 15 74.6 714.6 | 746 74.4 74.0 74.0 hy) 76.9 78.1 | 80.6 81.6 83.2 
16 73.4 73.0 73.4 a7 econ n | 13.2 74.0 15.3 Tao | 78.5 79.0 80.0 
fy 17 Cis aaa 75.0 74.9 75.0 74.5 74.1 74.9 76.5 79.0 | 81.2 83.5 84.8 
b 18 T4.5 | 74.2 74.2 | 74.0 74.2 14.5 fhiyy 76.7 78.1 80.5 82.7 82.5 
19 73.9 | 73.8 73.8 74.0 74.0 74.1 74.0 75.0 P76. 4 791 80.0 82.3 
O 20 A3:4 | G32 73.0 72.6 (PAG eee) 74.0 76.6 80.0 81.5 83.9 85.3 
21 75.4 | 75.2 75.1 74.9 T4.4 74.1 75.4 77.4 79.7 82.0 - 83.9 85.4 
V, 22 74.6 74.3 74.5 74.4 74.0 73.9 74.4 76.0 80.9 83.4 85.2 86.5 
23 wel | 76.7 76.1 75.8 aaad 75.2 oud. 78.7 2.0) | 84.4 85.0 85.6 
24 76.9 | 75.6 74.7 73.9 Toul 72.7 741 78.1 81.3 83.7 86.0 86.2 
25 76.8 | 76.4 | 75.0 | 74.4 73.6 73.4 75.0 79.5 83.0 85.5 86.7 87.3 
26 74.4 | 73.7 73.4 72.8 72.9 72.7 74.6 77.9 82.3 84.6 87.3 88.5 © 
27 75.0 74.5 74.1 73.9 73.5 13.9" | 74.1 PRaST 81.0 84.7 86.2 88.0 
28 Goo 77.3 Tiel 76.4 75.6 75.4 iG). 7 78.4 81.0 84.0 86.0 87.0 
29 75.4 | 74.9 14.4 | 73.9 73.3 Vee 76.0 | 78.2 82.2 86.0 87.7 89.0 
\ 30 75.6 | 75.0 (han 74.0 74.1 74.3 CE 78.3 82.7 85.2 86.3 88.2 
Hourly Means.) 75.14 | 74,82 74.56 74.28 74.03 73.93 | 75.03 77.69 80.67 | 82.81 84.14 84.75 
Leek 76.0 Tol a 74.8 74.6 74.2 onal 75:2 79.2 81.5 84.6 86.4 87.5 
2 74.5 73.7 7294 TRA 72.9 cere 75.4 79.5 83.5 85.0 85.6 87.2 
3 75.1 74.8 74.3 73.5 73.0 72.8 | 74.8 78.0 82.0 85.2 86.5 87.0 
4. Che | 75.3: | 74.7 75.0 74.9 T4.9 | 76.0 79.0 82.7 83.7 84.3 85.4 
5 73.0 728 72.6 72.5 92.5 72.6 73.6 75.2 bel 81.0 84.0 87.0 
6 ea 76.4 45.7 15.4 74.8 14.6 | 715.4 77.0. 78.3 79.7 82.0 84.0 
| 73.9 | 73.3 73.1 72.7 el pe) G20 73.5 76.6 80.8 82.6 84.0 84.2 
8 74.8 |} 94.2 73.7 73.4 73.1 72.6 73.9 77.9 82.0 . 79.5 80.9 82.9 
; 9 Och ml 74.9 74.9 74.4 74.0 (Byes 75.3 79.4 81.1 81.4 80.1 82.4 
te 10 714.3 Tone 73.1 72.5 72.0 71.6 731 76.7 81.3 85.1 87.7 87.0 
11 hw 76.7 76.2 75.8 75.4 75.4 776 79.9 82.4 83.5 83.0 82.4 
ny 12 74.9 74.9 | 74.0 73.7 73.2 73.0 74.5 76.8 79.2 82.2 84.3 85.3 
m0 13 74.8 | LEA. | 74.0 73.6 73.2 72.8 74.1 77.0 80.5 83.6 85.5 85.5 
14 74.5 74.8 74.3 74.3 74.3 74.1 | (hi? 78.0 81.0 83.0 83.7 84.0 
> 15 73.0 | ae0 4 72.5 R23 71.6 tone | oro 74.5 78.7 82.0 84.0 85.7 
16 76.0 | oot vi 75.0 74.7 74.3 74.0 | 75.4 78.2 81.6 83.6 85.2 85.4 
fi] 17 76.9 | 76.5 76.3 75.5 75.4 74.6 75.7 79.0 82.0 84.5 85.6 85.7 
18 (6.501 76.6 76.4 76.2 76.2 76.1 76.4 77.4 78.0 76.5 75.0 76.5 
@) 19 74.9 | 74.8 74.6 74.1 73.9 73.7 75.0 76.3 79.3 81.1 82.1 81.7 
20 73.5 | 73.4 73.4 Dae FRY 73.2 | 74.2 76.3 78.8 78.5 79.7 76.7 
a) 21 1G.2 | 75.6 74.9 74.9 74.5 74.0 | 74.6 76.2 77.6 79.3 80.3 79.0 
Q 22 73.4 Gal 73.0 | 73.0 73.0 73.0" | 73.0 735} 77.4 79.0 80.4 74.0 
23 12.6 4 72.4 | pe 71.9 71.8 ao i G27. 74.9 187 76.3. 78.0 T72 
24 74.4 | 74.0 | 74.1 74.1 73.8 73.5 74.3 Adee 79.5 81.0 81.2. 82.0 
25 73.6 | ho.d Wed 72.6 72.6 Fe7 4 74.0 76.9 79.7 81.5 83.4 82.1 
26 76.0 76.0 74.9 74.4 73.7 73.2 73.6 75.6 77.6 79.0 80.6 82.0 
27 74.9 | 74.0 73.2 73.2 Aol 18.0 | (e) 76.2 78.4 79.8 81.0 81.7 


28 74.3 | 74.0 73.8 73.6 73.5 73.3 74.0 75.1 77.2 80.0 79.8 80.0 
29 73.8 73.9 73.8 73.7 73.4 73.4 | 73.3 73.5 74.1 74.1 74.2 75.0 
| 380 74.7 74.4 73.8 73.8 73.9 73.8 74.0 75.0 77.9 79.0 81.0 82.2 
\ 31 74.4 73.3 73.3 73.6 73.6 74.0 75.0 76.3 78.4 80.4 81.6 80.2 


Hourly Means. || 74.84 74.45 | 74.07 73.84 73.59 73.39 74.49 76.90 79.55 81.15 82.29 82.55 


ee ol 


BATAVIA 1876. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


STANDARD THERMOMETER. 


10 


11 


12 


49 


Daily 
and Monthly 
Means. 


84.6 83.4 84.2 84.0 83.2 82.1 79.9 78.8 77.8 77.4 76.8 76.7 78.98 
86.4 85.6 85.4 85.0 83.5 81.4 79.0 78.6 776 77.2 76.9 76.6 80.30 
87.9 86.0 85.3 84.7 84.0 77.9 76.0 75.4 75.5 75.4 75.4 75.1 79.39 
74.0 V7.7 80.6 775 76.7 74.8 74.6 74.6 74.6 74.7 74.7 74.7 76.88 
81.7 81.3 81.0 81.0 81.0 79.5 77.5 77.0 76.1 75.7 75.6 75.6 78.23 
79.3 83.4 83.2 82.3 81.7 80.0 78.5 77.8 76.7 75.9 75.4 75.2 78.22 
87.6 86.6 86.6 84.5 80.5 79.4 78.5 76.9 76.0 75.2 74.6 74.0 79.12 
87.0 87.0 86.6 85.5 84.4 83.0 81.6 80.3 78.6 77.5 77.3 77.2 79.78 
86.7 87.0 86.0 85.0 81.0 79.7 78.0 77.0 76.6 76.4 75.9 76.0 79.57 
87.0 86.0 85.4 84.0 81.5 774 74.5 74.6 74.5 74.1 74.1 74.1 78.87 
81.2 81.3 82.9 83.6 83.0 779 76.7 74.2 74.4 74.5 74.3 74.2 7710 
81.6 82.4 81.4 80.6 79.8 78.8 W718 76.7 76.0 75.4 74.6 74.0 76.98 
85.6 85.0 84.4 83.6 83.0 77.6 76.6 75.6 75.4 75.2 74.7 74.6 78.13 
76.1 78.0 79.3 79.7 79.7 79.0 779 17.5 77.0 76.9 76.5 75.4 76.95 
84.7 82.7 82.6 82.6 82.5 81.4 80.5 76.3 75.0 74.5 74.2 74.0 78.03 
81.2 82.0 81.0 80.4 79.7 77.0 76.2 75.7 75.4 75.6 75.5 75.4 76.65 
84.7 84.6 83.6 77.8 76.0 75.6 75.4 75.5 75.1 74.9 74.9 74.9 77.56 
82.4 82.9 81.9 81.5 81.3 80.1 76.6 75.2 74.9 74.5 74.3 74.0 77.54 
82.5 83.3 83.0 83.5 82.0 81.0 75.5 75.3 75.0 74.9 74.5 73.9 77.33 
85.6 83.6 83.3 83.0 82.5 80.0 77.4 76.2 75.5 75.2 75.4 75.4 78.01 
84.6 83.7 83.6 83.8 83.0 80.2 78.2 76.6 76.3 75.8 75.5 75.3 78.73 
86.5 86.4 85.6 84.6 83.5 82.3 79.2 78.8 ere) 77.2 77.0 76.9 79.49 
85.5 85.0 84.4 83.7 82.7 82.0 80.4 79.4 78.4 V7.7 779 717.5 80.11 
88.3 87.5 85.7 85.0 84.0 82.5 80,1 78.7 79.0 78.0 77.6 773 80.00 
87.1 86.5 85.9 85.1 84.1 83.0 81.2 79.3 77.3 76.3 75.9 75.2 80.15 
89.4 89.3 88.0 87.0 85.7 81.7 79.4 78.2 as? 76.9 76.0 75.4 79.99 
86.5 86.9 86.7 85.4 84.5 83.9 83.3 82.2 81.0 80.0 79.0 78.4 80.61 
86.6 87.3 86.3 85.7 84.2 82.8 81.5 80.4 79.0 78.4 77.0 76.3 80.74 
89.0 89.8 87.0 86.0 85.0 83.3 82.0 | 80.0 79.1 78.0 77.3 76.3 80.71 
88.6 88.4 87.1 86.1 85.0 83.5 81.7 80.3 79.1 78.3 77.2 76.9 80.67 
| ees 

84.66 84.69 84.27 83.41 82.29 80.29 78.52 77.44 76.74 76.26 75.87 75.55 78.83 

SALTER NL SL PEE SELLE ETL EIEIO EI EET ED EI LE TNE BETES ELLE DDE ITE EEE SRL ALES IOC IESE NCEE AE BEEN EE NEEL DE ASSAD ASIEN SELLE AIST LEEE EDN At SB EST OED VE BEEP ELL NEEL OE LSE ELLIE LEAL A NEES NEE LA ISIE, 

87.8 87.8 86.6 86.0 85.0 83.7 82.0 80.1 80.2 78.5 76.5 75.3 80.52 
87.8 87.0 86.4 85.5 84.0 83.6 81.1 79.0 V7.7 76.7 75.8 75.2 79.81 
87.3 87.8 86.9 85.8 85.2 83.7 83.0 81.6 79.6 78.4 77.4 76.3 80.42 
85.5 85.0 85.0 83.9 83.2 76.1 76.7 73.2 73.4 73.6 73.5 73.4 78.50 
86.3 86.1 85.1 85.0 84.1 83.0 81.5 80.7 80.3 79.8 78.2 77.8 79.27 
85.0 84.7 84.2 83.0 80.0 78.5 77.5 76.6 75.7 75.2 75.0 74.6 78.35 
83.5 83.7 83.0 82.5 | 82.0 81.4 79.7 78.6 W777 76.9 76.0 75.1 78.29 
81.7 81.7 81.6 81.6 | 81.6 79.4 77.4 77.0 76.4 76.4 75.6 75.4 77.70 
82.1 83.6 84.1 83.0 | 80.0 77.1 75.8 75.5 74.6 74.4 73.7, 74.0 77.69 
89.5 88.3 86.5 85.5 | 849 83.8 82.3 80.7 79.4 78.9 78.7 77.9 80.18 
86.0 83.9 84.6 84.4 83.7 82.4 81.1 80.1 78.5 76.6 76.0 75.3 79.93 
84.6 83.6 84.0 83.9 | 83.2 78.9 77.8 77.0 76.3 75.9 75.7 75.3 78.43 
85.7 85.9 85.6 84.7 | 78.9 75.8 75.6 75.3 74.6 74.3 | 74.4 74.3 78.09 
85.7 85.7 84.7 83.0 81.9 75.0 74.4 74.0 73.7 73.5 73.3 73.3 77.89 
87.5 86.2 86.0 85.0 84.1 83.0 80.9 79.2 78.0 77.8 77.3 76.7 78.84 
85.4 86.8 85.6 85.2 84.0 83.2 81.7 80.5 79.2 78.5 78.0 17.3 80.18 
86.6 86.0 85.7 85.3 84.5 83.4 82.9 80.4 78.0 V7.7 77.5 Gi 80.53 
78.0 79.2 79.4 79.2 77.4 76.9 76.7 76.5 76.5 76.3 75.5 74.9 76.84 
84.5 82.9 82.5 82.0 81.3 80.7 79.5 ere) 74.4 74.8 74.4 73.8 77.92 
76.6 78.1 78.3 78.8 78.7 78.2 V7.7 77.6 77.2 76.9 76.4 76.2 76.46 
77.5 78.9 79.7 80.0 79.8 78.7 78.1 77.8 77.0 75.6 72.9 73.2 76.93 
75.4 77.5 79.0 79.4 79.0 78.5 78.0 77.6 75.0 72.7 73.0 72.6 75.66 
78.3 79.5 80.4 79.9 79.4 78.7 q7.5 77.2 76.4 76.0 75.6 75.4 75.90 
81.9 81.5 81.9 81.8 79.2 75.2 74.3 74.0 73.7 74.0 74.0 73.8 76.85 
83.5 83.6 83.6 83.7 82.3 80.1 79.1 79.0 78.6 77.5 76.5 76.0 78.28 
81.7 81.1 81.0 81.1 80.0 79.5 78.8 77.5 77.2 77.0 77.0 76.3 77.70 
81.0 80.2 78.4 79.2 78.6 75.7 75.3 75.0 74.8 74.7 74.8 74.5 76.43 
80.0 81.0 81.4 82.0 81.6 79.5 78.6 77.9 774 76.5 76.9 74.4 77.33 
75.1 76.2 77.0 77.3 WA 76.5 75.5 74.7 74.7 74.9 75.3 75.0 74.81 
82.1 83.3 81.1 80.6 80.4 79.0 W717 77.5 77.2 77.0 76.7 76.7 77.62 
78.2 80.8 80.4 81.0 80.7 79.6 78.4 777 V7.1 76.7 76.5 76.3 77.40 
82.96 83.15 82.89 82.56 81.48 79.64 78.60 77.65 76.79 76.25 75.75 75.27 78.09 


Magn. and Met. Obs. Batavia. IV, 


13 


BATAVIA 1877. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


STANDARD THERMOMETER. 


S of ‘ 
Mean Batavia 1 A.M. | 2 3 4 5. te 7 8 9 10 | 11 12 
Time. | | 
| 
1] 760 | 749 | 743 | 745 | 746 | 743 | 747 | 7e4 | 987 | 800 | 822 | 700 
| 3! 763 | 76 | 753 | 750 | 743 | 740 | 747 | 765 | 939 | 800 | 817. | 800 
3] 70 | 747 | 747 | 743 | 740 | 737 | 741 | 760 | 780 | 805 | 815 | 82.0 
a| 72 | 747 | 746 | 742 | ‘743 | 953] 782 | 77.0 | 9a9 | 179.0 | oaeenog 
s| 743 | 737 | 734 | 736 °| 736 | 931 | 738 | 740 | 964 | oo | amu 
ei. az | 74 | 5 | 716 | 75 | we | 9720 | 73.0 | 762 | W750, eee 
7| 743 | 71 | 739 | 736’| 731.| 730 | 740 | 750 | 780 |. 790 | 808 | 824 
s| 761 | 758 | 753 | 748 | 744 | 742 | (750 | 77.0 | 790 | 804 | s@eO ump 
o| 746 | 748 | 746 | 745 | 742 | 440 | 77 |. 757 | 1970 ).-78,0 | sae 
‘T40] °727 | 732 | 734 |. 732 | 730 | 730 | we | 747 | 762 | 776 | (00) ene 
M1 a1) 77 | 70 | 753 | 70 | 745 | 72 | 750 | 765 | 776 | 796 | 705 | 806 
12] 748 | 742 | 738 | 738 | 736 | 732 | 733 | 940 | 760 | 780% 793 | 806 
M1313] 70! wa | 747 | 742 | 734 | 730 |. 734 | 750 | 77.0 | 800 | 814 | 820 
141 76 | 70 | 747 | 70 | 748 | 767 | 752 | 762 | 984 | $800) eanoe gO 
4 |is| 74 | 76 | 735 | 742 | 739 | 71 | 726 | 738 | 747 | 760 | 784 | 81.0 
1¢| 750 | 76 |. 746 | 744 | 739 | 730 | 734 | 750 | 773 | SLO | S3i (eusae 
D\a7z] 70 | a4 | 726 | 720) 715 | m3 | 720 | 750 | 785 | 820 | 840 | 85.0 
is| 733 | 730 | 78 | 723 | 727 | 731 | 743 | 754 | :790 | 807) | 68) gap 
Z\i9| 750 | 73 | 734 | 726 | 720 | 720 | 730 | 71 | 777 | 815 | 829 | 836 
20| 747 | 744 | 740 |" 737 | 734 | 730 | 736 | 749 | 766 | 786-| 700 | 802 
G fail 73 | 0! 75 | 72 | 732 | 231 | 736 | 72 | 7e7 | 7741 36 | 75 
b f 22] 75.4 75.3 | 74.9 74.7 74.5 74.5 75.1 75.1 76.0 76.5 77.6 78.6 
93] 754 | 747 | «740 | 737 | 731 | 727 | 730 | 744 | 776 | (806 | “Sa used 
24| 755 | 750 | 744 | 738.| 736 | 736 | 740 | 766 | 780 | 80.2 | 812 | » 81.0 
25| 755 | 749 | 744 | 741 | 736 | 733 fe 739 | 758 | (784 | (804 |) Seieuemg 
ae| 749 | 743 | 740 | 738° | 735 | 735 | 7461 755 | 766 | 77.3 | 982 ) ole 
a7| 755 | 749 | 745 | 740 | 737 | 737 | 749 | 783 | 800+| 829 | 840 | 850 
| 28] 771 | 766-| 764 | 756} 748 | 704 | 750+] 768 | gaa | 76 | o7e0n ee 
| a9| 743 | 739 | 735 | 732 | 730 | 727 | 734 | 757 | 78d | 806 | 1920 lon eae 
| 80] 744 | 739 | 735 | 733 | 730 | 728 | 730 | 756 | Tos | 823 | Bee | B42 
31| 766 | 765 | 762 | 759 | 755 | 753 | 755 | 7832 | 805 | 816 | 828 | 789 
Hourly Means.| 75.02 | 74.60 | 7424 | 7392 | 73.62 | 73.43 | 7398 | 75.61 | 77.57 | 79.38 | 80.42 | 81.20 


OHUIHGTPWN 


FEBRUARY. 
ou 


Hourly Means. 


74. 


74.9 14.7 | 94.5 
74.2 Ten Sak 
1470) | 74 a8 
149 | 75.0 | 749 
75.4 | 765.3 | 75.6 
753. \e ran” he 
756° | 3764.) 2760 
750 -\> 47a 1) B76 
TES) |) GIBB. iano 
150 | 746.1 940 
76.2% | 760.) “7b 
146) 19 7Gd 3 27e0 
74.2 74.0 73.5 
73.8 73.3 127 
Teh l, GES 73.3 
F393, | FRO 73.0 
763°| 760 75.0 
75.2 974.8 | Fab 
74.5 74.5 | 74.3 
74.0 739) \ 738 
74.6 746 74.4 
74.7 144 \ 7h 
75.3 Tho TB 
75.6 75.6 \- 74.6 
73.0 725°. \ gens 
13.5 723 73.2 
74.1 74.0 74.0 
73.6 73.4 73.3 
74.56 74.26 74.05 


Tae i oe 74.1 77.5 79.5 81.5 78.9 77.0 
74.1 74.2 74.5 75.5 78.0 78.7 80.4 80.7 
73.6 73.4 74.0 76.2 79.0 80.9 81.9 84.0 
75.2 75.2 75.4 76.8 80.1 83.2 84.6 85.5 
75.5 75.1 75.5 76.9 78.2 81.1 82.2 81.5 
74.7 74.6 75.2 W715 80.1 81.2 82.0 83.1 
74.7 74.3 74.8 76.5 80.0 81.5 82.3 84.3 
74.3 73.8 74.7 77.3 79.2 80.9 82.3 81.8 
72.5 72.3 73.0 74.3 76.6 79.0 81.6 82.4 
73.6 73.1 73.4 74.8 78.9 79.9 82.0 83.0 
75.1 74.9 75.2 75.6 76.8 78.3 78.7 76.7 
73.9 74.0 73.6 73.0 74.8 76.4 78.6 79.7 
73.2 73.2 73.3 73.9 74.1 75.1 75.3 76.6 
72.5 72.9 73.0 75.0 776 79.8 79.8 80.6 
73.2 | 734 73.6. 74.1 74.9 76.4 78.3 74.5 
128 No oizZ2 72.9 75.7 78.2 79.9 81.0 82.8 
74.8 | 74.4 74.8 76.0 78.0 78.4 80.2 82.0 
44.0 | 73.9 73.7 74.5 74.9 75.6 75.6 75.1 
74.5 74.6 74.7 75.6 77.4 78.4 79.8 80.4 
74.0 73.8 74.2 74.6 75.6 77.4 78.6 79.9 
74.0 73.7 73.9 74.8 76.5 77.8 79.0 80.0 
74.0 73.8 74.0 74.3 76.2 78.7 81.1 82.6 
74.6 74.6 74.8 76.5 78.9 81.0 82.4 80.3 
74.5 74.2 74.2 75.4 77.2 79.0 80.5 81.4 
72.3 72.2 72.6 75.0 76.4 79.0 81.0 82.3 
73.2 73.3 73.5 73.9 74.1 74.7 75.4 44.7 
73.7 73.6 73.7 75.0 76.3 76.7 78.4 79.8 
73.2 73.0 73.1 713.6 74.0 75.7 77.6 78.3 
73.91 73.76 74.05 75.35 77.20 78.79 79.98 80.50 


BATAVIA 1877. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


STANDARD THERMOMETER. 


Daily 


| 
, 


bes 2 3 4 5 6 | 7 8 9 10 | 11 12 and Monthly 
| | | Means. 
| | 
79.5 79.2 79.6 79.9 81.4 80.2 | 78.8 77.9 77.3 77.0 | 197.0 76.7 77.67 
81.7 81.4 82.2 82.1 81.7 80.4 | 79.0 78.1 77.5 77.4 | 76.4 75.6 78.16 
81.7 82.7 82.0 81.1 | 80.6 80.0 | 78.8 17.6 77.0 77.3 76.7 75.2 77.88 
81.0 81.5 81.2 81.3 80.8 80.0 | 78.7 75.7 75.9 76.0 75.5 75.0 77.54 
78.0 78.0 77.6 77.9 78.4 6) 767 75.0 74.1 74.0 73.7 73.3 75.28 
80.0 80.0 80.4 80.4 | 79.8 77.8) pb *F8.0 76.4 75.0 74.0 74.0 74.4 75.33 
82.6 82.6 82.4 SiG" 1 ESE0 79.8 | - 79.2 79.0 77.6 77.4 76.9 76.0 77.78 
82.4 79.0 80.0 719.0 | 77.4 76.0 | 75.4 75.6 | 75.4 75.3 74.9 74.7 | 76.96 
79.2 79.0 80.0 . 81.0 | 81.0 80.6 | 78.9 V7.7 76.9 76.8 74.0 72.9 * 77.05 
82.0 . 83.0 82.3 81.5 81.4 80.0 79.0 78.2, {| *78.0 TO. SIES 76.2 77.40 
81.6 80.6 80.3 80.3 79.6 74.6. 4 77.0 ACG0 4 Oe 76.0 75.3 | °F5.0 77.29 
82.4 80.8 80.8 80.6 79.9 79.2 | 78.4 77.5 nee, 76.9 774 76.8 7719 
82.5 83.1 83.0 82.5 82.0 SEO LH 150: 1 79.0 78.5 77.6 76.7 76.1 78.22 
81.7 81.0 81.4 80.2 | 80.0 79.0 78.2 W717 77.1 77.0 76.7 76.8 77.68 
80.6 82.0 81.5 SLOL aie sil 80.3 ; 79.0 77.3 76.5 96.7 75.5 75.3 77.16 
85.2 86.4 86.3 84.4 | 84.4 83.5 | 80.7 79.8 78.1 77.0 | 76.0 75.0 79.03 
84.4 85.5 82.9 84.3 | 82.4 79.8 | 78.3 77.3 76.5 75.6 F486 | 73.7 77.78 
84.9 85.5 84.5 83.2 | 82.8 82.0 ; 80.4 79.1 77.7 76.6 76.0 75.4 || 78.38 
82.7 80.5 81.0 80:7" ee OU. 80.2 | 78.2 77.6 76.5 76.1 75.7 75.2 77.43 
80.2 80.5 81.4 SEI es0.0 79.2 j; 78.2 75.7 75.4 75.2 | 749 74.7 76.77 
79.0 81.3 80.6 81.0 | 80.8 80.0 | -+79.1 78.0 77.8 77.0 76.1 75.9 76.95 
78.8 79.6 79.6 79.3 | 78.1 Rid KAA 76.4 76.0 G6.00e- 76.0 75.7 76.61 - 
82.9 83.4 83.3 82.5 |; 78.9 76.2 75.5 76.3 76.1 75.6 | 75.6 75.5 77.38 
80.8 81.8 81.5 80.7 80.7 80.0 79.2 78.4 77.7 77.2 76.5 76.2 77.82 
82.0 83.3 82.0 81.5 | 80.6 80.0 77.3 76.7 76.2 75.8 75.2 74.9 77.65 
81.4 81.6 80.9 80.4 | 80.6 79.7 79.4 78.5 77.9 77.1 76.8 76.4 77.34 
83.9 83.4 83.5 83.0 , 82.1 80.9 80.3 79.5 78.5 FIG PTET oe TiO 79.13 
82.1 80.9 80.9 81.2 | 81.2 802° | 978.7 77.5 76.5 75.6 | 752 | 748 | 77.71 
83.7 84.0 83.0 83.0 | 81.3 80:2 | 79.7 78.4 77.0 76.0 75.2 74.9 77.91 
84.5 84.8 . 84.6 84.0 | 83.0 82.0 |} 81.0 79.5 78.5 (KEE 77.4 76.4 78.90 
80.4 79.5 77.0 78.2 | 78.3 Pit bf PN ears i Be". 76.4 76.0 76.0 75.8 75.3 77.55 
81.74 81.80 81.54 81.25 80.71 79.64 | 78.56 77.57 76.86 76.37 75.87 75.41 77.51 
| | 
77.5 77.5 77.0 76.2 75.8 75.5 | 75.2 75.0 75.3 75.2 74.8 74.6 76.06 
80.5 80.2 81.1 82.0 81.9 80.7 79.0 78.0 77.4 76.7 76.2 75.6 77.59 
84.7 84.7 84.0 83.8 83.0 82.0 80.0 78.2 77.3 76.9 76.5 76.0 78.68 
85.7 85.6 84.9 85.0 84.3 82.6 82.0 81.4 | 778 75.9 75.4 75.3) 79.67 
83.5 82.5 83.5 82.4 81.6 80.5 77.6 46.7. IGS 76.9 76.6 76.2 78.44 
85.0 85.5 84.1 84.0 82.7 81.4 78.6 77.4 | £966 76.2 -| 75.6 75.4 78.80 
85.0 85.0 83.2 81.0 78.0 77.9 77.3 TO tO 76.4 76.0 75.5 78.27 
75.4 76.3 77.2 78.5 78.2 77.2 76.7 76.1 | 76.0 75.9 75.0 74.0 76.69 
78.6 78.7 76.3 77.5 79.2 78.4 77.4 Mey) 900 76.3 75.9 75.7 76.28 
84.4 83.4 81.5 80.0 80.5 80.5 | *79.3 18.60% \ 98:1 77.2 76.7 76.5 78.09 
76.0 76.5 76.8 77.8 78.2 Teds) 16.7 76.4 75.9 75.6 75.6 75.6 76.43 
81.2 80.9 80.0 80.5 80.1 WEOr 75.0 75.3 75.2 75.2 74.3 73.9 76.35 
rice 76.8 75.0 75.0 76.0 76.3 | 758 75.2 74.9 74.8 74.7 74.1 74.83 
80.4 81.1 81.2 81.0 79.1 74.0 73.4 74.4 74.8 74.7 74.3 74.2 76.15 
(74.6 76.5 77.6 W719 77.6 tO We 70.0 75.2 | 749 74.8 74.0 73.7 75.18 
83.0 82.2 81.4 79.0 77.2 Miia |. 300.6 75.9 | 75.5 75.1 75.3 75.3 76.69 
83.0 83.5 83.2 82.4 82.0 81.0 79.9 48.8. \°° 78.0 77.4 76.8 76.3 78.41 
77.5 79.5 80.7 81.7 81.2 79.8 79.1 Tak ite ITA 76.7 77.4 76.1 76.73 
81.0 81.5 81.8 81.8 81.0 77.0 77.8 W747 77.0 75.8 75.0 74.8 77.34 
80.0 80.0 80.4 80.2 79.9 79.4 77.8 76.7 75.1 75.1 75.2 751 76.63 
80.4 80.4 80.0 79.0 78.8 78.6 78.4 78.0 17.4 76.5 76.0 75.5 76.97 
82.7 83.9 83.0 81.7 81.6 80.7 79.5 78.8 78.5 77.9 76.9 76.2 78.10 
81.7 83.0 82.7 82.8 82.4 81.1 80.1 79.1 78.3 77.9 717.2 76.7 78.61 
79.7 76.6 79.1 79.2 78.0 74.7 75.2 75.3 75.3 751 75.1 75.0 76.51 
83.4 83.0 82.7 80.5 80.0 78.4 WA 159" | “156 75.1 74.7 73.0 76.73 
77.0 78.3 78.8 779 78.3 77.8 77.0 76.2 | 763 74.0 74.3 74.2 75.34 
80.1 79.9 80.9 80.0 79.5 78.6 76.4 76.1 75.3 73.7 73.7 73.7 76.30 
79.4 79.2 78.4 778 77.5 717.0 76.2 75.5 | 74.9 74.5 74.3 74.3 75.48 
Put ee ae) Ee : [_ f dips a 
80.66 80.79 80.59 80.24 79.77 78.58 77.57 76.93 76.38 75.84 75.48 | 75.09 77.05 


co 


bo 


Hours of 


BATAVIA 1877. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


STANDARD THERMOMETER. 


Mean Batavia | 1 A. M. 2 | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Time. | | 
| 

1 74.2 997 A e984 eg Ba) 72.8 73.0 74.0 75.5 77.0 17.5 80.3 

2 73.3 73.9 |- 74.0 73.5 73.1 72.9 73.2 74.6 77.6 79.5 80.9 80.8 

3 Ts} CRS B7ES 14.7 74.4 74.0 74.5 74.9 74.1 75.2 78.0 78.7 

4 75.6 Tesh eas 75.3 75.1 / 751 75.7 77.2 79.5 81.2 83.0 85.0 

5 76.4 75,6 | P2740 73.0 73.0 73.0 73.3 13.7. |. W746 77.0 18.7 76.5 

6 75.3 75.0 | 94.7 74.2 73.6 73.4 74.0 77.0 | 80.0 82.4 82.4 83.9 

7 75.0 Wot B71 75.3 75.0 75.0 75.2 78.3 80.0 82.3 84.6 84.3 

8 75.2 75.1 | 74.8 74.4 74.4 74.7 75.0 76.1 77.8 79.1 80.0 80.5 

9 75.4 75.5 | 75.5 75.1 74.9 74.1 74.3 77.6 80.2 82.1 84.3 84.6 

10 104%. 1 STs || (76,2 76.7 | 76.4 75.2 75.2 77.5 80.5 83.0 85.0 86.6 

1l 76.3 75.5 | 74.8 74.8 74.3 73.5 74.0 77.5 81.0 83.9 84.8 85.4 

i | 12 77.6 ah |: W967 76.3 76.2 76.1 76.0 75.2 74.4 74.5 75.4 76.2 
Ht 13 74.8 Ts | tea 75.0 75.1 75.1 75.0 76.0 76.4 77.1 79.0 77.9 
ty) | 14 75.1 Te8 | -27e8 74.8 74.1 73.9 74.2 76.2 79.0 81.6 83.0 82.7 
15 75.3 74.5 | 94.5 74.6 74.6 74.7 74.7 75.4 77.3 78.8 80.0 80.5 

(4 16 75.1 71 4° 2951 74.5 73.9 73.5 73.9 74.9 76.8 770 78.0 79.1 
17 75.0 74.9 | 74.5 74.2 74.1 73.8 73.9 75.2 77.4 79.7 79.7 81.6 

¢ 18 73.8 73.8 | 74.0 74.8 74.7 74.4 74.2 75.0 77 78.9 80.5 82.4 
19 74.0 | 73.9 | “73.9 73.6 73.0 72.7 73.2 74.4 77.2 79.8 81.9 83.4 

> 20 76.1 15.3 °| —75.8 76.0 75.3 74.9 75.1 76.5 77.0 79.0 79.6 81.7 
21 75.2 72 | 78 74.4 74.2 73.9 74.3 75.8 77.3 80.8 81.9 79.2 

22 76.2 76.2-°| 076.9 75.5 75.0 74.9 75.3 76.1 78.2 79.9 81.8 81.8 

23 76.2 76.0 | 75.8 75.7 75.7 75.6 76.0 77.6 81.0 83.0 84.9 86.0 

24 75.9 76.1 76.0 75.6 75.6 75.2 75.4 77.4 79.3 81.7 83.8 85.0 

25 74.2 ro an | 74.4 74.8 74.9 75.0 77.0 81.3 80.7 80.0 79.6 

26 75.7 75.5 | 75.5 75.3 | 74.9 74.5 75.3 77.8 | 80.3 83.0 84.3 85.7 

27 75.2 75.1 74.9 74.8 74.7 74.5 75.0 78.0 81.5 83.4 85.0 86.8 

28 | 76.8 76.3 75.8 75.6 715.3 75.0 76.0 79.5 82.0 83.4 85.9 86.2 

29 76.3 76.0 75.7 75.4 75.0 74.7 75.0 77.8 81.6 83.7 84.5 85.8 

30 | 77.8 77.2 76.9 76.1 78.0 75.4 76.2 79.2 82.4 84.4 86.2 85.9 
rol 76.0 75.6 75.2 75.0 75.0 74.7 75.4 78.3 81.4 83.2 83.0 85.2 
Hourly Means. |} 75.51 75.28 75.07 74.85 74.63 74.39 74.73 76.51 78.70 80.53 81.86 82.56 
a a ee ree ee ee 
(oy a 76.3 76.5 76.6 76.5 76:2 Sib, 250 75.7 77.0 80.0 80.4 81.3 82.3 
2 77.1 76.4 76.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.1 75.5 77.9 80.0 80.6 

3 76.9 76.8 76.8 76.0 75.9 75.5 76.4 79.0 82.0 83.4 85.0 86.4 

4. 77.4 77.0 76.6 76.2 75.5 75.2 76.0 79.2 82.6 85.0 85.9 86.9 

5 | 77.5 76.2 76.0 76.0 75.7 75.5 76.0 76.4 Wa 79.2 80.4 81.9 

6 75.9 75.5 75.2 75.0 74.9 74.8 75.2 77.4 80.0 81.6 84.0 85.0 

7 76.4 75.4 75.0 74.8 74.5 74.0 75.0 78.6 82.1 84.5 84.6 86.1 

8 76.8 716.6 | 76.3 76.0 76.0 75.8 76.5 78.6 81.7 84.3 85.3 86.8 

9 a7. 77.4 76.7 76.4 76.4 76.3 76.5 77.5 78.9 79.6 80.0 80.1 

10 76.5 76.0 75.5 75.4 75.0 74.6 75.0 76.7 79.8 81.2 84.6 85.2 

11 75.3 74.8 74.7 74.7 747 74.5 75.4 77.5 78.4 79.7 80.2 81.0 

dg 12 74.7 74.6 74.4 74.3 73.8 73.7 74.0 75.1 76.2 78.9 81.0 82.1 
13 76.1 75.6 75.1 74.9 74.9 74.9 75.6 77.0 79.2 80.6 80.6 83.8 

H | 14 76.8 76.5 76.3 76.0 76.0 76.0 76.3 77.6 78.5 79.0 79.1 78.7 
ne 15 77.0 76.4 75.5 75.1 74.8 74.6 75.2 78.1 81.5 83.5 84.6 85.4 
16 | 76.2 76.0 75.5 75.2 75.0 75.0 75.4 TM 80.7 83.0 84.7 86.2 

fh) | 17) 76.2 75.7 | 76.3 75.0 74.7 74.2 75.0 78.2 81.5 83.9 85.1 86.1 
18 74.8 74.6 | 74.5 74.1 13.7 73.6 75.0 77.8 81.0 83.5 84.4 86.3 

q 19 75.5 75.3 75.0 74.6 74,4 74.0 74.1 76.5 80.0 82.7 85.0 85.6 
20 | 75.7 75.3 74.9 74.4 74.2 73.9 74.2 75.0 72 79.2 80.3 81.6 

21} 76.0 75.7 75.6 75.1 75.0 74,5 74.6 76.7 80.5 83.4 85.0 85.5 

22.1 77.0 | 767 76.0 75.7 75.6 75.0 75.0 78.5 81.8 83.9 85.1 86.1 

23 | 77.9 77.3 76.7 76.0 75.8 75.5 76.2 79.2 80.6 84.4 86.2 86.5 

24 75.0 74.6 74.2 74.0 73.6 73.5 73.8 77.3 81.9 82.0 85.0 86.8 

25 77.0 76.4 | 76.0 75.8 75.4 75.4 76.0 78.4 80.5 84.5 86.4 85.5 

26 77.5 77:2 | 3965 76.1 76.0 75.9 76.6 79.5 82.0 85.0 87.0 87.3 

27 70 ermeee \ ates 75.8 75.8 75.5 75.9 76.7 79.0 79.7 81.5 84.9 

28 78:1 -| 777.9 77.0 76.6 76.6 75.9 76.3 78.6 79.5 81.1 84.0 84.3 

| 99 76.7 76.2 75.6 75.3 75.0 74,6 75.1 78.1 81.6 84.0 85.6 87.0 

\ 80 78.3 77.6 77.2 76.5 76.3 75.9 76.4 78.4 79.2 80.3 80.6 81.0 
flourly Means. || 76.56 76.16 75.77 75.42 75.21 74.96. 75.45 77.58 80.04 81.98 83.42 84.438 
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Daily 
2P) M- and Monthly 
Means, 
80.1 79.5 75.8 Ao ei BAOKde:| eesO.2 | 75.2 74.2 | 93.6 oo) i) | CoO a masa. 0) 75.18 
81.6, | 9282.6 eaten poe. ) ToL0. 4 979.5 1 | 78.0 44.6 PRT SO 1 FOO 75.6 77.39 
“a9. | + 76:6 771A AiO reson |. fae, 1 76.6 205i) eet. 1 Chi ies, 75.6 75.97 
85.1 85.3 B20 as 78.6. | 480.0 | 78.8 77.8 Fide ws wat0.8 70.0. 1 mesos 76.5 78.54 
79.6 80.3 BEE PISO iGO 2 | 79.5 78.2 Mo ita O 76.3 76.0 75.5 76.66 
83.0 83.1 Maret) td eee O 1. BAF 76.2 76.2 75.8 75.4 75.4 75.0 77.58 
85.4 | 84.5 S36.) W825) 98h5~) 79.6 78.1 77.0 76.4 AGL 1 40.0 Too 78.80 
Si:3s | | 782.6 ooo Pigbs \emsas | 479.4 | 77.6 (ae Vere, e206. | %75.6 15.2 47.39 
AO.) 26.4 SEO Rh 2 wih TeStO 80.0 22a oy Or nM dO ee hd.2. hh 20.7 76.7 78.25 
87.1 87.5 87.2 86.5 85.3 83.2 Sb.0° "ee 0-26 Wee 19.0 78.5 LER AEE” 80.60 
86.3 86.0 2 id woe: 0 le me 82-9 91 81.2 80.3. | 80.0 79.3 79.0 78.5 78.3 79.87 
77.3 77.3 MEO EES |) 1288.0 77.8 TPE ee Wie 75.8 75:4 | 75.2 75.0 76.30 
78.2 | 78,5 79.2 | 79.6 | 49.2 | 785 77.0 77.0 76.7 76.5 76.0° $675.5 76.78 
82.4 | 82.7 826 | 81.9 70-b ee sol Ws S75 1" 76.9 76.5 4G.80 NV ONIG:4 1 376.4 77.98 
qo.2 | 79.8 Aes a e790 ©) 78:4" 1-4) 78.0 77.6 76.9 76.2 TOS ere tea esd. 1 76.92 
Pts dani oh £062 80.0 49.8" ) 5 70:5 78.0 Toate 46.0 \ aa0.2 75.8 | 75.4 75.4 76.68 
82.5 | 83.0 82.6 S26. Fee G34 it =, 76.9 74.9 74.9 74.8 GES, oe (eel 244.0 77.10 
81.9 83.3 81:3 | +380.0 ORES TAY 76.9°°) 96:0" 1" 394.8 74.0 | . 74.0 74.0 76.88 
85.1 85.7 85.2 | 84.4 82.7 | 81.2 80.0; 4 078.99 1 (78.0 (i Bea eS Lae! 76.6 78.45 
82.8 83.4 83.0 | 824 | 81.4 | 80.4 79.5 | ©77.2 77.0 76.6 76.0 75.8 78.24 
79.6 reso. oh RON | a.ct.0s ) 880.0.) § 788 | 78.0 77.2 $1.4;09- 2a 0s0 76.6 77.68 
82.7 83.0 Beene de ee |e OO? | 648.8) 8 77.7) OR 77.2 1.0, 1e 10.6 76.1 78.47 
84.7 | 84.7 84.6 | 83.7 82.4 80.6 73.0 | 769 Peete Oe Nive 40.é0aals kDs0 75.6 79.24 
86.8 87.2 86.1 | 85.0 84.1 1 76.5 715.4 | 749 74.9 74.6 74.4 74.4 78.80 
79.6 | 80.5 SOs Wom GL.d 82.0 | 80.5 79.1 | 78.4 77.9 Une af (0:0 76.2 || 77.96 
Sty) a 85.0 85.2 SPeN ween wy T8269 679.0%) 78.00 | 97.2 76.4 16.0 Ve done 79.45 
85.9 86.2 863 | 85.7 | 843 $3.0) 1) 282.2 S14.) 79:7 64S) Wha ee tO 80.27 
86.4 85.5 ae ees. OF) ear eo se.0 80.0 1198.9) 1. 78.0 1697.4 | 6770.) +768 80.17 
86.1 | 85.5 85.3 | 83.9 So:6 wie sa-0) ) S614 h 479.7 93:6% 4 18.30  WIS.3 78.2 80.14 
86.4 | 84.8 85.0 | 84.0 83.1 82.6 80.5 | 79.0 wren 77.5 C071 as0.d 80.35 
85.6 85.1 84.1 | 83.9 83.0 82:1 | 79.8 79.5 78.0 74:4. Mw On a) 10.8 79.60 
82.69 82.79 82.53 | 81.65 esis)” 70.71 | 7&35 77.58 | 76.90 16.49. 76.12} 75.86 78.18 
! | | 
| | | | 

83.4 84.0 |; 82.0 81.7 81.9 8.1 |° 80.5 80.2 We.4rt) 078.5 9 278.1 79.36 
80.8 Broa es Gk.4 fl) 252.0 9 81.5 80.7," | ege.6 78.5 UVSO It.6 462) | 277.0 78.10 
| 84,2 84.8 |; 85.0 | 85.1 84.3 ap.0 jae W Vso.) e600 78.7 sae hE hhod 80.58 
| . 86.8 | 86.0 86.2 85.7 85.0 Sa.4 1 e57.0* ft as.0. 1 eB 81.0 SO eel at ede 81.41 
00) 480.0 | + 82.1 ope | ONES i 81.9 79.6 10,0 ROD LEO, BedOcd. fh hd G4 78.55 
Reo | 485.05) 85.9" | -86.3. | .85.4 83.6 | 82.2 81.1 80.2 79.0 77.6 77.0 80.10 
foo ast.4 | 83.0 | - 83.8 83.2 82.6 81.6 81.0 79.0 | 78.0 77.6 | 77.0 79.53 
85.8 Bo.0. oe 84.4). | 841 83.9 82.8 81.9 81.4 80.6 | 79.9 79.4 | ©78.5 80.77 
80.0 796-71) 79.0) -79.6 79.6 79.2 78.6 78.4 78.0 V7.7 7a 5216.9 78.21 
83.9 81.7 80.9 81.7 79.4 75.6 76.0 75.6 15.5 ei atd0.0 16.0 0a 10.0 78.09 
Ses. sec..0: | 480.8 80.8 80.5 79.7 78.6 78.3 76.8 75.3 (Kae win 77.69 
81.8 | 81.6 80.9 82.0 81.5 80.3 78.7 78.3 TRO fe hee 1h.O0 te 646.6 77.78 
84.8 83.0 os .0. ia oe.0 81.0 79.2 78.2 Fld he TG2 46.0 110.0 78.78 
| 79.7 Dod. 80.7 31.0) e8bt.0 80.4 79.5 1oO Velbiocos mabe: | 78.1 77.8 78.38 
85.4 85.2 85.0 84.3 83.3 79.0 ASO Fs m hee! MOSM BiA0.4) fo eedt.4: | IG.3 79.37 
86.0 86.4 85.6 85.0 84.4 83.0 | 79.2 77.9 1) Steet YEU 76:3° | 5046.5 79.80 
85.9 86.4 | 849 84.0 83.5 82.9 | 81.6 77.6 75.6.) asap. 0 74.6 74.6 79.48 
| 86.9 86.5 | 83.9 82.0 80.0 78.5 77.8 77.0 76.8 76.5 16.3. | 75.8 78.80 
85.6 | 83.0 | 84.7 86.0 83.3 81.7 | 79.9 78.5 779 09.4: AAO 76.4 79.34 
| Bees) 2 84.8) 84.5 | (83.7 S035) 178.7 779 77.0 76.9 76.7 76.3 78 37 
86.4 86.0 84.9 85.3 84.6 83.5 82.3 1) 51.6 80.2 | 79.3 Aone ddd 80.32 
86.9 86.3 86.1 85.5 85.0 | 83.8 82.6 82.4 81.6 | 9 81.2 80.0 78.8 81.11 
80.7 77.8 78.0 79.0 79.2 78.4 76.7 | 76.0 75.8 75.8 75.8 75.5 78.38 
87.2 84.7 85.3 86.0 84.7 | 83.5 S217 a ou.o 79.2 78.3 78.0 CO PL 79.95 
87.4 87.9 87.0 | 86.8 85.3 83.9 83.4 | 81.5 80.5 | 79.7 79.0 78.4 81.17 
88.6 88.4 83.4 | 85.0 84.6 85.0.) mals | 2 80:6 79.40 a8. PCA OP SC A 81.06 
86.0 86.5 86.5 86.0 84.5 83.1 82.0 | 81.2 } - 80.4 79.8 Woe eee so.G 80.35 
81.7 83.0 83.8 83.7 84.0 83.0 Sia. | 780.1 29.624) 78.8 Dio. PAID 79.99 
87.2 87.6 | 86.7 85.7 85.0 83.5 | 82.4 81.9 81.4 | 80.9 80.2 | © 79.2 81.10 
81.4 80.7 | 80.5 80.7 80.7 79.9 | 79.3 78.5 Pier lh. Wires 416.0 40.0 78.64 

0 BE a | ee of 253 le a) 3th ea ee LH o. Fa =! oe —| ee 
84.06 83.87 | 83.55 | 83.63 | 82.94 | 81.54 80.30 79.44 78.61 | ° 78.03 77.57 | 7712 79.49 

| i | \ 


Magn. and Met. Obs. Batavia. IV, : 14 


Hours of 
Mean Batavia 
Time. 


© OID OP Ne 


MA LY. 
foot ed 
=1 ©) 


Hourly Means. 


CO 00 = GD OH 69 DD 


Jp hl pa oe 
_ 
Ol 


Hourly Means. 


75.8 75.9 
16.7 76.0 
woul 77.8 
78.5 78.2 
76.1 715.8 | 
78.5 78.4 
76.5 75.3 
79.0 78.3 
77.0 76.6 
76.3 76.3 
78.8 78.8 
76.3 76.4 
78.2 77.9 
77.4 76.5 
957 TIA 
78.4 78.1 
76.6 75.8 
76.6 76.3 
78.3 78.0 
78.0 77.3 
78.3 77.8 
78.2 77.5 
771 76.1 
77.1 76.4 
74.1 73.5 
76.7 75.9 
78.8 78.4 
TW 771 
76.6 76.4 
76.1 75.7 
75.7 75.1 

77.26 | 76.80 
76.7 76.3 
78.4 7S 
75.9 75.5 
76.0 75.9 
77.3 77.0 
76.7 76.3 | 
74.7 74.6 | 
76.6 76.0 | 
76.0 75.5 
76.1 75.6 | 
ae7 17.3 | 
73.5 73.0 | 
75.0 74.6 | 
76.7 76.3 
76.4 761 
74.5 74.0 | 
76.0 75.2 
76.9 75.9 
75.5 75.3 
75.9 75.6 
75.4 74.7 
75.2 74.3 
75.3 74.7 
75.6 75.2 
75.4 75.8 
73.8 73.0 
75.0 74.3 
75.5 75.3 
76.4 75.9 
78.2 77.6 

75.94 75.50 


| 
| 


| 


| 


| 


BATAVIA 1877. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


STANDARD THERMOMETER. 


NV Ns uss 
UTD GNI OUD SVN 


J 
~ 
= 


WDO OH OH SD 


i Bs ON NN EN | 
De ER TV SUT DS 
Aoranwmwat Sw bw eo 


75.4 | 76.1 78.4 
75.1 75.8 78.2 
76.7 Fi 80.9 
76.2 76.7 79.6 
75.1 76.0 79.0 
76.7 76.8 79.0 
75.0 | 75.0 78.0 
76.5 76.8 80.4 
75.0 75.7 78.0 
75.1 75.6 78.0 
77.2 77.2 78.4 
75.4 76.1 78.5 
74.8 75.0 | 77.0 
TO | 1983 1" 964 
75.0 75.6 78.4 
774 77.8 80.3 
75.6 762 | 37819 
74.8 75.3 78.5 
76.4 76.6 80.0 
75.8 76.6 | °79.4 
76.9 77.4 79.8 
74.7 76.0 79.0 
73.7 74.0 76.7 
73.9 74.6 78.0 
71.9 72.6 75.5 
7 |  9e0 77.5 
7712 77:9 80.0 
76.0 76.0 77.1 
75.2 76.0 | 77.0 
75.7 75.6 | 76.9 
73.7 73.9 76.9 
75.35 | 75.84 | 78.39 
74.7 75.0 76.7 
76.2 76.0 | 77.0 
74.5 75.0 | 76.5 
12: |. 156i 77.9 
75.1 75.4 79.0 
75.9 76.0 77.1 
74.1 | 74.0 74.8 
74.3 | 748 77.0 
73.7 | 744 77.5 
73.0 73.3 75.0 
76.5 | 76.2 76.5 
Te | 39s 72.7 
734 | 74.5 77.3 
75.5 76.0 79.0 
74.2 | 744 76.4 
72.6 726 | 745 
75.1 75.2 75.4 
74.5 74.5 76.4 
73.4 74.0 76.0 
73.0 73.3 74.5 
71.6 73.0 74.8 
71.9 72.3 74.0 
724 | 73.0 74.8 
73.0 736 | ° 753 
73.5 72.7 74.8 
70.7 FLO hy WEB 
722” | MT 73.9 
73.1 73.7 75.6 
74.7 74.5 75.2 
75.1 75.1 76.6 
73.82 | 7411 | 76.81 


12 
80.8 82.6 85.0 86.0 
81.2 83.8 85.0 87.0 
83.4 84.2 86.6 87.2 
82.7 85.6 87.2 87.7 
82.4 84.7 86.2 87.0 
81.7 83.8 84.5 86.2 
82.0 84.6 87.0 86.8 
83.8 85.2 85.7 87.2 
81.5 83.5 85.2 87.4 
80.6 82.6 84.6 85.2 
81.4 83.5 86.0 87.0 
81.5 83.8 85.0 85.9 
Bi 83.7 85.4 86.6 
81.0 83.3 85.3 85.8 
82.0 84.4 86.4 86.7 
83.0 84.9 86.0 86.6 
81.2 83.5 85.2 87.0 
81.5 84.6 86.0 87.3 
829 84.6 86.6 87.2 
82.4 84.6 87.0 88.4 
83.2 84.0 85.6 87.5 
82.2 84.6 86.7 86.4 
80.4 84.1 86.7 87.7 
81.0 83.8 86.1 87.1 
79.6 82.4 84.8 86.6 
81.7 84.4 86.7 88.1 
83.2 85.0 87.0 88.0 
78.6 80.7 84.7 86.8 
79.3 83.3 85.2 86.0 
78.2 81.5 84.2 85.6 
81.0 84.5 86.7 87.4 
81.49 83.86 85.82 86.88 
80.5 84.0 86.8 88.1 
80.4 82.4 84.0 85.2 
77.0 80.0 82.0 83.4 
79.4 81.0 85.3 85.5 
82.8 85.6 88.4 88.2 
79.1 81.0 82.7 85.0 
76.7 78.0 80.7 82.3 
80.0 82.2 84.7 85.2 
80.7 82.5 84.2 85.4 
79.4 | 82.6 85.4 85.0 
77.0 77.3 G78 78.2 
75.6 79.9 80.6 81.7 
81.0 83.3 85.1 86.7 
82.5 84.5 86.4 86.4 
78.8 80.8 82.5 84.2 
78.2 81.0 82.9 84.0 
76.4 79.3 82.0 83.0 
79.5 81.8 82.5 84.1 
79.4 82.6 84.6 85.7 
78.2 80.9 83.4 85.0 
O97 80.9 83.7 86.0 
717.6 80.7 83.5 84.7 
G78 80.9 83.2 85.3 
78.4 80.3 82.6 84.9 
78.4 81.1 83.5 84.8 
78.2 81.6 84.8 86.5 
78.3 81.3 83.9 86.0 
80.0 82.6 85.2 87.3 
78.7 81.7 84.4 85.0 
80.0 83.2 84.4 85.4 
78.92 | 81.50 83.71 84.94 


BATAVIA 1877. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


on 
Wn 


STANDARD THERMOMETER. 


| | Daily 
5 | 6 7 8 9 10 11 12 || and Monthly 

| Means. 

S2Oa tw ERE. de 79) 78.4 77.7 77.1 77.0 76.9 79.84 
85.0 85.0 | 83.8 | 826 81.6 80.5 79.9 79.4 | 788 80.86 
; Sore i B26) 82.5% shy Enel? SOR se- Or) R780 ae 82.01 
86.3 elk) Al ses by Bia a 80.8 TEN 7927 77.0 76.5 81.45 
84.6 SoG rho: WS oly 7) ummSOse 80.3 80.2 79.8 78.8 80.70 
83.9 83.0 | 80.4 | 79.0 78.6 77.6 77.3 77.0: |} 76:7 80.39 
86.4 844 | (83.25 |, 82.2 81.5 80.5 80.0 79.4 79.2 81.03 
80.3 80.9 | 80:5 | 80.0 | 79:1 785 78d 79-65) © TES 80.01 
84.8 Sai er aso |) 82.47 1 SiO PO AIS Se eeeee se | F769 80.50 
85.0 84.2 | 83.7 82.7 je kB2i6 81.4 | 81.0 80.2 79.6 80.82 
86.4 849° | 784 | 77.8 77.0 Tail Meet EADS 76.3 80.68 
85.0 84.0 82.8 | 81.4 80.4 79.4 | 79.0 ISAS je ae7s.1 80.49 
86.5 85.0 | 83.5 81.4 80.3 80.4 | 79.5 79.0 | 78.2 81.04 
84.8 84.2 S41 i) 48201 81.2 80.5 726 |. 98.9 | 78.3 80.50 
86.0 85.0 83.6 | 82.6 82.0 81.3 80.4 | 79.8 | 79.3 81.43 
84.4 83.6 79.5 78.9 | 78.7 78.4 78.1 Fal 77.0 80.88 
85.6 84.5 83.4 | 81.4 80.6 79.3 78.2 19 VETO 80.51 
86.0 85.0 83:7 | 82,4 | 81:4 79.9 JO25% SIRS i aTES 81.10 
86.3 85.7 83.8 | 82.7 81.5 80.0 70.5 | "90.1) | 0789 81.72 
86.6 85.6 84.0 82.7 81.2 81.5 80.8 | 80.4 | 79.2 81.91 
86.6 85.4 | 841 82.5 81.2 B10.) 380.3 17912 788 81.83 
86.2 85.0 83.8 | 82.4 80.6 79.7 79:41 IEO. 1 MaS.2 fest 31 
86.4 85.5 | 83.7 82.0 80.2 TOS TO) PIR PIT. 80.75 
87.3 86.5 83.8 81.7 | 80.1 TO | 987 75.7) 90 80.35 
86.3 85.1 83.4 | 81.7 81.6 81.6 80.4 79.4 | 78.8 79.88 
85.6 84.6 83.5 | 82.9 | 82.0 NERS | Deere ar, 90:2 79.0 81.00 
84.2 84.8 83.2 | 82.0 81.2 80.6 79.6 78.5 | 78.0 81.74 
87.0 85.0 840 | 81.6 | 79.0 78.0 | 77.4 PRO ie oe.0 80.65 
86.0 85.0 83.6 | 82.1 80.5 79.5 | 78.8 WS h e771 80.39 
86.0 85.8 S531) 81.6 81.0 80.0 78.9 78.4 77.5 79.91 
87.4 86.4 84.0 82.0 80.9 80.0 78.8 7TGoul 870 80.75 
: 85.69 | 8469 | 83.01 | 81.65 | 80.59 | 79.72 | 79.02 | 7837 | 77.86 80.85 

| | 

86.4 84.6 83.1 82.0 | 81.3 80.4 79.6 79.3 78.7. 81.05 
85.0 84.0 82.5 80.9 | 80.0 79.1 | 779 77.0 76.4 80.32 
83.2 82.2 81.0 79.5: | 78.5 Te Lemire cere AO 76.4 78.77 
83.3 83.7 | 82.2 81.4 | 80.9 70.2 8.7) ar 98.0 77.7 79.98 
86.6 84.7 *| 83.6 82.7 81.6 80.7 | 79.9 78.8 | 77.4 81.57 
75.6 75.6 756 | 75.6 95.5% Poe io.G" |) 776.0 - | <74.6 78.02 
84.0 83.5 | 82.0 80.2. 4k 78)7 78.2 WB.2 | 977.6 77.6 78.58 
SS 7suaos.8) ede? 80.1 78.5 DLO. teas diel 76.9 76.7 79.70 
83.7 83.4 | 82.0 80.5 | 79.4 73.0) 977.0 78.0 77.7 79.38 
83.4 83.7 82.6 81.2 80.1 78.82) 78:3 78.0 77.7 79.29 
77.3 771 76.6 76.0 75.6 75.0 74.6 74.3 74.0 76.66 
84.3 83.2 82.0 80.4 79.4 78.1 76.8 76.4 | 795.5 77.67 
85.6 84.5 82.0 80.5 79.5 78.8 78.2 78.0 77.5 79.81 
85.4 84.1 82.2 80.7 80.0 79.2 78.0 ey 78.0 80.60 
83.3 82.8 81.9 80.3 78.0 76.4 75.7 75.0 74.7 78.75 
82.9 | 81.7 80.3 | 79.6 79.0 77.9 76.6 76.3 78.61 
81.0 81.0 80.5 79.8 78.9 77.9 77.5 77.5 77.6 78.40 
85.0 84.0 82.4 | 80.7 | 79.9 79.0 78.0 77.4 76.5 79.50 
86.0 84.1 82.2 80.5 79.2 78.0 76.4 76.4 | 758 79.58 
85.2 84.3 82.4 80.7 79.9 78.3 77.7, 713 76.6 79.30 
85.9 84.9 83.1 81.4 79.4 78.8 17.5 76.4 75.5 79.06 
84.0 83.1 81.7 80.5 78.9 78.7 77.9 77.3 76.5 78.77 
83.9 82.8 81.7 80.7 78.7 78.5 78.3 77.9 77.0 78.92 
83.8 82.8 | 81.6 80.4 79.0 77.9 77.0 76.5 76.0 78.85 
84.6 83.5 82.0 80.5 79.0 77.3 76.3 75.7 74.3 78.91 
85.4 84.0 82.4 81.0 79.6 78.6 77.0 76.4 75.6 78.67 
83.9 82.7 81.9 80.6 79.1 CEN alice Aine ee ar | 76.2 78.81 
85.3 84.1 82.9 81.5 78.9 78.0 77.9 77.8 77.0 79.83 
84.3 83.5 82.3 81.2 80.7 79.8 79.0 78.8 78.6 79.80 
85.2 83.7 82.3 77.0 76.0 75.3 75.0 74.7 74.0 79.42 
84.06 | 83.08 | 81.77 | 80.29 | 79.13 | 7823 | 77.47 | 77.02 | 76.47 79.22 


56 BATAVIA 1877. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 
STANDARD THERMOMETER. 
s of ) | 
en fag 9080 NR a hier os baa 8 / 11 
Time. | 
| | | 
$$ |: EQVO C—O 
‘san | 74.1 74.0 Ga0 73.8 74.1 80.0 
| 2] 75.0 Fat i tna3 | 70.9 73.8 82.3 
; 8i 75.0 748 | 745 | 72.3 14.5 83.4 
| Al L743 73.7 | 73.8 72.1 73.7 84.0 
5| 74.8 94.4 | 73.7 72.6 74.9 84.2 
6| 75.8 75.0 74.3 73.0 76.1 83.8 
4 | 76.3 95.7 15.4 73.7 15.7 83.9 
gi 754 48752 74.8 74.0 76.7 83.3 
9| 766 | 757 | 74.5 74.4 74.4 80.7 
10 1 8748-11 eo 73.1 W7 73.7 84.5 
11) 740 | 733 73.2 72.3 75.9 85.2 
7 ee 75.0 73.6 76.2 83.1 
171194 8963.) B7e6 | S750 93:7 75.0 85.2 
bh | 14] 760 | 75.7 | 753 75.5 76.0 80.5 
15 4 74.9 1 0 75.0 74.0 75.4 83.0 
H/jie| 765 | 752 73.8 71.3 73.0 82.8 
b 17) 749 | 741 73.0 72.8 73.8 79.0 
18 | 973.1 | 72.6 72.4 71.1 74.1 81.4 
a 194) F747 eee 8 3 71.8 74.5 84.4 
90 748 | 74.1 73:8 | 72.0 13.4 82.4 
211 8769 | 2753 74.1 | 72.2 74.3 82.0 
22| 749 | 73.9 73.3 71.2 72,1 82.1 
23 (9268 e736 | 27370 70.5 72.5 83.0 
941 93.7 | °72.9 72.1 70.2 72.5 83.2 
95 | 74.5 | 74.0 | 731 | 71.8 73.5 83.0 
26 || 76.0 | 75.8 7m oe | 7a 75.2 83.3 
27 || 76.2 74.9 73.8 71.7 74.0 84.0 
| 28] 74.6 74.0 73.2 71.5 73.6 83.8 
| 29 | | 76.7 75.9 75.4 | 72.3 74.4 83.2 
| 80] 74.1 73.9 eb a 71.2 73.6 83.8 
\ 31) 75.7 74.8 | 19744 | 73.0 744 85.0 
Hourly Means. ||. 75.14 14.53 | 73.93 72.46 74.32 83.02 
\ | 
] 1 73.2 92.7 BTL 69.9 72.3 ; 84.0 
9) 972.4 | 16 71.4 | ; 70.2 72.0 | 82.9 
Si ae 70.8 ate BaOue 69.9 67.2 70.4 83.5 
4| 712 | 70.0 69.5 | 68.0 71.4 83.6 
5 | 738 | 72:0 71.5 | 69.6 70.5 84.1 
6 | 73.8 73.0 | 72.2 | 71:0 74.0 83.0 
"7 73.6 72.7 | 72.0 69.6 72.3 82.1 
See 09 ime | 68.7 70.8 83.5 
ME hoe (PAU es ca ee BP ofr + 69.0 72.6 85.6 
10°) 9927 72.0 71.0 e608 71.4 82.7 
' 11 72.0 7LG ce gies 69.4 73.0 - 84.3 
AH] 12] 73.5 72.6 72:2 | 70.2 73.0 84.8 
y | 13] 76.2 15.7 715A | 72,8 716.5 85.0 
14| 76.1 75.0 74.9 72.6 74.8 84.6 
Hh | 15] 76.0 75.6 75.0 73.3 74.9 82.4 
16 | 76.9 76.6 76.0 72.2 15.4 84.9 
Ce ie beeaa8 77.0 | “96:4 73.7 75.9 84.7 
18 | 76.1 75.6 74.9 72.8 76.9 84.0 
Df} 19} 779 | 774 | 770 74.3 78.3 85.5 
20 | 76.8 76.2 75.8 | 72.8 75.0 83.5 
di Q1| 77.7 76.9 75.3 | 71.7 74.0 83.6 
22} 75.0 74.6 74.2 73.0 76.0 83.8 
231 75.7 76.1 75.5 | 72.3 75.2 84.7 
24 76.9 76.0 75.9 73.1 77.3 83.2 
25 | 76.3 75.0 73.8 72.0 74.0 82.7 
96 | 75.9 74.9 73.3 70.6 74.0 82.4 
27\ 75.4 74.4 13.5 71.6 154 85.5 
28 | 74.1 73.1 72.4 70.5 74.0 85.9 
| 99 | 74.0 73.5 73.0 71.5 715.4 84.1 
| 30) 755 | 744 | 74.0 | 72.2 75.0 84.7 
\ 31 || | 743 73.4 72.5 | 70.8 76.0 82:7 
| 
Hourly Means. || 74.64 73.93 73.31 | | 71.17 74.12 83.94 


SS a, 


BATAVIA 1877. 


METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


STANDARD THERMOMETER. 


| | Daily 
1?P. M 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and Monthly 
| Means. 
| | 

82,2 82.2 82.8 82.3 81.7 80.5 78.9 78.2 78.0 V4 THOM ST 77.68 
84.0 84.5 84.3 83.4 82.7 81.1 79.1 77.6 76.7 76.1 PES Ms) Wheb li 
84.9 $4.9 85.0 84.8 83.0 81.5 80.0 79.0 ied 76.5 75.9 75.0 78.55 
87.3 87.7 86.6 85.2 84.2 82.9 81.0 79.3 78.2 4hON US aeah 75.3 78.86 
86.7 86.4 86.0 85.0 84.1 82.2 80.9 79.9 79.0 78.5 77.6 76.5 79.26 
86.4 86.4 85.3 84.5 83.6 82.2 81.2 80.5 79.3 78.4 V7.4 77.0 79.35 
85.2 85.0 84.5 84.1 83.5 82.1 81.0 79.8 79.3 79.1 ddeo 95.7 79.36 
85.8 86.9 87.0 86.5 84.9 82.8 81.5 80.1 79.5 78.6 78.1 - 17.4 79.94 
85.2 84.0 84.9 84.7 83.5 82.1 80.2 78.9 17.4 76.5 75.8 75.0 78.48 
87.2 87.8 88.2 87.0 85.2 82.7 80.3 78.7 77.0 76.2 75.4 74.8 78.95 
88.1 88.1 87.8 86.9 84.9 82.6 80.6 79.2 78.1 haeo 15.5 doe) 79.45 
86.4 86.8 86.9 86.5 84.5 82.6 80.8 79.7 78.7 78.0 aide 76.3 79.61 
85.4 87.3 85.9 84.9 83.8 82.4 81.4 80.2 80.0 79.0 dieo 76.7 79.79 
84.1 83.9 82.8 82.7 82.3 80.2 76.0 74.9 74.3 74.4 44.7 74.9 77.86 
85.4 84.5 84.0 | 83.4 82.0 80.9 80.0 78.5 78.8 - 78.0 7S! 77.0 78.88 
84.9 85.1 85.1 84.3 83.1 81.4 79.6 78.4 76.8 76.6 75.8 75.8 78.19 
82.0 82.5 83.9 84.0 82.7 80.5 78.3 76.4 75.6 75.1 73.9 73.4 76.95 
85.3 85.0 84.0 83.2 82.0 80.9 79.6 78.0 dae 779 76.9 ond 77.73 
84.5 84.0 83.8 83.0 82.0 80.9 79.7 78.2 qT3 76.3 75.9 75.6 78.15 
85.4 86.0 85.5 84.5 83.4 82.0 80.8 79.6 78.5 78.0 77.2 76.2 78.55 
84.0 84.5 83.0 82.5 81.7 80.7 79.0 77.6 77.6 77.4 W7A 76.0 77.99 
85.8 86.1 85.0 84.0 83.0 81.4 79.8 V7.9 WA 76.6 75.7 aed 77.87 
86.9 85.0° 85.2 84.9 83.3 81.9 80.0 78.7 VA 76.0 75.1 74.7 77.97 
87.0 85.6 85.4 84.2 82.7 81.2 80.0 78.7 W7.5 76.2 75.6 74.9 77.88 
86.2 83.7 84.9 84.4 82.4 81.0 80.1 79.9 79.3 78.0 46,8. \ 2 IGS 78.43 
86.2 85.2 83.8 83.5 83.0 81.6 80.9 80.2 79.1 78.4 ee diel 79.23 
85.8 85.0 84.0 83.9 82.1 81.0 79.8 79.0 78.5 479 77.0 75.5 78.54 
86.2 86.0 85.0 84.1 82.7 81.2 79.8 78.9 7A 77.6 Cera 77.0 78.58 
' 684.8 86.2 85.2 84.3 83.1 81.5 80.0 78.7 Giles 76.7 75.7 75.0 78.80 
86.2 85.4 84.4 83.6 83.0 81.5 80.0 78.9 78.3 Va dhe. | BIS 78.52 
88.0 88.2 86.8 85.7 84.4 82.6 80.5 78.7 77.0 76.0 40.0) ft) te da 79.23 
85.60 | 85.48 85.06 84.39 83.18 81.62 80.03 78.78 77.88 TINE SS rhassteh |) er Hot) 78.59 
87.5 88.3 87.5 86.0 84.2 81.5 79.3 77.7 76.4 75.8 14.8: “ln 73:8 | 78.04 
85.5 86.1 85.0 83.4 82.2 80.2 78.9 78.1 76.3 13.3 TE: Wee heed THAVE 
87.6 86.0 85.3 83.9 82.7 80.9 79.4 Wee. (ads 74.3 Hee 72.5 76.49 
86.4 84.7 83.6 83.0 82.0 81.3 79.7 78.3 76.3 75.6 74.1 73.4 76.66 
86.9 87.4 87.1 86.7 84.0 81.2 79.6 78.6 q74 76.0 15.4 74.5 77.76 
85.8 85.3 §3.4 81.9 81.0 80.7 80.2 79.9 79.6 78.0 75.8 74.5 77.99 
85.8 85.0 84.3 83.6 82.8 81.3 79.5 774.2 76.8 15.9 74.9 72.9 77.26 
85.3 85.2 84.8 84.0 82.6 80.8 79.3 78.5 q7A 75.0 74.0 | 73.0 76.90 
85.0 84.4 83.3 82.5 82.0 80.6 719.4 Tigi 76.0 74.9 74.1 | 73.4 77.00 
86.9 84.9 83.1 82.7 81.8 80.5 79.0 77.4 75.6 74.5 73.5 72.6 76.78 
86.6 85.6 84.3 83.0 82.0 80.9 79.6 78.3 TEA 76.2 75.4 74.5 97.47 
86.5 . 86.0 85.6 84.3 82.6 81.0 80.2 79.9 79.2 78.9 78.2 77.5 78.61 
88.3 87.7 86.0 85.2 83.0 81.4 80.6 79.6 78.9 dhed 77.0 76.7 79.77 
85.0 84.4 84.2 83.6 82.6 80.7 80.0 79.1 78.5 Mist 77.3 76.6 78.96 
85.3 84.9 84.5 83.9 82.2 81.3 80.5 79.4 79.0 79.0 Fishin > RISE 79.13 
85.3 85.0 83.7 83.0 81.7 81.0 80.5 80.4 79.7 GOS Nie eeh9 179 79.43 
86.0 85.5 85.4 84.4 83.0 82.0 80.0 79.5 79.0 heed karat ay WES 77.0 79.83 
85.3 85.3 85.0 83.9 82.5 81.0 80.0 79.2 78.8 78.6 | 78.4 78.0 99.37 
84.5 85.0 84.5 83.0 82.0 80.8 80.3 79.9 192 78.7 | 78.0 76.9 79.98 
86.0 85.6 85.3 84.0 82.2 80.9 80.0 79.6 79.5 19:20 eee 49-0 78.5 79.38 
86.9 85.0 84.1 83.0 82.0 81.0 80.3 79.7 78.9 ITA A) en 76.2 78.85 
86.1 85.7 84.8 83.4 83.0 82.4 81.0 80.5 79.7 188°)" R72 76.5 79.28 
85.5 85.2 84.8 83.6 82.7 81.6 80.8 79.7 79.0 Thee! | © 78.8 78.0 719.37 
85.0 85.6 84.5 83.2 82.0 81.0 80.4 79.8 79.3 78.7 7A TIPLE) 79.48 
86.2 85.6 86.0 84.1 82.6 81.1 80.4 80.0 79.4 78.5 77.5 76.5 78.83 
85.1 84.9. 85.7 84.4 82.7 81.0 80.1 79.4 78.5 Gis whdao 76.8 78.36 
86.2 85.8 84.4 84.0 82.7 80.7 80.0 79.7 78.8 TO) oe 760 Tes: 78.93 
84.7 84.8 83.6 82.9 81.5 80.3 80.0 79.6 78.4 78.0 77.0 76.1 78.30 
84.4 84.4 83.7 82.4 81.4 80.4 79.9 79.9 79.6 79.2 78.2 | q7A 78.48 
- 86.3 84.1 83.6 83.0 82.0 80.9 80.0 79.4 78.4 76.7 76.2 | Tose 78.64 
85.0 84.8 | 84.2 83.5 82.1 81.6 81.0 80.5 80.0 78.9 77.6 | 77.0 78.59 
~ 85.90 85.43 84.69 83.66 82.38 81.03 80.00 79.13 78.25 77.42 76.58 | 75.68 78.42 
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58 BATAVIA 1877. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 
STANDARD THERMOMETER. 
Hiningt of | | | | | 
Mean Batavia || 1 A. M. | 2 : ie 4 Poe! 6 ‘8 a. 9 10 11 12 
Time. | | 
ad 76.6 76.2 75.2 V4.8 | F740 73.1 73.0 75.2 79.8 83.1 85.6 86.5 
| 2 £583 72.4 a Wes} 70.7 70.5 69.7 70.5 74.3 49:6 | S835 85.9 85.9 
3 74.5 73.4 72.5 71.9 71.5 70.5 70.7 73.4 78.2 | 82.0 85.5 86.9 
4 75.2 | 74.6 74.0 74.0 74.0 73.6 74.0 V7.7 82.0 85.0 87.8 89.2 
5 13.6 |. \2R0 72.2 71.6 71.4 71.0 TL 1 RTE 79.2 84.0 87.3 86.6 
6 73.5 | 1 72.6 72.5 71.8 71.0 72.0 | 76.0 80.0 84.8 89.0 87.0 
q 73.5 72.7 72.1 71.6 70.9 70.5 4100) Sh tet a 80.2 85.0 88.6 88.4 
' 8 75.5 74.9 74.6 74.0 73.7 73.0 73.3 | ~76.4 81.4 85.3 88.7 86.2 
ie 9 70.6 69.5 68.7 67.7 66.7 66.0 67.0 “i, wee 78.0 83.0 87.7 87.0 
10 73.0 72.6 72.0 71.8 PAO 71.0 71.6 74.2 79.0 83.2 85.7 87.0 
fj cd 73.4 72.5 71.8 71.4 71.0 70.6 71.7 76.0 80.3 83.7 84.1 85.0 
on 12 73.3 | 73.0 72.4 71.7 71.3 71.1 72.2 76.0 80.4 83.9 85.6 87.6 
13 74.0 73.3 72.6 72.0 71.3 70.9 72.0 75.7 80.4 83.7 87.3 89.0 
>: 14 73.0 72.2 71.1 70.5 69.9 70.0 70.6 74.0 78.8 82.3 85.0 87.2 
: 15 7x5 | S740 73.0° 72.4 71.6 70.6 ib 75.2 80.5 83.9 85.1 86.0 
ny 16 75.0 74.3 73.5 Wend, 72.3 71.5 73.0 77.0 81.6 83.5 85.7 87.2 
17 779 77.0 75.9 74.8 74.3 73.5 74.3 77.0 80.7 83.9 85.6 87.4 
H 18 75.6 74.7 73.5 73.0 72.7 71.6 72.6 76.4 80.9 83.2 87.0 87.0 
19 76.1 75.9 75.0 74.2 73.7 72.9 74.0 77.7 82.0 85.5 88.0 90.9 
a 20 157 74.9 74.2 Ts.2 Rand 72.4 73.0 74 81.1 85.0 87.0 89.0 
fn 21 74.8 73.6 73.3 72.6 12.2 71.6 73.0 G75 81.4 84.8 87.0 87.5 
22, 75.7 74.7 74.0 73.5 72.9 qZA1 73.4 77.6 82.4 85.6 88.0 87.0 
0) 23 74.6 74.0 37 73.7 73.0 72.4 73.3 77.0 82.7 85.3 88.3 86.8 
24 75.4 74.0 73.0 72.0 71.5 71.2 71.8 76.1 82.7 86.1 89.4 89.0 
25 13.5 72.2 71.6 70.9 70.0 69.5 71.9 76.0 83.0 87.4 90.4 92.2 
26 75.3 74.4 72.5 71.4 69.8 69.6 71.8 78.0 83.7 87.2 90.4 92.3 
27 78.9 78.0 75.8 74.7 73.7 Ca | 73.0 77.6 83.4 87.4 87.4 86.7 
28 76.4 76.0 74.8 73.7 72:8. |} \P7a6 73.6 78.9 84.2 88.2 92.0 93.3 
29 75.0 74.3 72.0 71.7 70.9 701A 72.0 76.0 82.9 87.0 89.4 92.6 
\ 80 74.7 74.0 73.5 72.5 72.0 71.0 72.6 78.5 83.9 87.2 91.0 88.9 
Hourly Means. || 74.76 73.98 73.08 72.44 71.85 71.25 72.19 76.12 81.15 84.79 87.52 88.11 
1 15.4 74.6 73.6 73.1 72.4 71.6 73.0 77.6 82.6 87.0 89.0 87.0 
2 73.2 71.8 71.1 70.3 69.6 69.1 71.0 76.3 80.6 85.4 87.6 87.0 
3 75.7 75.0 74.0 73.0 72.5 72.4 74.0 78.5 83.2 86.8 88.6 87.1 
4 76.2 75.0 74.1 73.2 72.7 72.0 73.4 78.7 83.0 87.0 89.9 88.0 
5 42:3 71.8 ve BS] 70.7 70.1 69.5 71.0 76.2 81.3 85.1 86.9 87.2 
6 78.6 77.6 77.0 76.6 75.2 74.0 75.0 79.2 83.5 86.7 89.0 87.6 
7 75.0 73.7 73.0 72.0 71.0 70.5 72.0 WA 82.6 86.5 89.6 90.0 
8 74.0 73.6 72.5 71.5 70.9 70.3 72.0 77.0 81.4 85.0 86.0 87.0 
9 77.0 75.4 74.0 73.2 72.9 72.1 73.8 78.3 82.0 85.0 86.8 85.9 
. 10 74.6 43.5 72.9 72.4 72.0 71.2 72.1 76.0 81.0 84.1 87.9 90.2 
ie 11 74.6 74.3 4.7 73.0 72.4 72.0 74.0 78.1 82.6 86.2 88.9 89.0 
12 751 74.4 aed 73.1 72.4 72.2 73.6 78.6 82.7 85.5 87.0 86.6 
fy] 13 bed 75.1 74.8 74.7 74.0 73.4 75.2 79.6 83.7 86.6 88.2 87.0 
14 75.7 75.0 74.9 75.0 74.8 74.0 75.0 79.9 83.7 86.9 90.0 91.3 
fq 15 77.8 76.9 76.3 75.9 74.9 74.0 76.0 81.5 85.0 86.7 90.6 90.5 
0 16 76.5 75.6 76.0 75.3 74.7 74.6 76.0 80.6 84.8 85.8 87.0 88.0 
7 76.8 75.7 15.1 74.3 73.6 73.1 75.0 79.8 84.4 86.6 90.0 90.0 
H 18 74.7 73.6 72.6 71.6 71.3 70.6 72.0 17.4 81.6 85.9 87.7 87.4 
19 16.7 75.0 74.4 73.9 74.4 74.4 76.0 80.0 83.5 86.0 86.9 88.3 
@) 20 76.3 75.3 75.0 74.4 73.7 73.2 74.7 78.8 83.5 86.9 88.5 89.8 
0 21 75.0 74.0 73.0 72.5 71.6 71.3 73.0 77.8 82.0 85.5 86.1 87.2 
22, 16.5 74.9 74.0 73.5 72.7 72.5 74.4 78.4 83.0 87.4 87.2 87.4 
23 76.2 75.7 75.3 74.8 73.9 73.5 75.9 80.7 84.0 86.4 88.0 89.7 
24 77.7 76.8 76.0 75.6 75.0 75.0 77.0 81.8 84.3 86.3 88.7 86.9 
25 771 76.5 76.0 76.0 75.4 75.0 76.5 80.9 85.4 88.0 86.0 88.0 
26 75.4 74.6 73.6 73.3 73.1 72.8 75.0 79.9 84.0 87.0 87.0 87.7 
27 77.3 76.8 76.3 76.1 75.6 75.2 76.7 81.3 84.3 86.9 88.5 93.2 
28 76.3 75.1 74.6 74.0 73.5 73.4 74.9 79.4 84.4 87.3 90.4 88.3 
29 75.6 74.9 74.6 74.0 73.4 73.3 75.6 80.5 84.0 86.0 86.6 88.0 
30 75.9 75.0 74.2 73.8 73.4 73.0 74.8 79.3 83.7 87.6 89.0 89.9 
31 77.5 76.6 76.2 75.6 75.3 75.3 78.6 81.7 85.8 89.0 91.7 90.8 
Hourly Means. || 75.82 74.96 74.32 93.75 73.17 72.73 74.43 79.06 83.28 86.42 88.24 88.45 
| 
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1 P.M 2 3 4 5 6 | 8 9 10 11 12 and Monthly 
Means. 
84.6 84.3 84.3 84.0 84.0 82.4 81.0 79.5 78.9 W779 76.1 751 79.38 
85.6 86.3 85.0 84.7 83.0 81.5 80.6 80.0 79.3 78.3 76.4 75.6 78.50 
86.6 87.2 86.6 85.0 83.6 81.5 80.0 78.9 78.0 W742 76.1 95.9 78.65 
89.5 88.5 88.0 86.2 | 85.0 82.1 80.4 78.8 77.0 75.6 74.9 74.0 80.05 
90.7 91.5 89.4 87.0 | 85.2 82.4 80.3 78.8 76.8 76.8 75.5 7T4.4 79.36 
92.0 92.2 92.2 89.6 87.3 84.6 81.5 80.0 79.0 77.2 76.3 74.6 80.41 
88.4 86.7 84.8 84.0 82.9 81.6 / 81.1 79.6 78.5 77.6 76.7 76.2 79.05 
86.0 86.7 88.0 87.0 86.2 84.0 | 80.9 79.3 77.0 74.6 73.5 71.7 79.66 
87.3 86.5 85.1 84.0 | 482.7 8i.1 | 79.8 78.0 76.8 76.0 75.2 74.4 77.10 
85.6 85.1 85.0 84.6 | 83.2 Sh.7 | 80.2 78.1 Fl 76.1 74.5 74.0 78.24 
85.5 85.0 84.5 83.7 | 82.7 81.5 | 80.0 78.5 Whee 75.7 75.0 74.5 F814 
85.7 85.0 85.0 83.6 83.0 84.7 | . 80.5 79.0 78.9 76.9 76.0 75.1 78.70 
86.0 85.6 85.6 84.4 | 83.6 S214- ee Otel 79.6 78.0 76.5 75.2 74.1 78.93 
84.9 84.6 85.8 846 | 83.0 81.2 80.3 78.9 78.4 77.8 CEE 97.3 78.30 
81.0 85.1 84.3 83.8 | 82.9 81.5 | 80.8 80.1 79.1 78.5 774 76.1 78.74 
87.9 86.3 85.5 84.0 82.7 81.7 80.7 80.6 80.0 79.6 79.4 78.5 79.76 
86.3 86.3 86.7 84.6 83.2 8i.8 4 81.4 81.0 80.4 78.8 76.9 76.1 80.24 
86.4 85.7 85.0 84.0 82.4 81.6 | 81.2 81.0 80.3 78.9 77.6 76.7 79.54 
86.4 85.8 85.4 84.7 83.0 81.8 | 81.4 81.0 79.6 78.6 TIE GS) 76.4 80.31 
88.0 87.6 85.9 84.9 83.6 82.8. | 81.9 81.3 80.3 78.8 hae 46.4 80.18 
87.0 85.7 85.6 84.0 83.0 $2.2 | 81.7 81.5 79.8 78.9 q75 76.5 79.70 
87.3 86.3 85.5 84.8 83.8 82.0 81.0 80.0 78.4 77.0 76.2 75.3 99.977 
88.3 87.2 88.0 86.2 | 84.0 82.6 +1 82.1 81.8 80.6 78.8 77.3 76.3 80.33 
92.0 90.1 89.4 89.0 87.2 84.1 | 82.4 80.5 78.6 76.7 75.6 74.6 80.52 
93.0 92.3 89.5 87.0 85.0 82.6 81.1 79.2 77 76.2 76.5 75.8 80.19 
93.2 93.9 92.5 89.0 85.5 83.6 82.2 81.5 80.0 80.0 79.6 79.1 81.52 
86.6 87.4 88.0 87.0 86.4 83.9 82.6 81.5 80.4 79.2 78.9 77.8 81.23 
94.0 94.0 92.6 91.2 | 88.4 85.5 83.0 80.8 79.1 97.5 76.6 415.3 82.27 
91.2 89.7 88.4 87.6 | 85.4 83.5 82.4 80.5 79.0 77.6 76.4 75.6 80.47 
88.0 87.2 85.9 85.0 84.0 82.7 82.0 81.5 80.1 78.9 77.6 76.6 80.39 
87.83 87.53 86.92 85.64 84.20 82.45 81.19 80.03 78.81 77.61 76.58 75.67 79.65 
89.1 88.5 86.1 85.2 84.0 82.8 81.2 79.5 78.0 76.7 75.4 74.2 79.90 
86.4 86.4 85.6 85.2 84.0 82.7 82.0 81.0 749.3 78.0 717.5 76.5 79.07 
87.5 86.6 86.4 84.6 83.9 83.0 82.4 81.9 80.2 78. t 77.9 76.9 80.45 
89.4 89.6 88.6 88.6 88.0 85.3 81.7 79.0 VA ao. 74.4 72.5 80.54 
86.8 87.0 85.1 84.2 83.0 82.2 81.3 80.9 79.7 es 79.5 79.3 79.25 
87.5 86.9 86.1 85.1 83.9 82.9 81.9 80.5 79.0 W749 76.9 75.8 81.02 
86.5 86.2 84.7 84.4 83.1 81.9 81.0 79.9 78.2 77.0 76.0 74.9 79.45 
85.4 85.0 85.0 83.9 82.6 81.6 81.0 81.0 81.0 79.8 78.8 78.2 79.35 
85.9 86.4 86.2 85.5 85.0 83.5 82.6 81.5 79.4 776 76.2 75.0 80.05 
91.1 88.8 86.3 85.9 86.1 85.6 83.9 81.6 79.3 V7.7 76.6 75.5 80.26 
87.2 86.9 86.2 85.0 83.7 82.2 81.6 80.8 79.2 78.0 76.7 75.8 80.09 
86.9 86.3 85.6 84.6 83.6 82.2 81.5 80.0 79.0 78.0 77.5 76.5 79.86 
87.4 86.4 86.2 85.0 83.5 82.4 81.9 80.3 79.0 Tiree 76.8 76.1 80.45 
88.1 86.8 85.5 84.8 84.1 82.8 82.8 82.7 82.4 81.4 80.0 78.6 81.51 
89.7 87.7 86.0 85.0 84.5 83.7 83.3 82.4 81.3 80.3 79.4 77.5 81.95 
87.7 87.9 87.2 86.2 85.0 83.3 82.8 82.6 81.5 80.0 PS. i heb 81.48 
89.7 88.0 87.4 Bri 85.2 84.3 83.2 82.0 80.9 79.1 77.3 76.0 81.44 
86.5 87.2 86.0 85.0 83.7 82.6 81.6 80.0 78.9 78.0 77.0 76.1 79.54 
88.1 89.0 87.4 86.3 85.0 83.7 82.6 81.6 80.4 79.5 78.5 V7.4 81.17 
87.2 86.8 86.1 85.0 84.3 83.6 82.8 81.4 79.7 78.3 77.4 76.0 80.78 
86.6 86.6 85.0 84.8 84.0 83.0 82.2 80.6 79.1 78.2 47.3 76.6 79.71 
87.0 86.5 86.0 84.9 84.1 83.2 82.8 82.1 80.7 79.5 78.5 q74 80.57 
88.4 87.4 86.4 85.6 84.6 83.6 82.8 82.8 81.6 80.4 79.6 78.5 81.49 
86.3 88.0 87.2 85.3 84.5 84.1 83.4 82.4 81.6 80.6 79.5 78.4 81.77 
89.4 88.7 88.3 87.5 86.0 84.6 83.1 81.5 79.9 78.5 qW7A 76.1 81.73 
88.2 87.7 86.9 85.6 84.7 83.7 83.6 83.6 80.7 79.0 78.5 78.1 80.96 
89.8 90.2 88.4 88.4 87.0 84.8 83.3 81.7 80.0 79.1 78.0 76.8 82.32 
88.0 87.6 86.6 86.0 84.7 83.7 83.0 81.3 80.7 79.2 77.8 76.4 81.11 
87.4 87.4 86.3 85.5 84.7 83.5 83.0 81.4 80.0 79.0 77.7 76.7 80.80 
89.3 89.0 87.5 86.7 85.0 84.0 83.8 83.0 81.6 80.2 79.3 78.2 81.55 
89.5 88.6 87.4 85.8 84.8 84.3 84.3 83.0 82.0 81.5 81.0 80.0 82.76 
87.87 87.49 86.44 85.55 84.53 83.38 82.53 81.42 80.05 78.84 77.83 76.76 80.72 
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| | | ] ] | 
f | ; ; 
Maint 1.1 ALM. |. #2 gol & Bare.” hae tat es 9 10 1. | #12 
Time. | | | ) | | | 
| ? : i \ 
P21 78.6 IS | 077 163 | 975.5 75.1 73 | 6884 | 86e0 86.6 87.7 89.4 
bt’ 78.6 78.0 | 78.6 77.6 76.7 75.8 78.3 82.9 | 87.0 90.2 91.2 92.3 
3 77.3 76.8 | 76.5 76.2 75.2 75.0 | 773 81.2 | + 85.0 | © 89.0 91.9 91.0 
4 77.3 76.9 76.3 76.1 76.0 75.9 78.2 82:6 | S855 | Vege 91.0 90.8 
5 17.3 76.7 76.2 75.8 75.6 75.3 776. | $80.6 86.2 89.3 88.4 88.3 
6 78.3 77 Fal 76.6 75.9 75.6 78.0 | “81.6 | 887 | S8bi6 90.4 90.6 
7 78.4 717.3 76.7 75.6 75.0 287 |. HIKO 81.0 |- USSi6..| 28817 89.3 89.6 
P 8 76.7 76.1 75.6 75.3 716.1: | V7e8 |. 696.7. | S80] G8ROn ir Gsn7 90.8 90.7 
id 9 76.4 | 75.8 75.3 75.0 74.6 74.6 FEO 1 -282:0 86.0 884 89.4 90.4 
10 79.2 | 78.5 78.0 77.6 77.4 791 | 478.0 | &826 83.8 84.9 87.9 87.1 
fj] } 11] 77.4 77.2 76.6 76.2 75.6 75.9 | 784 | 824 | 85.5 | 88.2 90.5 88.4 
12 97.7 76.8 76.3 | W257 75.0 74.8 | 77.0 81.3 | 865 | 89.9 90.5 92.3 
MQ | i3 27:3 +) BEz0 767° | F500 74.7 4.0 | 276.0 | -y8hks | .2868 90.3 93.5 90.6 
14 97 1» GeO 76.3 | 75.7 75.6 75.1t- | SAKG 1 BEQ4 85.3 | 87.2 88.2 88.8 
5 15 80.4 79.7 78.9 79.3 79.0 78.9 | 80.0 | 82.7 846 | 849 86.8 87.1 
16 79.9 | 791 78.2 | 774 77.1 76.5 | 786 | 826 | 856 | +865 88.4 89.0 
Ml ay 79.8 | 6787 78.5 |. (784 78.3 78.2 79:1 | 382,04, (WSO |S eaG 87.5 87.0 
b 18 79.6 79.6 79.4 79.2 78.2 77.8 | 79.0 81.7 84.0 86.0 85.8 85.1 
19 78.0 77.4 76.5 75.9 75.3 75.0 77.2 | 82.6 |* (86.0%) 2883 90.7 89.0 
Q | 20) 77.5 77.0 76.0 75.6 75.5 75.5 77.4 | 082.0 | 86:2 -| aspo 91.3 91.0 
21 75.8 75.5 75.1 74.9 449 \ 9707 76.4 79.6 83.5 | 86.4 87.9 89.4 
V, 22, 76.7 76.0 | 75.4 75.0 74.2 |. 74.0 756) WIT 83.9 | 86.7 87.4 87.6 
23 77.0 76.5 76.1 | 75.6 727 |, il 76.8 81.4 | 85.0 | § 885 90.7 88.8 
24 76.6 | 76.4 75.9 75.4 75:3 | #76.0 gs (726 81.7 | 85.0 | 880 88.4 88.8 
25 76.9. | 476.6 76.6 | 76.6 75.9.) WIGT éZFAS* | Heed 85.4 | 88.2 88.9 89.0 
26 785.1 G79 4 t UFES 47. |) SIRO) | BZ 81.6 84.4 | 85.4 87.6 87.4 
27 7187 | 4780 TWA | A647 76.3 TG | MIRO te 2780 82.0 | 83.8 83.8 84.6 
28 76.2 75.6 TOS EUG 74.0 42) w7F 81.5 85.9 | 88.9 90.9 88.2 
29 76.2 75.8 75.7. | M758 75.8 | 76.0 77.8 81.0. | (84.0 |. 586.3 89.2 88.2 
\ 80 76.6 76.6 766 | 76.5 | 764 | 766 | 77.0 78.08 |, 77.8 | 758 73.0 73.3 
Hourly Means. || 77.75 | 77.20 76.73 76.32 75.88 | 75.68 | 77.59.| 81.49 | 84.80 87.33 88.63 88.46 
| | | | 

1 74.3 Tao eh eie7 73.5 73.2 13:1 | 6743 77.0 | 80.0 82.4 84.6 86.0 
2 75.0 74.8°\ 744 74.2 74.0 13.7 1 2750 78.3 | 81.0 83.0 86.2 86.0 
3 76.4 76.2 75.7 75.2 75.0 |} ©95.0 | O76:7 80.2°.| 4821 84.3 87.0 86.3 
AG 8270 I 2764) ) B74 76.0 76:8 | 3786.) $79.0 7 80.5.5). Basis 85.3 86.7 87.6 
5 163 hi 37601, BIG &|  E75.6 75.4 75.0 | 176.6 79.8 | «83.2 85.6 83.6 80.7 
6 75.8 75.6 75.6 75.2 750 | viZ8 | 476.7 | @7R8N! -VeRs 83.3 85.4 86.7 
7 74.1 74.0 73.8 | 73.6 43.6 | 27312 740 | al \ MiGs 79.0 80.9 84.0 
8 76.8 76.6 76.4 75.7 15.0 | R747 |! BRD TAD TUSEO 83.2 84.0 84.0 
: 9 73.3 73:3 Jomgs2. (3725 92.7 | yi25 | 6782) 696.6. | Sapa. lame 85.4 87.2 
f, | 10 74.6 74.6 74.8 74.8 148 | 748 76.2 | «79.8 | “81.0 | 4825 83.1 83.8 
11 76.4 75.7 74.9 74.5 ab ©9742 | 4742 75.3 | 776 81.4 | 84.4 86.6 86.0 
G12 2 2963 15 e760 76.0 75.9 75.3 | 75.1 | 75.6 77.6 80.0 81.6 83.7 86.0 
i 18 75,60 4° 575.1 75.154! Bees F421. WIG 45.0 | JOB) Gane Oh was 82.5 84.0 
14 77.0 76.2 760. Tas 74.9 74.7 77.0 | 80.4 | 83.0 | 846 85.2 86.3 
S 15 73.8. |) uW3.8 | 273.87) wed 73.9 73.9 | WES | 0753 4 B7B.6 78.2 80.8 83.0 
16 773 | 76.8 76.8 | 75.9 75.9 95.6 | 97.6 0 803 | ¥SRE 83.4 86.4 86.4 
ny Be 77.0 76.8 | 77.0 76.7 76.5° | 476.1 168 1. 376.5 | 4801 82.6 82.2 82.1 
18 Jb00 4h ATES.) OFe4 1) eat 74.1 | (73.9 7150. I waged 80.0 83.7 87.3 89.0 
0 | 19 75.5 75.1 ee 131 iad 74.0 75.5 78.7 79.9 81.1 82.2 
20 T16 Yee. 1876.7” | ORB e 76.1 75.7 759 | 766 79.5 82.2 84.0 86.0 
A | a1 76.1 758 | 075.6 | (9512 749 | 94.7 75.6 -\ Bins 79.4.1 4825 85.2 85.2 
al 22 763° 15 V762. |} 476.0 ) 76.6 75.1 | 749 76.0 | :7838. 4 eo 83.3 85.1 87.0 
23 78.1 Filan: REIS 76.8 76.4 | “76.0 |. 076.6 80.0 82.9 85.0 86.3 88.0 
24 279.0 | azel | 77.2 76.7 76.2 756° \. (77.8 (| g@O.4 ) <aa.se | baa 87.3 88.7 

25 78.2 | 77.8 | 774 77.2 77.2 76.7 | (781. |. 28207 1 Saees 1 cog 87.7 87.7 . 
26 471) 7h PD TEE 76.5 76.3 76.0 77.4 | 581.0 | 983.6 4% 085.4 87.4 |- 89.0 
27 78.6).) 2907 76.7 76.1 76.1 76.0 77.0 79.9 | 83.4 | .86.0 86.4 87.6 
28 77-6..) e776 vy 76.6 16.4 | . 76.4 77.0 78.2 80.5 | 82.0 84.0 83.2 
29 74.1 | 476.9% | S766 7 Hab. 76.1 76.0 77.0 4s 6207 §2.5 85.7 87.6 89.4 
_ 80 77.0 \ eqns 77.0 76.7 76.6 76.6 77.4 | 81.0 84.0 86.9 88.3 89.0 
\g3l 778 | 7718 77.8 77.5 77.5 77.3 78.3. | 80.6 "|'-485.3 | Baia 87.6 89.6 

| | c a . a wae ia ced 
Hourly Means. || 76.41 | 76.07 75.80 75.47 75.23 | 75.01 | 76.20 | 78.56 | 81.19 | 83.40 | 85.15 | 86.05 
| - | 
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| | Daily 
ape 6 ed brghie 9 FOP Ty eu kt 12 and Monthly 
| Means. 
| i i | i 
89.5 89.0 | 87.4 | 864 | 85.2 84.2 | 83.5 82.0 81.1 80.8 | 80.8 79.7 82.39 
91.0 Wie. | 208.8 91. 87.1 85.4 | 844 | 83.6 81.7 80.4 79.4 78.7 78.0 83.16 
90.7 89.6 | 8386 | 86.7 85.5 84.9 | 83.9 82.2 81.0 80.0 79.0 78.0 82.60 
89.6 69:4") 788.0 | 86.9 | ~ 85.6 84.7 | 83.8 82.1 80.6 79.6 78.7 77.9 82.61 
89.4 87.6 88.1 86.8 86.3 84.8 | § 83.7 82.5 81.6 80.8 79.7 78.8 82.43 
96.0 91.2 89.6 88.4 87.0 SE Pie ie) (SS.0 tl Bee L 80.8 80.0 80.0 79.5 83.29 
88.6 88.6 87.4 86.3 | § 85.0 85.0 82.6 80.5 79.8 78.7 78.0 VA 81.90 
89.2 88.2 86.6 — 85.2 85.5 81.9 80.1 | 79.4 78.6 78.0 77.6 76.8 81.36 
89.0 88.7 87.6 86.2 | 85.0 84.3 83.9 | 83.1 82.4 80.9 80.3 79.7 82.33 
88.0 87.2 86:2 | 85.3 85.0 | 816 80.7 | 80.0 78.7 78.4 | 78.0 77.7 81.62 
89.2 89.0 89.2 883 86.9 85.3 84.6 | 83.1 81.6 80.1 79.3 78.5 82.81 
94.6 95.3 O2:4 ely © 90.6.4 » 88.0 | +» 85.7, | ~ 84.9 83.0 81.8 80.6 , 79.3 78.4 83.68 
92.5 90.7 89.4 | 87.7 86.3 | 85.0 844 83.1 81.7 80.6 | 79.6 78.7 83.05 
88.2 87.1 87.0 87.0 | 85.6 84.8 | 843 84.3 82.2 81.4 | 80.9 80.4 . 82.50 
88.2 88.6 86.6 85.57 | 786.0 84.1 | 82.4 81.5 80.3 80.3 | 80.5 80.5 82.74 
88.4 88.0 87.3 86.0 | 85.0 84.5 | 843 | ~-84.0 82.0 80.6 | 80.4 80.2 §2.90 
84.5 87.4 87.0 86.5 85.4 85.0 81.4 80.8 79.4 79.6 79.4 79.9 82.32 
88.7 87.9 87.5 | 86.0 85.2 84.9 | 84.3 83.5 82.5 Cleo OU OmalamE 7Os2 82.80 
89.2 89.0 87.5 87.3 85.7 So.) ' Fue Oac¢ 81.3 80.4 705 0). 298.65 \" 78.0 82.43 
88.2 88.7 SaO ul Sho 85.2 78.7 | Gres 7p 935.7 759 | 9758 | 76.0 81.03 
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} 2) 777 | 1777 | 974 | 974 | 772 | 772%! 988 | 79.0 | 1803 9 Ss) meee 
| 3] 767 | 763 | 76.1 76.0 | 76.0 | 757° | 762 | 97.7 | 803° | 9583.7 | asp aimee 
4, 776 | 774 | 972-1 768 | 1764 | 462+ 764 | 70.0 1 "ine cemeueee 86.2 | 87.6 
5] 778 | 774 | 9770 | 768°) 76.7 | 765 | 769 | 706 | S56 | usa) eg ee 
6| 76.1 76.11 |, 4760 76.2 | 762 | 760 | 760 | 769 | 79.8 | (830 4 Usqe uuuueens 
7) (776 | 99.6 | 972°) 27.2 | 972 1997.00) 1972 27808 aRo ey 82.9 
8] 784) (781) 479 | 77.21 -3765 | 76:2 -\. 977.0. 1) 70.0 1) aea.0 eens 85.7 86.0 
9] 785 |. 979 | 976 "| (976 wh 1767 | 7766) 1969 12781 dee cee 86.6 87.5 
10] 786 |. 782 | 977.7 | 774 | 472 | 969 | 77:4 | "99.0 | 4824 1 ineaa) | eee 
11] 769 | 766 | 763 | 763° | 765 | 763 | 766 | 76.9 | 796 | "1620° meso sseemenee 
J} 22] 768 | 768 | 766 | 764 | 762 | 757 | 765 | 783 |. 820 | 9834 85.4 86.0 
ee NNIS | B79 Wd. eae 77.1 77.0 | :76.6 | 77.3 | 79.2 | 83.0 |! 1648 |) 9086.5 aeemnae 
Hg)14|- 99.0) 1768 | G6. 265 %)| 478.2 i eageio eae 774 \- 980.2 42 unas 85.5 86.0 
ei 15| 753 | 759 | 763 | 763 | 747 | 747 | 750 | 756.| 768 | 787 81.5 | 81.6 
16 27.0) geae.7 | age | 621 aoa 76.0 | -76.2 | °788"| - «B18 |. 83.6 ) SeeguieeeeO 
Pa lT |) 278 997.8 ° | 77.4) 976.0) yen eos 77.0 | (80.0 | 83.4 |. 1860 | 1860. T5sno 
18 | 79.0) °°75.8 | 775.0 | 752, |- 2975.01 Ged | 75a" Vi 76. ae aaa ees 80.0 80.9 
q [19] 792 784 | 780 | 776 | 772 | 772 | 730 | 806 | 830 | 854 | 867 | 870 
20 | 977.5.) 87.5 | 769°), (76.6 376.6. | 9788 19 766 We agg ge) eet 83.5 | 85.9 | 87.0 
21| 788 | 780 | 97.8 | 972 | 970 | 1766 | 770 | 799° | 927 gl 0lago |) ago meee 
22} 778 | 78 | 974 |! 970 | 9970 |. 7766) | 477.0 > eizeo liao ema 85.3 85.0 
23| 754 | 754 | 756 | 756 | 760 | 760 | 764 | 772 | 782 1) 1800 | <SiGammeem 
24] 763 | 762 | 75.8 | 756 | 75.6 | 75.5 | 760 | 47.6 |. $804 | 825 | “ge0mneneneD 
25/ 72.0 | 768 | 768 | 3768 |, 768 | 76.6 | 179.0 4eea76 | e790 eieeni 83.0 84.4 
26 |) 977.8) 1 77:3 18 BF70 IN AIK ol) 676s GS ls aad 779 | 81.6 | (823 83.5 | 84.9 
27| 760 | 758 | 749 | 947 | 945 | 74.0 | 75.0 |. 97.4 | (80.0 |. +820 | sSe0 mma 
28| 761 | 76.1 759 | 755 | 752 | 475.0 | 195.7 | 397.6 | 480.2 | (836 | \Seeunuemney 
29| 764 | 762 | 762.) 76.1 75.5 | 9752 | 46.0.) 977.7 | 822 | 843 | lage eee 
30} 780 | °77.6 | 9776 | 77.6 | 773 -|. 759 | 769 | 704 | 822 | “S45 (alee emmee 
te ict = L : 
| Hourly Means.| 77.37 | 77.08 | 76.83 76.62 | 76.36 | 76.06 | 76.57 | 7831 | 81.15 | 83.16 | 8479 | 85.58 
| 
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Dail 
1 P.M 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and Monthly 
| Means. 
| | 
88.4 88.0 88.5 88.0 87.3 86.3 84.7 83.4 82.8 82.5 82.1 81.7 83.18 
87.4 86.6 86.4 86.0 85.0 84.0 83.4 82.4 81.7 81.2 80.6 80.6 82.62 
82.0 82.7 83.3 83.8 83.4 82.4 81.1 80.4 79.8 79.5 79.4 78.3 80.23 
84.5 86.0 86.6 85.9 85.0 84.0 82.2 81.4 80.8 80.5 80.2 79.6 80.30 
86.7 87.0 87.2 85.0 84.7 82.1 81.6 81.1 80.1 79.8 79.5 79.4 81.53 
84.9 85.0 85.0 85.3 84.4 83.3 82.0 81.4 80.6 80.6 79.9 79.4 80.88 
85.5 86.0 86.0 85.0 83.9 83.0 80.8 78.2 77.2 76.6 76.4 76.2 79.92 
76.5 78.5 80.7 80.4 80.2 79.5 78.5 PIPER 77.0 76.6 76.5 76.5 77.48 
84.9 84.4 84.0 81.9 79.5 79.5 78.9 78.5 78.1 77.5 76.9 75.8 79.05 
81.8 84.5 © 77.6 77.6 78.0 77.8 TPES 76.5 75.5 75.8 76.0 76.1 T7479 
83.1 84.1 84.5 83.3 82.8 82.2 80.0 79.3 CNA) 76.7 76.4 76.0 79.05 
84.4 85.0 85.0 84.3 83.2 81.9 81.0 80.6 79.0 78.0 iso 77.0 79.30 
82.6 82.0 82.0 82.1 82.0 81.2 80.4 80.0 79.4 78.9 78.7 78.5 79.23 
84.0 84.8 85.0 84.4 83.8 82.5 81.3 80.6 80.1 79.9 79.8 79.5 80.32 
82.5 83.5 80.0 79.0 78.8 78.8 78.4 78.0 77.8 Tiree! Chess 76.9 79.35 
87.2 86.4 81.1 81.0 80.8 80.3 79.5 78.8 78.8 78.5 78.3 77.8 79.46 
86.1 85.7 86.4 85.0 84.6 83.8 82.1 81.4 80.7 80.0 79.5 79.0 80.76 
85.2 85.2 85.2 84.7 83.7 82.8 81.6 81.4 80.4 79.4 78.5 78.2 80.82 
83.0 84.0 84.5 81.4 81.3 80.6 79.3 78.9 78.3 W719 77.8 97.4 79.60 
82.3 82.7 83.5 85.0 84.2 82.9 81.8 81.3 79.9 79.5 79.0 78.4 79.81 
84.0 85.4 79.7 79.6 81.2 80.3 79.6 78.6 78.2 77.6 77.2 76.8 79.51 
84.7 85.3 79.8 80.1 81.1 81.1 79.8 78.9 78.2 Ried ddeo fy 79.10 
84.2 80.5 78.9 78.5 78.2 78.2 78.0 17.5 dee 77.0 76.6 76.5 78.40 
85.0 85.3 85.0 84.4 84.0 83.0 81.4 80.8 80.1 79.7 79.5 79.0 79.73 
80.6 82.3 85.1 85.6 85.6 83.2 81.3 80.2 79.5 79.0 78.3 78.3 79.89 
87.4 86.7 86.5 85.6 85.3 84.4 83.6 82.0 81.3 80.4 79.9 79.5 81.70 
88.6 81.0 82.3 85.7 85.5 84.2 82.6 81.8 81.3 80.6 79.5 79.0 81.64 
88.8 88.4 87.5 86.5 86.3 85.0 84.0 83.4 82.4 80.0 78.5 78.2 82.52 
87.5 87.0 88.5 88.0 87.0 85.0 83.9 83.3 82.4 81.4 80.8 80.3 82.64 
88.4 89.4 89.6 87.7 86.7 85.0 82.1 81.0 80.0 79.5 79.1 79.0 82.73 
89.8 88.0 86.3 86.7 86.1 85.9 84.5 82.8 81.3 80.8 80.4 80.0 82.63 
84.90 84.88 84.25 83.79 83.34 82.39 81.18 80.37 79.60 79.06 78.63 78.26 80.35 
90.5 89.5 88.1 87.8 86.8 86.1 83.0 791 79.1 78.1 added Tio | 82.40 
85.5 81.5 78.7 78.5 78.2 78.0 17.4 77.4 77.6 77.5 77.6 77.2 79.00 
81.6 81.6 83.2 84.0 83.4 82.6 80.8 80.0 79.3 78.7 78.4 78.0 79.72 
87.4 87.6 86.6 86.2 83.2 82.4 79.8 78.9 78.6 78.7 78.2 78.0 81.00 
87.7 88.0 88.0 86.7 85.2 84.7 80.8 80.3 78.4 77.4 717.4 76.4 81.30 
86.7 87.4 85.6 84.8 79.4 78.7 78.7 78.1 78.0 77.8 77.8 77.8 79.81 
82.5 83.3 84.3 83.4 82.6 81.6 81.0 80.5 80.3 80.0 79.4 79.1 80.02 
85.6 84.0 85.2 85.0 85.0 83.3 81.7 81.0 80.2 79.6 78.9 78.7 81.15 
88.5 87.6 87.2 86.6 85.4 84.0 83.8 82.3 81.0 80.4 79.5 79.5 81.99 
87.0 87.0 87.0 81.8 79.5 78.4 73.0 78.0 776 77.6 77.6 77.2 80.39 
86.5 85.0 81.2 81.2 80.5 80.5 78.7 78.0 77 q74 77.0 77.0 79.41 
87.6 86.5 86.6 86.8 84.7 80.8 79.4 78.5 78.5 78.0 77.8 772.5 80.53 
86.4 79.5 81.2 83.2 82.4 81.5 80.0 79.3 79.0 DOM 77.0 76.8 80.22 
86.7 87.0 86.7 86.0 85.3 84.3 83.2 82.2 81.2 80.0 78.5 76.5 81.04 
83.4 84.1 84.3 83.5 82.0 80.0 79.3 79.0 78.4 77.8 77.4 97.4 78.71 
85.6 86.4 86.2 86.0 85.6 84.3 83.3 82.1 80.2 78.9 78.5 78.0 81.03 
88.3 86.4 86.9 86.0 85.3 83.8 82.8 81.4 80.6 80.2 79.7 79.4 81.69 
83.0 85.0 84.5 84.0 83.0 82.3 81.7 80.7 80.3 80.3 79.9 79.6 79.53 
86.3 84.0 83.7 83.7 82.2 79.0 78.6 78.6 78.5 78.5 78.5 78.0 80.75 
87.0 87.3 86.5 86.2 85.5 83.7 82.8 81.7 80.4 80.2 79.4 79.2 81.38 
87.4 87.9 87.4 83.4 79.4 79.0 79.0 78.7 79.0 78.8 78.6 78.0 80.68 
87.0 86.9 87.2 83.2 80.2 78.7 47.5 76.6 76.2 75.9 75.6 75.6 79.87 
80.0 79.0 78.0 78.0 78.3 477 76.9 76.9 76.6 76.6 76.4 76.6 77.55 
85.4 84.7 85.7 85.4 85.0 83.8 80.5 79.5 78.8 Ghd 76.7 77.0 80.01 
86.0 85.5 85.0 84.6 84.0 83.0 81.7 80.7 79.7 78.8 78.3 78.0 80.35 
83.6 83.6 83.6 84.0 83.6 81.7 77.8 V9.2 76.4 76.3 76.3 76.3 79.52 
87.0 86.6 79.0 78.2 78.4 78.0 776 Tie 17.4 The “dee 76.9 78.50 
85.4 85.9 85.7 85.0 84.4 83.3 81.7 80.7 80.1 78.5 17.4 76.6 80.19 
80.4 84.0 85.6 85.8 81.0 80.7 81.2 80.4 80.0 79.3 78.8 78.8 80.15 
88.0 87.6 86.6 87.0 86.0 84.9 83.9 82.6 82.0 81.4 80.5 80.0 82.12 
85.80 85.35 84.85 82.85 81.69 80.40 79.59 79.04 78.51 78.07 77.76 80.33 
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irs of | 4 
ye iitaria LEAS | 2 3 4 | 5 6 7 8 ) 10 | 11 | 12 
Time. | | 
ed | 737 |. ieee 78 | FAO | Was 76.9 | 76.9 78.0 80.5 84.3 86.7 | 88.3 
2 717 6| G2 77.0 TAD Rea GA | %64 | 70 82.2 85.0 86.4 88.2 
3if 77.8 17.4 77.2 76.9 76.5 Cs ey 79.7 82.8 84.7 86.9 | 884 
4 75.6 | 75.6 754 | 54 | 760 75.0 76.0 79.0 83.0 84.8 87.0 87.7 
5 F807 FAO a0 | Hare 19.2. we aTRe 77.6 77.6 79.0 81.4 83.2 85.2 
6] 792 | 79.0 788 | 188° | “780-1 Fa79 78.3 | 80.0 82.5 84.2 86.2 86.6 
7 || 75.8 758.4. 958 "| 7760 158: | 2788.) VGA 1 9767 77.7 81.4 82.0 82.0 
8) Ab Aaah ee O i eer 75.7 75.7 76.0 77.0 80.0 82.3 83.0 85.6 
9| 786 | 78.0 TES AN OEKRG | RRS RAO 77.2 78.3 80.0 81.0 83.0 84.9 
10 76.5 | 76.0 96.8" ) Sag? ho 7D 75.6 75.5 ‘| 76.2 78.6 81.0 83.3 85.0 
a ao 1} ei0 ol Wa pas 77.0 76.7 76.9 | 739 | 81.9 84.2 85.4 86.5 
12 70 O) apo i fer TRA. |! Wed th) he BIR 80.0 80.8 82.0 80.4 80.0 
. 1183 437 | “383 79 | FS | 970 |) 1768 77.5 79.0 81.2 83.9 85.4 86.5 
py 14 742 | 196.9 | (966 | V7G4 | Wa62 76.0 462 | “796 80.0 82.0 83.2 84.7 
15 WhO 4 67 70.3 | 646.0. 2) 4Ga7 75.5 76.0 78.3 81.4 84.0 85.5 86.0 
ct 16 79.3 79.0 | 788 | 785 78.0 | 780 78.0 79.8 82.7":| 840 84.5 86.7 
17 q75 | 943 Wad. | B60). W767 104 | F980 | 2790 8170 84.0 84.0 85.7 
5 18 78.0 | 78.0 77.8 ry ie ORR 78) 6 Mama ek 97 5 Bat ep 28 79.4 81.4 83.6 84.8 
19 79.0. | FRKG. 976.8 163 | 76.3. 4 7763 4 720 78.2 80.1 83.0 84.5 84.0 | 
20 273 SN F965. | RIGO 75.5) asl “|: es 72 |. ¥#h2 80.6 82.3 84.7 86.3 
21 39:8. Dwr 73:8. ) 2as0 “Wey 77.4 W2*\ 92 82.3 84.4 85.7 86.6 
22, 73.5 "| @730 77.8 | PaR8 | VRS 1 Rs | are 77.0. 80.0 82.2 83.8 86.0 
931 783 | 77.6 772 462°) 739 [ BIRBs 27a 78.4 82.3 86.4 86.5 87.5 
94.0 C784 Ff  EIF.6 BF 16.8° \) | 763 758 | 7am 771 80.0 82.5 85.0 86.0 
O65: eRe ok MART ct FG? 76.6 | 764 7a2-\ 60 |}. aes 79.2 82.5 85.0 86.4 
26 1X5 Bh G80 Wi aaag 76.8 | 76.0 75.9 702 | 730 79.5 82.8 84.4 85.9 
(527 TB08)  oieae | EEO 76.8 | 76.6 75.6 75.8 77.9 81.0 83.9 84.0 84.6 
| 28 75.8 45.6 | 75.4 75.1 | 746 74.2 76.6 76.6 79.0 82.4 84.7 85.5 
| 29 148 -| 2252 | Fie 1) ees 75.4 G53 | 952 | "FRO | S700 78.4 80.6 82.0 
80) (783 | 9755 | 955 | Uae NTA <b PeeD 75.0 77.8 80.4 82.6 83.5 84.2 
\ 31] 758 | 755 75.1 | 748 4 745 | W948) 3966 761 77.5 79.3 81.8 83.5 
ee s a | eS | By | y | # : * 
Hourly Means. 77.64 | 77.24 76.95 76.68 76.35 76.09 | 76.46 | 78.02 80.44 | 82.85 84.32 85.53 
aan nn ener rreneeeeeeee erence reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee errr Se 
eal 77.4 4 | “F8RO IGS 76.8 76.8 76.3 78.8 81.7 85.0 86.0 85.9 
lin, 75.3 749 | 439 "| (738 74.0 74.0 74.3 75.3 77.0 77.6 79.0 79.4 
| Si .75.5 75.5 164-\ FRO 74.6 74.4 74.8 76.0 77.7 80.0 82.8 83.4 
4. 76.4 75.8 15.4 | 75.1 74.6 74.2 74.6 75.5 78.5 80.4 81.0 81.4 
5 76.7 76.1 75.7 75.2 74.9 74.3 74.7 174 80.7 82.9 84.0 85.6 
6] 77.8 G72 76.6 | 75.7 Ba. | SAD 75.0 717.9 81.0 83.0 85.0 85.6 
7 76.0 75.8 75.6 | 75.6 7 an ae 75.6 76.6 80.3 81.2 83.5 85.0 
8 77.0 76.7 76.0 | Tab 74.7 74.6 75.3 78.4 81.5 84.0 85.3 86.7 
9 773 768° | 962.) “766 75.2 75.2 75.4 76.6 79.9 82.6 84.8 85.4 
10 | e777 972° |) 97.0 76.8 76.0 75.7 75.7 76.7 78.9 81.7 84.3 84.9 
1l‘| 77.6 77.4 77.2 76.9 76.9 76.7 76.7 77.6 79.1 81.0 82.1 83.0 
A Pa) 76.0 75.7 75.5 75.2 74.8 74.7 75.0 76.0 78.2 80.5 82.5 84.0 
fj | 18 77.0 76.6 76.4 76.3 | 456 75.5 75.7 76.8 79.0 81.2 82.8 83.8 
14 76.9 76.5 75.6 75.2 74.9 74.9 75.2 76.6 79.6 82.7 84.7 84.8 
U, 15) Wane 77.0 76.5 76.0 75.2 74.9 75.1 78.0 82.2 84.3 86.6 86.2 
16 78.0 78.0 78.0 77.6 77.2 76.8 77.8 717.6 79.8 84.6 86.3 88.0 
D) 17 74,4 74.6 74.6 74.0 73.8 73.4 73.6 74.8 78.0 82.5 83.6 84.4 
18 | 73.8 7349 73.4 73.1 72.8 72.6 72.9 75.0 78.0 81.0 83.0 84.2 
hm | 19 75.7 75.0 75.0 74.8 74.5 74.1 74.4 75.5 78.6 81.4 82.6 84.5 
20 | 75.6 75.6 | 75.5 75.5 75.9 75.9 75.5 75.9 76.9 78.1 76.9 78.2 
21 750° | 74,7 74.0 73.7 73.4 73.0 72.5 75.2 79.0 81.6 83.2 85.0 
22 76.9.) 764 76.2 75.9 75.9 75.1 75.5 76.8 79.6 82.0 83.5. 84.5 
23 75.0 74.7 74.6 74.4 74.2 74.0 74.2 75.8 78.6 80.9 81.4 80.8 
24| 749 74.6 74.0 73.5 73.0 72.7 72.7 74.5 77.0 79.4 80.8 83.4 
25 76.0 75.5 75.0 74.5 74.4 74.3 74.5 76.6 78.9 80.2 81.2 82.7 
26 | 748 74.8 74.8 74.6 746 | 74.6 75.0 77.0 80.0 82.0 83.6 84.4 
27 75.9 75.4 75.0 74.5 WEB No PRG 74.0 76.0 79.4 81.7 83.5 84.0 
| 28 72.9 Fad | Tog 72.7 F268 NNT RE G27 74.0 77.6 80.8 83.0 85.0 
28 76.5 75.8 75.8 75.8 75.3 | 74.5 74.2 74.0 76.4 80.9 83.5 84.4 
830 | 74.3 | 74.0 73.9 73.8 73.6 5 73.2 73.3 74.9 76.5 79.7 81.7 83.6 
| 
= a | = = / = 
Hourly Means. || 76.06 | 75.73 75.42 75.10 74.82 | 74.57 74.74 76.26 | 78.99 81.50 83.07 84.07 
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Dail 
2 3 + 5 10 11 and Monthly 
Means. 
88.6 86.6 87.6 86.7 79.3 78.5 81.82 
87.2 86.8 86.2 85.5 79.1 78.5 81.56 
84.7 86.0 85.8 85.0 | | 76.4 76.3 80.25 
87.4 83.7 86.6 85.6 | 81.0 80.3 81.50 
86.7 86.2 85.5 85.3 | 80.6 80.0 81.26 
80.6 82.6 | 81.6 82.5 6 | Di aT 4) TET 80.19 
80.4 82.0 83.7 82.2 ie | oe CRA ees am hae toe Bel 
86.6 86.6 86.2 85.0 3.4 | IEPRS TR 7RS | 7 80.72 
85.0 85.0 79.0 78.0 | ae PR Zeta. a Fe 79.26 
| 86.0 85.0 84.3 83.8 0 | ° 820. | 80.2 | 79.4 80.24 
85.6 87.4 85.7 84.6 PE IESS eB I93 81.51 
83.3 82.6 | 83.0 82.4 ae | | 99.4 Wo 79. 79.98 
86.3 86.0 86.0 85.7 | | Ee ag me eed 81.38 
| 86.0 85.2 84.8 84.0 EER 7 83 80.38 
86.2 86.2 | 862 | 85.4 Oe 83. 80.5 | 80.0 | 79. 81.20 
84.6 86.2 86.4 85.4 84.0 | E21 78.00) 6 27.57.8 wesie4d 
80.4 80.6 82.0 81.0 au 78.9 | 789 | 788 | 79.92 
87.8 84.4 86.0 85.0 | 824 | | 78-0.) 75 1 8772) 18) 80.58 
82.6 84.0 83.4 83.2 (0 | Pet FLO! he 782 9 | 80.05 
86.2 86.2 86.0 85.0 Sa 81.0 | 80.2 | 80.0 | 81.05 
86.5 86.6 86.3 85.4 | 83. Me 70.6.2) IGG! ot S78. 81.73 
86.8 87.0 85.8 84.9 3. Sk2 SG” 1 7.3 9) Sk 02 bu 
88.0 86.8 | 86.0 85.0 | 84 | 805 | 79.6 79.1 81.65 | 
86.4 86.0 84.7 84.0 | 83 | 9380) FRO} ZE9 | oesies 
88.2 87.5 87.3 862 | S43 |. 882 | | 807 | 865: | sho | esis 
| 87.0 86.5 85.4 84.8 80.0 | 79.5 78.7 81.06 | 
83.4 84.5 84.3 | 83.3 Po TEI) HFRS hy LTRS 79.38 
87.0 86.7 86.3 85.0 6 | 974.0 | 745 74.8 | 79.51 
82.7 84.0 82.7 rw cs | 76.0 | 759 | 75.5 77.78 
| 84.2 85.0 84.0 83.5 , 77.3 77.0 | 76.8 79.46 
85.4 85.2 | 85.0 84.5 83.5 | ut NARS) BISON CITE 79.43 
5.41 | 85.33 | 84.96 | 84.07 78.80 | 7834 | 78.06 | 80.54 
a | | hs 
30.7 | 788 | 788 | 795 8.4 | 75.2 | | 79.19 
79.9 79.3 79.0 78.8 76.2 75.8 he 76,71 
83.6 82.5 81.4 81.0 198.0 78.0 73.71 
82.0 82.4 82.0 81.6 eer 77.4 78.49 
86.2 85.6 84.9 83.6 ey 78.7 80.26 
86.5 86.0 85.6 84.5 E67 76.5 80.21 
86.5 85.8 86.0 85.0 79.2 79.2 80.30 
86.4 85.7 85.0 84.0 79.3 78.8 80.58 
87.3 86.0 86.4 86.1 80.0 78.7 80.81 
85.4 85.4 84.4 83.6 80.1 79.2 80.46 
82.4 81.5 81.0 80.0 77.0 76.6 78.88 
85.2 85.0 84.0 83.3 77.0 77.4 79.28 | 
82.6 83.0 83.6 82.6 78.2 77.8 79.33 
86.8 86.3 86.0 85.0 79.4 78.8 80.41 
87.2 86.6 86.6 85.0 79.1 79.0 81.10 
88.9 88.4 87.8 76.6 75.0 74.7 79.86 
83.4 83.6 81.4 771.5 74.7 74.7 77.39 
85.0 85.6 85.4 84.4 79.7 79.3 79.26 
86.5 86.0 85.0 83.5 76.5 76.3 79.13 
81.4 81.4 81.4 81.0 76.4 76.0 77.65 
86.6 86.2 84.9 83.9 79.2 78.7 79.54 
84.0 76.1 78.2 79.3 76.1 75.5 78.42 
79.5 80.5 80.0 79.8 76.4 76.0 77.42 
83.4 84.0 82.2 81.5 77.5 77.2 78.10 
84.2 81.6 81.0 81.0 75.5 75.1 77.96 
83.2 81.9 82.9 82.5 77.5 77.0 78.77 
85.0 84.2 83.0 83.0 73.9 73.5 78.15 
86.8 85.8 84.6 84.0 78.5 78.0 78.98 
85.2 84.5 83.6 83.3 75.5 74.8 78.75 
85.5 86.2 86.4 83.9 77.2 76.8 78.80 
84.58 | 83.86 | 83.42 | 82.29 77.52 | 77.02 79.10 


68 BATAVIA 1878. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 
STANDARD THERMOMETER. - 
H f | | | | 
Meiers PACKEM 2 Bag ee os 6 7 8 9 10 11 12 
1 75.4 95.0 | 45 | 74.0 | 73.6 713.4 | Go, | 75.3 77.4 | 79.8 83.5 84.0 
| at "60 | 962 | 948 | wee | 1997 | izes | WeB! ace@ 76.6 | 79.0 81.5 82.6 
| 3 74.7 74.4 te0 7 Bie | 73.0. | Trae | 72.8 | ie? 79.7 83.2 85.2 | 86.3 
| 4. 77.0 716.9 | 76.7 / 76.2 Ad) =| 75.1 15.5 | 7q74 80.2 82.5 83.9 85.6 | 
5 76.6 76.2 15.5 | 75.0 | 74.3 | 13.8 | ota e 75.6 79.3 81.7 84.9 85.7 
6 76.0 75.5 Pisa) q4.6 | 74.0 ioeD 73.9 | 75.8 79.3 83.0 84.4 86.0 |} 
| 76.6 76.3 95.9 | 15.3 F4.9 | 14.5 | 74.3 | 75.4 79.0 | 82.4 84.4 85.4 | 
8 17.4 17.6 Ee. 76.6 16.4 |} OZ) i ABD: 78.7 80.9 82.0 83.4 85.0 
9 76.4 76.1 1d 4 fo | 75.3 75.3 | Fo | 77.6 19:3 | 82.0 84.5 85.6 | 
10 G64 76.1 Chief hae | 75.0 F4.4 | 74.0 | 74.4 | 76.5 79.6 82.0 83.6 84.0 | 
i]: 75.2 74.8 Tate | 14.2 14.0 | 74.0 | 7 oan 74.0 76.0 76.0 17.5 ~ 80.0 
il. 76.0 95.6 75.2 | 14.7 74.2 | 73.8 | 74.0 | 74.8 77.5 >81.4 83.0 85.5 
' 13 ge 76.4 76.0 | 75.5 | sore 75.0 V2, 1622) 78.0 81.3 83.7 84.8 
» 14 7G.2 95.6 75.3 75.1 Worl a 95.0 | 75.0 Gites 80.3 | 83.9 86.3 87.5 | 
15 75.3 74.0 | ore an pee TROT F253» | 72.5 | 74.6 76.8 82.7 85.5 84.6 | 
H 16 72.4 ind | OL 70.6 70.0 69.8 | 69.7 72.6 77.0 81.4 84.4 87.0 
17 75.4 75.2 74.9 74.8 | asd. an 14.3 | 74.1 74.8 | 78.7 81.8 82.6 85.6 
2) 18 F568 2) 74.7 PRY ipo 72.6 T23 | 72.0 7F4.9 78.3 | 81.5 84.3 86.0 | 
kb 19 aco a 73.5 727% | G22, 71.7 124) 71.6 73.6 Tit jss | 81.3 83.0 85.2 | 
90 76.0 fae | 94.8 14.5 eal 73.0 | 73.2 for 1820: TI 82.0 84.9 | 86.4 | 
21 ive, 76.5 756) 4 pO | 94.3 73.8 | 74.0 75.4 | OS: aaa 82.0 84.6 86.6 | 
22, ole 74.6 44:0 | 73.7 | Ted | 73.1 73.0 75.1 80.0 84.0 86.0 87.3 
23 76.0 16.0. | Toe || 74.8 | 74.6 | 14.3 74.0 | 76.8 80.0 82.6 84.0 85.0 
94. (BYP FEAT | 74.4 73.8 G32 <) 72.6 | IRAE | 76.6 79.4 | 82.3 84.5 85.5 } 
25 a0 a 16.5 | 76.0 | q5a | 75.5 | 7 iss el 75.6 44D 79.8 |} 82.6 84.6 85.4 | 
26 76.1 75.5 | 74.9 : fe Sho 74.0 7Bua, 74.0 75.0 O32 a 82.3 84.7 85.6 | 
Aly 17.5 76.3 | 76.0 | oo 4 74.5 | 74.0 | 74.5 76.5 80.0 | 82.8 84.9 84.5 
| 28 49.3 74.4 73.6 | 72.8 | 72.4 | 72.0 | F25. | 75.0 79.0 | 82.1 84.4 86.2 
| 29 76.0 75.8 715.1 T4.7 ase. a 73.5 | 73.5 : 75.6 496 a 82.6 85.4 87.5 
| 30 74.9 oNG) | 74.0 F36 7B tae | 73.0 | ZB | 44.8 | 78.0 80.3 82.9 85.0 | 
ir 8 77.0 76.4 | 15.5 | 74.9 | 432) 14a) ee 74.8 | 76.6 | 80.0 | 83.0 85.0 87.0 
RAE h | | | | | 
Hourly Means. 715.94 75.42 | 7486 | 74.40 | 73.97 73.61 Paris | 75.62 | 78.84 | 81.85 84.05 85.43 
| | 
| | | | ] | | | i 
| 1h 75.6 75.1 | 4.27 TEAS, 72.3 | Tis «| 72.9 75.0 78.6 81.0 84.1 86.5 
2 76.7 §6:3 | 15.4: 7 | 74.7 | 74.3 Mout 73.9 7547 78.3 81.0 83.6 84.2 
| 3 76.8 76.7 16.7 | 76.6 | 76.5 759 | 76.3 76.8 79.7 82.5 83.8 85.3 
4 76.3 75.6 V4.7 93.9 host TEES | 14.3 76.6 Vi7 he 79.8 81.8 84.8 
5 76.9 76.0 75.2 V4.4 73.5 Jeers G2 75.6 80.0 83.3 85.0 87.4 
6 76.4 45.7 74.8 | 74.2 73.4 72.9 73.5 75.3 76.5 81.4 84.2 84.9 
7 76.3 95.6 74.9 74.4 74.2 orOun| Tae 77.0 80.9 83.5 84.1 86.6 
8 44.5 76.9 75.9 | 759 75.1 74.4 | 14.5 | 76.5 80.1 82.9 84.6 86.0 
9 78.2 77.9 76.3 | 75.5 | 74.6 74.0 14.4 PLFAW) 79.6 | 82.3 85.5 86.9 
10 76.9 76.3 76.0 Toit. | 75.0 14.3 | 147 nd 76.8 80.1 83.5 85.0 86.3 
! 11 76.0 75.5 Vietoe | 74.1 73.8 73.8 74.7 | 17.6 79.9 82.8 85.1 87.9 
H 12 14.7 74.2 Teiten 0 73.4 73.0 72.6 73.0 | 75.5 78.6 82.1 83.6 85.0 
) 13 75.9 Fingae | 74.6 | 74.3 73.6 au, 74.5 | 75.9 79.8 82.6 84.8 85.6 
14 76.5 75.3 75.0 73.9 73.0 72.6 G24 | 75.5 79.6 82.3 83.5 86.0 
5 15 75.0 474.5 Gael 74.0 4 73.5 72.6 73.0 T4.9 79.0 83.2 85.0 86.4 
16 74.0 73.5 71.9 71.6 71.3 FAO s 719 74.8 78.9 82.0 84.4 86.1 
h 17 45.7 74.7 93.9 Wane Bond. More 73.4 74.8 78.0 80.7 83.5 85.7. 
18 75.0 44.7 73.8 T.2 72.9 72.6 72.6 75.5 79.5 82.7 84.7 85.7 
b 19 75.5 75.0 44.5 73.8 doce 72.8 72.5 75.6 80.6 83.7 86.6 88.7 
20 76.1 4a.2 74.8 74.5 73.9 93.5 14.3 Tae 81.4 84.5 86.7 88.0 
d{ 21 14.4 77 24 "Bap | 71.8 71.3 70.7 | F115 75.0 79.0 83.5 86.9 89.1 
22, 74.6 73.4 G27 | FLW 7 71.1 71.0: | Woe 14.7 78.1 81.2 84.5 86.9 
23 Pipesy 71.5 70.9 | 70.4 69.5 68.6 | 69.5 73.2 | 78.9 81.5 84.8 86.5 
24 72.6 71.8 71.0 70.0 69.5 69.0 | 69.6 Toco T7.4 83.3 86.1 88.5 
25 74.5 73.8 Tee: aa 72.9 72.0 FAMay inne 75.8 80.0 84.0 86.5 88.4 
26 94.5 75.0 94.4 | TE | 73.0 dees, 74.0 aided 81.2 85.3 88.6 90.0 
PAY | Oss 76.0 759 75.4 | 715.2 74.8 75.2 aed 80.0 82.4 85.0 87.7 
28 76.9 76.2 76.0 74.5 14.3 73.8 74.2 76.6 79.9 82.6 84.7 86.5 
29 ide 76.5 75.5 74.8 74.0 73.5 73.9 77.5 81.3 83.0 84.4 86.4 
30 76.7 76.2 Chita | 74.5 74.0 73.4 75.4 78.1 82.5 85.4 88.0 89.1 
\ 31 75.9 75.0 Ta0 al 73.8 73.6 72.9 TeX 77.0 81.0 | 83.7 86.5 88.5 
Hourly Means. || 75.76 75.14 714.43 73.84 73.29 72.84 713.43 75.95 79.55 82.70 85.02 86.83 
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STANDARD THERMOMETER. 

Daily 

1PM. 2 3 ‘4 5 6 7 8 9 1) eae aay 12 and Monthly 
| | Means. 
85.7 86.7 86.9 85.9 85.0 83.0 81.4 79.6 78.6 W9cd 77.0 76.6 79.29 
83.2 83.2 83.2 83.0 82.9 81.9 81.0 79.4 77.5 76.7 75.8 75.5 78.30 
, 86.8 86.6 86.8 85.6 84.3 84.0 81.9 80.3 79.5 79.0 78.0 77.3 79.74 
87.2 |, 86.8 88.0 86.8 85.0 82.9 81.6 80.5 79.6 78.6 77.5 77.0 80.59 
87.4 87.0 88.5 87.6 86.4 84.3 82.0 79.9 79.3 78.0 TIA 76.6 80.25 
86.3 86.7 85.5 84.4 83.3 81.7 80.7 79.7 (G4. bomTse | anh7.8 q74 79.67 
84.8 82.6 85.0 85.0 84.4 83.0 81.1 80.0 77.9 77.7 78.0 77.9 79.66 
85.0 86.0 85.5 84.6 83.3 82.3 81.0 80.1 79.0 784 | 776 77.0 80.32 
85.7 86.5 84.6 | 85.7 84.5 82.7 81.6 80.5 79.6 78.5 Ted 77.5 80.16 
85.3 85.3 85.0 | 84.0 83.4 82.3 81.4 78.4 76.6 76.0 75.3 75.4 79.18 
82.1 84.3 84.2 83.6 82.7 81.4 80.4 79.6 78.6 77.5 76.8 76.4 77.98 
86.2 85.7 84.0 84.0 83.4 82.8 81.5 80.3 79.5 78.3 77.6 77.3 79.43 
85.0 86.5 87.5 87.0 85.5 83.5 82.3 81.1 80.0 78.8 78.0 77.2 80.28 
88.5 86.5 88.0 87.3 86.0 82.8 81.2 79.7 79.0 77.4 77.0 76.8 80.53 
86.6 88.4 85.4 84.5 83.6 81.7 79.9 78.2 76.4 75.2 74.1 73.0 78.52 
87.3 85.9 85.2 85.0 84.3 82.4 81.4 80.3 78.6 77.6 77.2 76.4 78.30 
87.0 87.9 86.4 85.0 84.0 82.8 80.8 719.9 79.0 77.9 77.0 76.4 79.63 
85.0 87.2 87.2 85.6 84.2 82.5 80.1 78.2 V7.2 76.7 75.6 75.0 78.90 
87.4 86.3 85.5 84.4 83.6 82.2 80.5 78.6 78.4 78.0 | 77.6 76.9 78.64 
86.4 85.4 86.0 85.0 83.9 82.5 80.7 79.6 79.0 79.0 | 78.6 78.0 79.65 
86.9 84.9 85.7 85.7 84.5 82.8 81.5 | 80.4 1.3) f £480 76.8 75.6 79.85 
87.4 85.0 79.4 80.5 82.0 81.3 80.1 78.2 C14 NW  eiG6 76.5 76.5 78.77 
85.6 84.5 84.0 . 84.0 83.5 82.2 80.3 78.8 90 1 aE 76.9 76.2 79.37 
87.4 86.6 87.0 86.6 85.0 83.1 81.6 80.0 79.2 79.0 | 6785 78.0 79.92 
86.6 85.7 85.4 84.6 84.0 82.5 G05 it hae 78.8 77.9 77.6 16:7 80.09 
86.2 86.1 86.1 84.9 84.0 82.8 82.4 81.4 80.6 80.2 | 79.6 78.5 80.08 
86.7 86.4 85.6 84.9 83.9 82.5 81.0 79.3 777 Ta |) SFE 76.3 79.84 
86.8 87.3 85.5 - 84.8 83.5 82.3 80.5 79.8 79.2 73.3 | * 779 17.5 79.30 
87.3 87.3 86.0 85.8 84.5 83.1 82.5 | 82.4 80.7 79.1 76.2 74.9 80.14 
85.9 86.1 85.3 83.7 83.3 82.3 80.6 79.0 78.1 a5 1 240.5 174.3 78.92 
87.5 85.5 85.8 85.4 84.5 | 82.8 81.4 80.2 To Mew es.o | Tm 1 70.6 80.15 
86.23 86.03 85.62 85.00 84.08 82.59 | 81.15 | 79.78 78.75 | 77.89 | 77.21 | 76.64 79.53 
87.7 87.0 86.9 85.9 84.8 83.0 81.5 80.1 79.4 79.0 | 78.2 ast 79.65 
86.1 86.0 86.0 85.0 84.5 82.6 81.6 80.3 78.9 78.0 77.3 77.1 79.63 
88.0 90.2 89.7 86.4 86.2 83.7 81.9 81.2 80.0 79.1 77.6 76.7 81.01 
86.4 85.9 86.5 85.5 84.2 82.2 $1.0 80.0 79.0 78.2 77.8 774 79.46 
87.5 85.9 84.9 83.8 84.0 82.9 82.0 81.0 79.7 78.7 78.1 77.3 79.96 
85.9 88.0 87.6 86.2 85.0 83.4 82.2 81.3 80.5 | (79.7 78.4 77.3 79.95 
87.2 87.0 85.2 85.1 84.6 82.9 82.0 80.7 80.1 79.9 79.7 78.9 80.36 
86.7 86.0 86.0 84.8 84.0 82.6 81.5 80.1 79.5 70.0) 78.1 78.1 80.28 
87.3 85.7 85.2 84.5 83.5 81.8 80.4 79.4 78.3 77.8 77.4 77.1 80.03 
86.7 87.1 85.7 85.3 84.4 83.0 81.4 80.6 79.4 78.8 77.5 76.7 80.29 
88.0 86.0 87.2 83.1 83.5 79.9 76.5, 76.6 76.6" 1 296.7 76.2 75.2 79.22 
86.0 85.6 84.4 84.0 83.0 82.0 81.0 80.2 Fa.2.,) WHAO 76.5 75.9 78.89 
84.3 84.5 84.5 83.6 82.5 82.0 81.0 80.0 79.2 | 785 78.1 77.0 79.42 
86.0 85.6 85.4 84.4 82.9 82.2 81.4 81.3 80.5 79.6 78.3 76.7 79.59 
87.4 87.8 86.4 85.3 84.1 82.7 81.0 79.6 78.5 78.3 76.8 75.4 79.52 
88.0 88.0 86.9 85.0 83.5 82.2 80.3 78.7 78.7 (7s wee) 76.9 78.97 
86.8 86.1 85.2 84.9 84.0 82.3 81.2 79.3 78.0 76.9 76.4 75.8 79.10 
84.7 84.7 84.7 84.5 83.4 82.4 82.0 80.6 79.9 78.5 77.2 76.5 79.25 
87.6 87.0 87.5 86.3 84.0 82.7 81.5 80.4 79.0 78.7 774 76.5 80.05 
88.7 88.1 88.7 87.5 85.8 82.8 80.4 78.9 77.4 76.4 | 75.5 74.9 80.22 
87.2 88.0 87.8 86.7 85.8 83.2 81.5 80.1 79.2 77.6 77.4 76.4 79.63 
88.1 86.7 86.5 85.6 84.0 82.6 81.4 79.3 77.5 76.0 75.0 74.0 78.70 
85.5 86.1 85.9 85.6 85.2 83.2 80.9 79.5 7V7.A 76.0 74.7 73.5 14.97 
90.7 87.0 88.0 87.5 86.3 83.6 82.0 80.0 78.4 77.3 76.1 75.4 78.89 
86.9 88.3 89.6 88.2 85.7 83.4 81.2 79.3 77.8 76.6 75.7 75.0 79.70 
88.0 88.3 89.1 87.2 85.8 83.4 81.8 81.2 80.0 79.5 78.7 78.0 80.88 
86.5 86.2 85.5 85.0 83.6 82.6 82.3 81.7 80.5 79.4 78.3 77.7 80.47 
86.0 84.6 83.8 83.3 82.5 81.9 81.4 81.0 80.2 79.3 78.5 V7.7 79.85 
85.6 85.5 85.5 84.4 83.4 82.4 82.0 81.2 80.2 79.7 78.4 77.4 80.15 
Sh2 87.1 86.6 86.9 85.5 83.7 82.4 81.1 80.0 79.0 V9 76.7 80.95 
90.1 88.3 87.2 84.8 84.0 83.2 82.2 81.6 80.5 79.2 78.3 77.4 80.52 
87.06 86.72 86.45 85.36 84.31 82.66 81.32 80.20 79.10 | 78.26 77.40 76.59 79.76 
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STANDARD THERMOMETER. 


Hours of 


Mean Batavia | 1 A. M. 2 3 s 4 5 6 7 32") 9 10 11 12 

Time. | | 

1 77A 76.4 75.5 74.7 73.6 | 73.4 74.5 78.3 82.0 84.6 86.0 87.0 

2 75.3 74.5 73.8 73.1 74.2 73.6 73.6 77.4 81.5 84.5 86.7 87.7 

3 77.3 77.3 76.9 76.9 76.3 75.2 75.8 78.5 82.4 84.9 86.6 87.0 

4 761 76.0 75.2 74.3 74.0 74.1 75.0 78.1 80.6 84.5 87.6 87.2 

5 97:2 76.9 76.9 76.8 76.3 76.0 76.3 79.0 81.4 84.0 86.0 85.0 

6 78.7 77.0 75.8 74.6 74.0 fee) 74.2 77.4 80.6 85.0 86.6 87.4 

7 al 76.3 75.6 75.3 74.9 74.9 75.5 78.8 82.4 84.7 86.8 88.6 

, 8 75.6 74.7 74.0 73.5 73.5 73.4 74.0 77.8 81.2 84.6 87.9 89.2 

(4 9 76.0 75.2 74.5 74.0 73.5 73.0 794 1, «27a 80.5 84.0 85.1 87.0 

10 76.4 75.4 74.6 7377 72.8 72.4 73.2 76.3 81.0 84.1 87.0 86.8 

Al ¥ a1 17.5 76.7 76.1 75.5 74.6 73.7 74.6 78.2 82.5 85.0 85.2 87.0 

m 12 79.3 77.9 77.0 75 74.3 73.5 74.0 77.6 81.7 84.8 86.8 87.0 

13 75.8 75.0 73.9 73.5 73.5 73.5 74.6 Ja 82.0 85.5 88.0 88.9 

> 14 75.0 74.1 73.5 73.0 72.3 72.0 73.0 77.5 81.7 86.2 87.4 88.3 

15 75.8 75.0 74.6 74.2 74.0 73.8 75.0 79.0 82.5 85.8 89.0 88.6 

in 16 74.6 74.0 73.7 73.4 730 1 B76 74.0 79.0 83.3 86.0 89.0 88.6 

17 77.6 76.8 76.5 75.7 75.4 76.3 77.0 80.4 82.5 84.5 88.4 90.6 

H 18 76.7 75.9 75.7 75.2 74.6 737 74.8 77.9 82.9 85.4 88.0 90.1 

0, 19 7707 77.0 76.0 15. 74.5 74.0 74.6 78.6 82.6 85.2 86.7 87.5 

20 76.2 75.4 74.9 74.6 74.5 74.4 76.0 79.5 83.3 85.9 87.0 87.0 

fi] | 21 76.8 76.3 75.6 75.2 74.5 74.2 75 79.0 83.3 86.7 89.7 88.0 

22, 78.7 78.3 77.8 glep 76.6 76.3 76.9 80.4 83.6 86.7 89.4 89.6 

Q | 23 79.7 79.4 78.6 78.5 78.5 78.0 77.9 76.9 75.7 77.6 82.3 85.2 

24 75.8 75.7 75.4 75.0 74.9 74.7 75.5 78.4 81.7 84.3 86.7 85.9 

25 76.8 76.0 75.2 74.8 74.2 73.8 75.0 78.7 82.5 84.5 87.0 88.9 

26 76.6 76.4 75.8 75.8 76.0 76.2 77.0 80.3 Sig 84.0 86.9 88.0 

27 76.6 76.0 75.7 75.5 75.5 75.4 76.5 80.5 83.6 87.2 88.5 88.0 

28 77.3 77.0 76.3 75.8 715.5 75.1 76.3 79.9 83.4 86.0 88.0 88.7 

29 75.8 75.5 75.0 74.5 74.3 73.9 74.1 76.8 80.6 83.6 85.8 86.8 

30 75.4 75.0 74.8 75.5 75.3 75.5 77.0 78.2 81.1 84.0 86.4 87.9 

Hourly Means. || 76.77 76.10 75.50 75.00 74.64 74.34 75.16 78.43 81.86 84.79 87.08 87.78 

1 78.0 78.0 17.6 77.0 76.9 76.7 77.6 79.7 82.7 86.0 89.0 90.8 

2 78.0 77.0 76.4 75.6 75.2 74.9 76.2 80.6 84.7 87.5 90.0 92.0 

3 78.5 77.8 77.4 76.8 76.7 76.9 77.5 79.5 81.9 84.1 85.7 86.0 

4 75.2 75.0 74.0 72.8 73.6 73.0 75.2 79.9 83.7 86.5 88.8 89.7 

5 77.5 76.8 75.9 75.6 75.3 rEg 76.6 80.2 83.5 86.0 87.0 89.0 

6 75.6 75.6 94.7 739 73:33 1 F729 74.0 77.0 81.0 83.8 86.0 88.2 

7 76.7 76.2 75.5 75.0 74.3 73.3 74.3 78.0 82.5 85.6 88.6 88.4 

8 771.7 76.9 76.3 75.7 75.2 75.1 76.0 79.8 83.5 86.6 86.2 88.8 

9 76.3 15.5 75.0 74.5 74.5 74.6 75.0 78.5 82.0 84.7 86.6 87.6 

_ | 10 76.6 716.3 75.5 75.2 74.7 q41 75.9 79.2 83.0 86.2 87.0 89.2 

0% 11 76.6 75.7 75.2 74.5 74.0 713.5 75.0 79.7 83.3 86.6 86.6 87.0 

12 78.1 173 76.3 75.7 75.3 74.6 76.0 80.9 84.7 87.9 89.8 87.6 

ny 13 78.2 za.8 77.2 76.6 76.0 75.5 17.4 81.8 84.9 87.4 89.0 87.5 

14 80.0 79.5 79.0 78.0 77.3 76.7 77.5 81.7 84.7 87.2 88.5 87.7 

fq 15 76.8 76.0 754 \ Gaee 74.0 7347 75.5 79.9 84.2 88.0 90.0 90.4 

0 | 16 77.6 76.9 716.0 | 75.4 74.9 74.5 75.8 ° 80.2 83.4 88.3 91.3 89.7 

17 78.8 78.2 77.8 77.3 76.4 76.4 77.6 81.9 85.7 89.7 91.0 92.5 

- 18 79.3 78.2 77.8 77.3 76.7 76.6 76.9 80.7 82.8 85.2 89.2 88.9 

19 75.9 76.0 715. 14.7 14.7 74.1 75.4 79.8 84.2 86.6 90.5 87.4 

0 | 20 78.2 17.5 76.8 76.0 76.0 75.4 78.4 82.3 85.6 88.9 90.2 87.7 

0 BL 17.2 76.9 76.3 154 75.3 74.8 76.7 80.9 85.2 88.7 88.5 87.7 

22, 78.4 7 77.1 76.4 76.2 76.4 77.0 79.6 $170 84.4 86.3 87.7 

23 77.1 76.7 76.0 15.7 76.0 76.1 77.9 80.6 83.5 86.3 87.3 88.9 

24 74.8 74.2 74.4 74.4 74.0 73.9 75.5 78.4 80.8 84.5 87.2 86.4 

25 erie 17.4 76.9 76.7 76.5 76.0 73.9 79.3 81.0 84.9 86.4 88.3 

26 78.8 718 77.2 76.5 76.3 75.6 77.0 81.5 84.4 86.0 89.5 87.0 

27 77.3 76.9 76.4 75.8 75.3 75.1 75.7 80.5 85.4 88.3 87.4 87.6 

28 76.3 75.8 75.1 74.7 74.5 74.2 75.7 80.1 84.8 86.0 85.3 |. 86.6 

29 75. 75.6 75.0 74.3 74.0 74.0 75.9 78.9 82.7 86.5 87.5 87.7 

30 74.6 74.4 74.1 74.0 EIS] 73.5 75.2 79.0 83.8 86.0 88.0 88.0 


eae 78.0 77.4 76.6 76.4 75.7 75.2 76.0 79.7 84.0 86.8 89.0 90.0 


Hourly Means. || 77.28 76.74 76.13 75.57 75.24 74.90 76.25 79.99 83.51 86.49 88.17 88.45 
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STANDARD THERMOMETER. 
on | ' 
| Daily 
Pee 2 3 4 5 6 7 8 ae 10 11 12 and Monthly 
| | Means. 
86.5 86.0 85.5 85.0 84.0 82.7 82.0 80.6 79.6 78.4 Oded, 76.5 80.32 
88.0 86.3 85.5 84.0 83.4 82.5 82.7 81.5 80.7 79.7 79.3 78.5 80.33 
86.5 85.8 34.7 84.7 82.7 82.6 81.0 79.9 78.8 77.6 76.3 76.1 80.49 
84.9 85.5 85.0 84.7 83.6 82.5 81.6 81.2 80.5 79.8 79.1 78.2 80.39 
84.2 85.7 85.2 85.0 83.7 82.5 81.4 81.2 80.7 80.5 80.0 79.6 80.90 
86.0 86.3 87.0 85.5 84.5 82.9 82.4 82.4 , 81.5 80.7 80.0 78.5 80.95 
88.0 87.6 86.0 86.0 84.0 83.1 83.0 79.9 77.2 re 76.9 76.3 80.67 
87.6 87.0 86.9 85.5 84.0 83.3 82.5 81.6 80.8 79.8 78.1 V7.1 80.57 
88.3 88.0 88.2 87.0 85.5 84.4 83.5 82.5 81.0 80.0 79.4 77.8 80.75 
87.6 86.8 86.4 84.6 83.8 82.7 82.7 82.1 80.9 79.4 78.3 77.9 80.29 
86.6 85.3 85.0 84.6 83.5 82.2 82.0 81.8 81.0 80.6 79.7 79.4 80.76 
87.3 86.0 85.6 85.0 83.3 82.1 82.0 81.8 81.2 80.0 78.5 77.0 80.79 
86.4 86.5 85.6 84.5 83.5 82.4 80.9 79.3 78.2 77.4 76.4 75.5 79.96 
87.9 87.5 87.5 86.3 85.5 83.6 82.4 81.0 80.5 79.4 78.0 77.0 80.44 
87.5 87.6 86.6 85. 85.3 83.9 82.0 80.2 78.9 17.9 76.6 75.7 80.63 
88.2 87.5 86.0 85.0 84.0 83.1 81.7 81.5 80.8 80.0 79.5 78.6 80.71 
91.0 92.7 88.0 86.5 84.8 83.7 83.0 82.5 81.7 80.5 79.0 77.9 82.21 
88.9 87.0 87.3 85.0 84.4 83.4 82.8 82.5 81.5 79.6 78.9 78.1 81.26 
88.2 88.8 86.6 | . 85.6 84.7 83.6 82.9 82.1 80.6 79.2 77.9 97.2 81.12 
87.3 86.8 86.3 | 85.8 84.7 84.0 83.2 82.4 80.8 79.6 79.2 78.0 81.12 
| 885 88.0 87.0 85.9 85.0 83.8 82.9 82.1 81.7 | 806 | 79.4 79.0 81.62 
88.4 86.9 86.0 85.5 84.2 | 83.2 82.8 82.2 Oh.9 amon. ? oe oh Oy 80.5 $2.33 
87.4 87.0 86.5 85.4 84.4 80.6 77.8 76.9 76.9 76.4 | 76.3 76.0 80.00 
86.2 857 86.2 84.7 84.2 82.7 80.4 79.4 78.1 77.4 47.2 77.4 80.15 
87.0 87.7 86.0 86.0 84.7 83.5 82.8 81.9 S065 73.6 77.8 77.0 80.88 
87.4 87.2 87.0 87.2 Sack. | 865°) BO2.7 81.8 | 80.2 79.0 78.0 rica 81.45 
87.5 86.0 80.2 80.5 81.2 80.8 80.0 79.2 78.4 | 78.0 78.0 777 80.27 
89.3 83.0 86.7 86.0 78.5 78.2 TA e ed Anz hey dO. 76.2 45.9 80.27 
87.7 86.7 85.3 84.0 83.6 82.6 | 81.4 79.6 78.6 17.6 77.0 76.4 79.88 
87.6 87.0 86.6 — 849 84.3 83.1 82.2 81.1 | 80.0 79.3 78.9 78.5 80.84 
87.46 87.03 86.08 | 85.20 84.01 82.83 | 81.88 80.98 80.02 79.07 78.29 77.55 80.75 
EE LES ETERS RT API NE MESES IE GNESI DE ISS PP ORT SEE ENE SB BRE ILLES, DEAE TT IN EIR Te EPR SEIS ODE LE SIS IOLA RELL LOE EE CEE AEE CCE IIE YI ALANS LEE BEE EN IEEE EE LEI ILIA LEED ROT AE DE PTE 
90.0 89.4 87.3 86.0 84.0 82.9 82.2 81.2 | 79.8 78.9 78.5 82.55 
94.0 91.3 88.2 86.6 84.3 83.1 82.0 S07 re 10.7. 79.0 78.6 82.838 
85.3 87.4 89.5 88.0 85.5 83.0 79.8 78.3 77.2 75.4 75.2 81.20 
87.8 86.9 85.4 84.3 83.6 82.6 Si.4 4) 680.7 79.6 78.9 78.2 81.11 
86.7 86.7 85.5 84.4 83.8 V7.5 76.6 75.9 75.3 75.5 75.7 80.43 
87.6 86.6 86.3 85.5 83.5 81.7 79.7 99.7 79.5 78.4 77.7 80.48 
87.1 86.6 85.2 84.1 83.3 82.2 81.3 80.0 79.4 79.7 78.8 81.00 
87.2 86.3 85.4 84.4 83.6 83.6 SLO 1s mares 78.3 task 76.7 81.22 
88.6 85.6 84.3 84.0 83.3 83.3 82.4 60.6 4) 9179.6 73.4 77.4 80.84 
87.2 86.5 86.0 85.3 84.1 83.5 82.2 80.7 79.8 78.6 77.8 81.38 
87.7 86.0 86.6 85.5 84.0 82.1 81.2 80.3 79.6 78.5 78.5 81.06 
89.4 88.5 86.8 85.3 83.6 82.8 82.0 81.5 | 81.2 | 80.3 79.1 82.21 
89.5 89.7 88.8 87.6 85.4 83.4 82.2 Sb.0 i een. 80.5 80.4 82.82 
88.4 88.0 87.0 85.4 84.4 83.4 81.5 80.4 | 79.4 78.5 77.5 82.55 
838.2 87.1 86.0 84.6 83.8 83.4 Soa eS tS | e802 79.3 78.4 81.77 
&9.0 88.3 87.0 86.0 84.3 82.8 81.4 80.5 | 80.6 79.6 79.5 82.17 
90.6 90.0 88.6 86.8 85.0 84.0 83.0 82.0 | 81.0 80.7 79.7 83.61 
86.4 87.4 86.0 81.6 79.9 80.0 79.3 foc 4 8 210.0 775 77.0 81.21 
84.9 85.9 86.5 84.8 83.8 82.6 81.4 COS WP TG. 7, 79.5 79.2 81.20 
88.2 88.0 88.2 85.7 84.5 82.9 81.6 80.4 79.3 78.3 77.5 82.33 
87.2 86.5 86.0 85.1 84.0 82.9 82.5 81.7 80.6 79.7 78.9 82.00 
87.0 86.5 85.7 84.6 84.0 82.0 79.8 79.0 78.7 78.3 77.9 81.25 
87.5 86.2 85.6 84.7 80.4 76.6 76.0 75.6 75.6 | 75.4 75.0 80.39 
86.5 85.5 84.7 82.6 80.7 80.0 79.0). eto, h 78.0; Tha 77.8 79.75 
88.0 86.7 86.7 85.7 84.3 82.9 81.8 81.5 80.8 | 80.1 79.5 81.85 
90.0 89.3 88.1 87.0 85.0 83.3 81.2 79.9 T387- ART Geb. 82.28 
89.1 88.5 87.0 85.7 84.5 83.6 82.6 81.6 79.3 78.0 76.9 82.02 
86.0 82.6 84.9 83.8 80.4 78.9 78.1 77.5 76.8 76.5 76.0 79.94 
86.6 79.3 80.0 80.3 79.6 78.2 77.5 76.7 76.0 75.5 75.3 79.28 
89.5 88.8 86.7 85.8 84.7 83.2 81.5 80.7 79.2 78.7 78.4 81.29 
87.4 85.5 85.0 80.4 78.9 78.5 78.5 78.0 bial 77.6 77.9 80.84 
88.02 87.02 86.29 84.91 &3.36 81.96 80.73 79.76 79.01 78.34 77.83 81.45 
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STANDARD THERMOMETER. 


| | | 
Hours of | | | 
Mean Batavia || 1 A. M. | 2 3 4 | 5 : 6 7 8 | 9 | ie 
Time. | | | / | | 
| | | | | 
ra aes KG) PEO AH CaO ee AOeT B20 G8 1 710 80.9 84.6 86.4 
bP O HT 971 771 77.0 76.5 76.0 | 75.4 | 77.0 80.7 84.2 87.0 
3] 76.4 76.4 76.0 75.8 95.87 | ap 2 wep 80.7 81.5 82.4 
4 6703 | i250 75.5 75.2 | 75.0 | 750 | 784) B20 82.7 84.0 
5 | 78.5 789 ) F236 rh as Seep © Tm Mee 82.0 78.7 78.4 
6 || 76.7 76.3 75.9 75.8 75.5 752 | 764 80.3 82.3 84.4 
7 76.7 75.3 75.2 74.8 TI | (GES. 5 Gg 78.2 81.0 83.8 
8 | 77.0 76.1 75.8 75.4 75.0 | 746 76.6 80.6 84.0 86.6 
ie 94. 025g 1 ge 752 |  ¢peo 74.9 74.7 | 76.7 79.6 82.3 | (84.7 
10] 746 | 748 | 748 | 748 |. 746 | 746 | 76.0 77.0 78.1 79.0 
fe goll | 0ae5 Brae | ako | aa 73.6 |. (734 74.8 774 80.4 82.9 
19 sess? ee) oe 75.5 75.2 75.5 78.0 81.9 83.6 84.0 
feist ime | geo 762 wae 74.8 74.8 76.0 77.9 81.0 82.7 
14] 760 | 75.7 | 759 | 75.9 76.7 75.5 76.1 76.1 74.4 74.4 
5 Ab Pe C2 ks ane “a6 73.5 73 | (ase | Yaak 76.0 78.0 80.2 
161° 2764 |eaqhO | 4755 75.0 765 | GSS) eae 17.4 79.6 82.7 
M | 47 76.6 76.5 | 76.0 75.7 75.7 DF Ay fae 77.8 79.8 81.9 
b 18h 238 1 EL eae 74.5 74.5 74.7 74.9 76.7 80.5 83.1 
19 | C76 Se3) Brecin Gan? 75.6 75.6 oo | Brn 79.0 80.6 82.6 
Q } 20] 751 | 751 | 749 74.8 74.6 74.3 75.5 76.8 99.7 |. 3eK0 
91] 75.5 | 75.3 75.3 75.0 74.6 74.5 75.2 76.4 78.0 80.5 
U, BOT Caged ds gael 74.2 |. 73.6 73.7 73.5 75.8 | 79.1 81.4 84.6 
3 Wi gay t age. G5 | ge? 74.0 74.0 75.6 78.0 80.1 83.1 
24} 76.0 |. 75.8 75.4 75.2 749 | 746 76.3 77.7 80.7 83.1 
251 7968 | 44 73.9 73.6 73.4 73.2 74.2 75.6 79.1 81.2 
DEN 9707 | L762) Bee 76.2 76.1 75.9 | 76.4 78.9 81.4+| 84.4 
27|| 761 | 759 75.7 75.4 75.3 748 |} 3760-7)" 789 81.3 84.0 
OST tee ot ga 77.5 Aah Wega? 76.7 76.8 Ried. 79.4 80.6 
Pp ae ee Rah ba vf e-ti: ia 6 76.7 | 76.5 76.4 78.3 80.9 84.2 86.3 
\ 30} 766 | 766 76.6 76.3 | 76.0 75.8 | 768 80.5 83.5 84.7 
incre BES Glace GneRYRE Sues nc : 
Hourly Means.|| 76.09. | 75.84 | 75.58 | 75.34 75.12 | 74.98 | 7630 | 78.76 | 80.87 | 8289 
| | | 
foe tes 8.9 767 | 762 |. 769 7154 | 754 77.4 79.8 83.2 85.4 87.6 | 88.4 
ie? 75.7 75.6 | 75.5 75.2 74.7 74.4 75.0 | 96.5 78.4 81.4 84.1 | 83.8 
3 || 76.4 76.1 75.7 75.8 Fhe, gas 749) qa 74.7 75.0 75.3 75.5 
4) 740 | 73.5 73.5 73.3 73.1 73.2 24.8 l= 952 76.9 79.0 80.5 84.1 
5| 76.4 | 76.0 246) ee b fgee oF Geb tee D 76.4 77.9 81.0 84.0 86.4 
On. F020 l= 708 767) 750° B76 ol BRE 75.6 | 78.0 80.0 83.4 85.2 85.7 
7 76.1 75.7 75.6 | 75.38 37) PGES W65s |aeeee 79.9 82.7 85.5 82.0 
8 | 75.4 75.0 75.3 | 75.3 75.0 | 75.0 75.5 Fai 80.2 83.0 85.8 | 86.0 
3 9] 74.7 74.4 742, 1 ata 451 | Segag 76.0.1 W@e5 81.6 83.7 85.0 86.6 
fh} 10) 765 76.2 76.651 ©76.5 “| —p9529) Baad 25.7 4 aad 80.7 82.1 84.5 85.6 
11|| 76.0 75.7 75.0 | 74.5 74.5 74.5 76.2 °| 98.3 80.7 83.9 85.7 87.6 
fi 12 th S750 74.8 74.7 74.4 741 | 74.0 ab A Waa 82.0 84.3 86.5 87.9 
i 134 696.0" legos 8 abe 74.8 M8 Pes 75.5 4) Mae 78.7 79.8 81.4 84.0 
14 700 ab ok) Saas 75.90 tS 95A EF S50 em anes 80.8 82.7 83.7 85.0 
>| P35 | e764} geo | ae) ea Zai8. ie 288.4 450") 78.9 81.6 | 83.9 85.5 86.1 
VLG PGA 7s go eg eO Ae 14.7 74.9.) 395.0 75.5 76.6 77.5 | ‘788 80.6 82.6 
ny 17 76.1 75.6 956 -| 456 715.5 | 754 76.4 76.4 76.6 78.5 81.2 81.9 
18 76.6 76.5 75.9 | 75.2 Ts) ley eas GaeT. hy Geo 82.1 83.9 84.3 85.3 
O | 19] 770 240 he dees ee ere 76.0 | 75.7 774 79.0 82.2 84.4 86.3 88.0 
20 74.2 74.2 74.4 74.4 \ -J49 | 952 76.0 a7 80.2 82.0 81.3 82.3 
fj 21) 782 77.7 77.5 Filed) Gage 76.2 76.0 77.6 79.5 81.4 83.4 84.6 
Q 224 761 76.5 76.8 76.5 | 75.0 74.6 75.5 -| 78,7 81.8 84.5 85.9 86.3 
23| 74.8 74.8 25.0" |S Ghe. ) meead 75.4 75.6 | 75.5 77.3 79.5 81.4 82.6 
24 | 73.9 BS RT 74.0 73.7 Tate 72,7 74.0 75.1 78.6 83.0 85.0 
D5 men a 75.0 | 744 72.8 72.8 73.1 74.3 75.0 70.2 ERT -) ee 77.5 
26 | 72.6 FOO |e e79e4 72.4 72.4 72.3 73.4 74.6 96.5 | 192A 78.4 80.4 
27h asa 7 7a.6 | Oo aaa cl” eee 72.3 72.8 73.8 76.0 77.7 79.4 81.6 
28) 74.4 70 cals Seg Wl) mee 2 74.2 74.1 74.0 75.0 76.0 78.1 13.7) 2 
29 73.2 73.0 | 78.0 |, 972.9 72.7 72.5 74.2 75.0 78.0 | 79.3 80.7 82.0 
| 80] 74.9 746 | 744 | 744 74.2 73.9 74.0 73.8 75.0 77.5 80.1 80.5 
\ 31] 73.6 73.5 | BG ul Cages 73.7 73.7 73.6 74.4 74.4 74.6 76.4 77.6 
Hourly Means. || 75.42 75.14 | 74.92 | 74.92 7448 | 74.32 | 75.15 | 76.74 | 98.76 | 80.81 82.52 | 83.52 
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STANDARD THERMOMETER. 


Dail 
Tee 3 4 5 6 7 | 8 9 10 11 12 | and Monthly 
| Means. 
ga2 | 880 | 870 | 860 | 860 | 840 | 812 | 812} 901 | 76 | 793 | 780 | 81.90 
g36 | 876 | 882 | 374 | 853 | 845 | 830 | 81.0 | 796 | 790 | 780 | 767 | 81.89 
Mees | 827 | 4867 | 848 | 823 | 784 | (777 | 774 | (773 |: 7ée | “703 | 8045 
35) 835 | 841 | 942 | 838 | 827 | 819 | 812 | 806 | 802 | 792 | 788 | 80.55 
m2 | 799 | 81.4 | 814 | 807 | 798 | 782 | 774 | 771 | 771 | 770 | 767 | 7855 
S27] 790 | 83.5 | 833 | 820 | 81.7 |- 808 | 800 | 796 | 793 | 777 | 773 | 79.83 
B33 | 866 | 864 | 85.0 | 842 | 827 | 815 | 804 | 790 | 782 | 777 | 773 | 80.45 
$94 | 887 | 881 | 872 | 865 | 845 | 770 | 760 | 756 | 756 | 754 | 757 | 80.90 
$75 | 874 | 866 | 846 | 763 | 759 | 762 | :754 | 754 | 754 | 749 | 745 | 79:12 
Ss | 623 | 823 | 920 | 75 | 763 | 764 | 753 | 747 | 746 | 745 | 745 | 77.09 
ms wese7 | 86.0 | 856 | g51 | S36 | 820 | 791° | 781 | 777 | 770 | 758 | 79.73 
Sa | 826 |- 790 | 733 | 778 | 776 | 72 | 772 | 775 | 771 | 769 | 765 | 78.60 
B35 | 845 | 828 | 814 | 797 | 794 | 792 | 739 | 786 | 781 | 776 | 769 | 79.05 
m8 | 749 | 75 | 767 | 762 | 758 | 754 | 752 | 746 | 744 | 744 | 742 | 75.30 
$00 | 800 | 832 | 839 | 824 | sie | 803 | 76 | 796 | 739 | 777°| 768 |. 78.28 
mo ss6e | $5.0 | 847 | 840 | 830 | 814 | 803 | 737 | 777 | 772 | 768 |° 79.81 
mo) 776 | 780 | 776 | 770 | 75 | 760 | 737 | 735 | 755 | 755 | 752 | 77.60 
a5 | 847 | 843 | g42-| 830 | 771 | 766 | 766 | 766 | 763 | 763 | 762 | 7872 
B21 702 | 74/1 76 | 78 | 762 | 763 | 759 | 767 | 754 | 783 | 751 | 977.75 
85.7 | 860 | 85.0 | 80.7 | 734 | 732 | 771 | 768 | 765 | 763 | 759 | 755 | 78.64 
Bi0 | 802 | 79.7 | 730 | 775 | 772 | 765 | 761 | 764 | 764 | 756 | 752 | 77.21 
mee) 862 | 377 | se2 | 36 | 774 | 772 | 7723 | 768 | 703 | 760 | 750 | 79:15 
739 | 797 | 807 | 820 | 815 | 800 | 72 | 783 | 776.| 772 | 768 | 766 | 78.26 
woes | 846 | sis | 76 | 767 | 767 | 7.9 | 759 | 754 | 754 | 750 | 78.66 
$60 | 870 | 864 | ‘81 | 843 | 831 | 815 | 804 | 796 | 737 | 780.| 772 | 79.49 
Begupese4 | 855 | 83 | 835 | 733 | 783 | 781 | 780 | 77.4 | 7.0°| 767 | 80.20 
ges | 856 | 85.0 | 824 | 815 | 803 | 793 | 790 | 784 | 782 | 782°| 778 |. 79.83 
Memes? shi | 869 | b54 | 822 | B24 | Bis | 801 | 795 | 784 | 782 | at.ss 
B77 | 876 | 809 | 855 | 840 | 812 | 803 | 789 | 784 | 778 | 778 | 770 | 81.25 
ees. | 851 | 847 | 3837 | B34 | -796 | 70 | 782 | 727 | 77.4 | 770 | 80.63 
94.38 | 84.16 | 84.04 | 8317 | 81.64 | 80.14 | 7887 | 7818 | 77.66 | 77.28 | 7683 | 76.35 | 79.34 
iy | ! 
mes) 873) 856 | 83.0 | 760 | 752 | 754 | 756} 750 | 763 | 765 | 79.89 
Mieteteis | 822 | s2¢ |’ 825 | 816 | 807 | 771 | 769 | 764 | 766 | °764 | 7889 
ai) 771 | 776 | 731 | 731 | 777 | 771 | 765 | 764 | 762 | 760 | 754 | 76.09 
renin) 866 | 865 | 845 | 831 | 814 | 805 | 708 | +789 | 71 | 775°) 79.11 
Meee 0 sa0 | 8e4 | 850 | 832 | 815 | 802 | 701 | 782 4 777° | 774 |. 80.14 
7 | $90 | 77.0 | 765 | 770 | 772 |. 772-| 771 | 769 | 769 | 764 | 763 | 78.60 
io iss4 | 824 | 914 | sos | 774 | 765 | 769 | 966 | 756 |, 765 | ° 754 | 78.25 
mena fogs | 727 | 979.7 | 774 | 774 | 722 | 720 | 767 |" 764 | y76e | 77.75 
BeeeasG.| 780 | 806 | 706 | 7o1 | 787 | 787.| 778 | 774 | 771 | ‘769 | 7898 
5) 86.0 | 820 | 802 | gos | 938 | 7a3 | 778 | 774 | 77.0,| 707 | 766 | ~ 79.05 
Geer ree7 | 83.0 | S15 | 701.) 781 | 777 | 775.) a9 | gas | 760 | 755 |* 78.82 
7 | 874 |) 797 | 790 | 784 1 779 | 779 | 777 | 767 | 707 | 786°| 763 | 78.92 
42 | 842 | 802 | 799 | 802 | 738 | 780 | 769 | 768 | 766 | 764 | 762 | 78:15 
Spmemsis | 786 | 80.0'| 793 | 70 | 76 | 1782 | 977 | 9774 | 764 | 758 | 78.68 
$6.0 | 847 | 819 | 802 | 800 | 79 | 781 | 774 | 766 | 758 | 764 | 749 | 78.63 
eee ako | 845 | 1882 | hsi7 | 75 | 700 | 9782 |,778 | 971 | 77.0 | 738.70 
22 | 334 | 836 | 825 | 803 | 786 | 770 | 760 | 758 | 75.7 | 760 | 760 | 78.00 
oes 834 | 829 | | e27 | “sis | sos | 796 | 780°) 76 | 779 | 774.1% 79.81 
976 | 881 | 876 | se6 | 865 | si7 | 799 | 701 | 769 | 762 | 743 | 741 | 80.55 
Spee | 9837 | 881 | 824 | si0 | 796 | vos | 704 | 01 | 787 | 785 | 79.12 
sapeesas | 286.0 | 850 | 840 | g27 | 783 | 777 | 773 | 9770 | 967 | 765 |. 79.99 
Geer |ss.0 | 9845 | S51 | 836 | 825 | 766 | 75 -| 71 | 760 | 76.2 | 757 | © 79.53 
69 | 83.7 | 852 | 848 | 627 | 814 | 767 | 759 | 744] 744 | 745 | 740 | 78:16 
mo eeseenesse |) 81.7) 807 | 799 | 989) 777 | 765 | 754 | (765 | 757 | 77.68 
oui 95 | 9788 | 769 | yes bs | 746 | 741 | 730 | 985 |. 728 | 75.64 
B27 800) 705 | 791.) 785 | 773 | 967) 757 | 12 | 4 | 754 | © 76.27 
eens 2 tans 1 804 | 9700 | 778 1 940.| 9964 | 9758) (751 | 71° | FB- |" 76.62 
foe | 8057 | 952 | 967 | 759 | 75 | 46 | 744 | 937 | 0 | 73.7 | 735 | 74.97 
Seomeesis | ssi) ese | 80s | 98s), 780 | 372 |. 7e5 | 758 | 754 | 71 | 77.15 
g0.5 | 778 | 792 | 802 | 800 | 700 | 763 | 745 | 745 | 743 | 739 | 736 | 7630 
79219786 | 771 | 756 | 768 | 768 | 762 | 751 | 748 | 743 | 739 | 735 | 76.19 
83.57 | 93.22 | 82.03 | 81.41 | 8056 | 7929 | 77.91 | 77.19 | 7661 | 76.23 | 75.95 | 75.65 | 78.17 
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74 BATAVIA 1876. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 
PSYCHROMETER. 
DRY-BULB THERMOMBETER. 
: | 
f 
Mean Beuya | 1 A.M} 2 One ta 5 6 7 8 9 10 11 : 12 
Time. 
| ] i 
1] 234 | 232 | 228 | 225 | 222 | 920 | 224 | 264 | 960 | 978 | Mpeg) mame 
2| 230 | 230 | 930 | 227 | 226 | ‘225 | \ga4 | aoa | 268 } (277 | Telegu mene 
3] 242 | 242 242 | 239 | 236 | 234 | 239 | 250 | 267 | 276 | 984-| 290 
a| 242 | 260 | 240 | 236 | 234 | 93:3 | 937 | 244 | ‘956 | “oma | Sogn) apo 
5| 245 | 244 | 2620 | 261 | 238 | 2¢2>| 245 | 957 | 964 | 979 | “98a |) Moen 
@| 248 | 246 | 242 | 240 | 937 | 235 | 249°] 254 | 968 | 279 | “98g | 201 
7| 238-| 238 | 238 | 238 | 238 | 23@°| 242 | 959 | ‘970 | “260 | “gmmn | emged 
s| 264 | 243 | 240 | 238 | 235 | 23% | 288 | W252 | 267 | "azo | eepeeoe 
9| 235 | 233 | 232 |. 231 | 220 | 928 | 232°] 947 | 965 | 280 | ‘amp | "gag 
“Pao| .2¢8°| 247 | 245 | ‘244 | 249 | 244 | 269 | 952 | 956.) “g70 | 2ate ) agso 
M Taz] 255 | 254 | 250 | ‘968 | 247 | 244 | 1946 |. 954 | “O70 | fene | Agee eee 
i2| 242 |- 240 | 238 | 236 | 234 | ‘932 | 238 | 249 | 264 | “978 | O77) | ioe0 
4 | 13] 4234 | J233 | 930 | 929 | 927 | 9996 | “oe | Soma | “peo 4) Song oN meee 
14| ‘242 | 239 | 237 | 294 | ‘241 | 241 | ha | 258 | 969 | 964 | oma | <o80 
4 |45| 239 |. 237 | 236 | 235 | 236 | 238 | 245 | 254 | 258 | 261 | 265 | 278 
ie| 250 | 245 | 238 | 238 | 23¢ | 236 | 936 | 240 | 268 | 9958 | geo lume 
D\a7| 236 | 275 | 2934 | 234 | 232 | 930 | 232 | 937 | 945 | 254 | 280 | 9608 
» fis] 246 | 264 | 243 | 241 | 939 | 939 | “264 | “ge | “960 | “ozo | ay eee 
GZ |19| 247 | 243 | 245 | 26 | 265 | 265 | 245 | g¢3 | 950 | 258 | “200 moan 
20] 234 | 235 | 238 | 23.7 | 236 | “234 | “994 | 240 | Qeo | ggae 9) Bob uiemmee 
G | 21) 244 | 242 | 238 | 237 | 936 | 234 | 236 | 244:'| 257 | 250 | 260 | 948 
, | 22] 26 | 266 | 243 | 242. | 233 | 932) 930 | wae | 930 | (269 | Meo teueme 
a3 232 | 231 | 23.0 | 230 | (230) 930 | 234 | was4 | 288 | “99 |) Sones 
o4| (232 | 230 | 934 | 238 | 232 | 932 |, 233 | S92 | 933 | 954 | oe cuemee 
a5| 240 | 239 | 236 | 234 | 235 | 936 | 934 | @o4 | 250 | 256 | Wong ummm 
96] 236 | 236 | 236 | 232 | 230 | 230 | 230 | 934 | 238 | 944 | “S50 | amo 
a7| 246 | 244 | 240 | 239 | 236 | 936 | 939 | 254 | 255 | 969 | 262 | 270 
28 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 237°| 939 | 244 | S52 | 989° | Joga Jeemome 
29| 232 | 230 | 228 | 230 | 230 | 231 | 234 | 238 | 251 | 268 | 269 | 278 
30| 240 | 237 | 240 | 238 | 243 | 944 | 246 | 254 | 2956 | 962 | 266 | 9260 
31] 263 | 248 | 939 | 244 | 243 | 260 | "940 | 942 | 948 | Josie |e eoameee 
Hourly Means.| 24.13 | 23.92 | 23.77 | 23.66 | 23.54 | 23.48 | 23.81 | 2463 | 2559 | 2638 | 26.81 | 27.26 
| 
1] 230 | 232 | 230 | 980 | 229°; 980 | waa | 235 | Gad | W2a6 in) aoe 
2| 241 | 260 | 238 | 2936 | 236 | 234 | 232 | 932 | 986 | 240 | apo ummeae 
s| 236 | 238 | 235 | 235 | 2934 | 236 | 935 | 936 | 241°] 254 | abqumnemene 
4| 259 | 263 | 262 | 250 | 245 | 242 | 941 | 244 | 247 | 252 | 262 | 265 
5| 238 |; .238 ) 238 | 238 | 938 | 237 | 238 | 2944 | oo | AoaO | aoe mummode 
@| 232 | 232 | 232 | 232 | 230 |. 230.) 93.0 | «992 |> gag | gay? jeeoegeemee 
7] 23.0 | .230°| 228 | 930 | 229 | 927 | .932.| 93 | “Ra | Gage) (a apareemene 
+f gi] 241. | 241 | 242 | 241 | 939 | 939 | 939 | 940 | 68 | lone | agg Seemoae 
Me} o] 235 | 235 | 235 | 233 | 234 | 932° | 231 | ‘28a | 2am) (aga) | gee 
10 228 | 226 |‘ 226 | 226 | 924 | 926 | 228 |. 245 | “958 | ane |” soqponle 
@ | 11] 234 |* 232 | 230 | 932 | 233°| 934 | 936 | 236 | 246 | O58 | 268) )omaam 
12 250 | 248 | 247 | 245 | 242 | 241 | 240 | 230 | 236 | 246 | 952 | 246 
d | 313] -234 | 232 | 230 | 229 | 231° | 980 | 930 | 240 | (m5 | 265 | somaenineuagm 
14|.°238 | 236 | 234 | .234 | 232 |. 932 | 234-| (942 | Wee | 7c): mie ene 
DH /15| 248 | 247 | 244 | 240 | 9374 2935 | 938 | -d69 | 968 | 262 | woo7 jo mmee 
1¢| 238 | 238 | 238°| 938 | 236 | 935'| 938 | “245 | 9255 | pee |) soya eee 
G | 47] 248 | 247 | 245 | 262 | 262 | 940 | 244 | ‘258 | 962 | 967 | sons |) wag 
m | 18] 242 | 243 | 241 | 240 | 239 | 237 | 242 | 253 | 264 | 275 | 286 | am 
19| 239 | 238 | 236 | 236 | 236 | 934 | 940 | 2409 | 987 | 988 | 292 Joop 
f}} 20] 254 | 252 | 248 | 266 | 243 | 242 | 246 | 260 | 277 | 281 | 202 | oom 
a1] 240 | 238 | 238 | 933 |. 232 |: 230 | 232 | 246 | 270.1 2970 | 979 | angou 
fy f a2] 245 | 243 | 240 | 939 | 934 |. 933 | 236 | 254 | 278 | 277 | 270) } eg 
23| 249 | 246 | 240 | 931 | 234 | 237 | 240 |: 243 | 252 | 268 | gaa | 200 
94] 244 | 243 | 241 | 239 | 936 | 9368| 239-| 246 | 262 | 277 | 969 | 20 
25| 241 | 238 | 238 | 93:7 | .936 | 994 | 237 | «42 | 282 | 273 | gageeeeme 
26] 253 |- 250 | 248 | 244 | 242 | 240 | 263 | 258 | 269 | 272 | ome | soe2 
27| 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |° 2934 | 938 | 251 | wes | 273 | omy ge 
28] .232 | 228 | 225 | 923 | 293 | 295 | 932 | 264 | 3950 | 220 | spam moma 
29] 232 | 232 | 232 | 232 |- 983°] » 2935 | 938 | 268 | 1264 | 9370 |g 
| 
Hourly Means. 24.02 | 23.01 | 23.78 23.00 | 23.49 | 28.41 | 28.04 | 2488 | 25.44 | 2623 | 2084 | 27.81 


BATAVIA 1876. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. ri 
PSYCHROMETER. 
DRY-BVULB THERMOMETER. 
2 Dail 
2 3 4 5 6 7 Vitae 10 it 12 | and Monthly 
; Means. 
! | ' 1 7 - 

28.4 28.2 27.8 27:5 24.9 | 24.3 24.2 | 23.6 23.4 23.2 23.1 24.97 

28.7 28.3 27.9 27.3 26.2 25.6 | 25.0 | 246 24.3 24.3 24.3 25.40 

28.6 28.2 28.1 Pilg? ins “DHE | 2020 1. 25.8 25.2 25.4 25.0 24.5 26.03 

28.3 28.4 | °27.7 27.3 26.9 | 26.3 20. ot 2697 25.2 24.8 24.6 25.87 

29.3 eed | ease 2h 2h3 26.0 25.4 | 25.0 24.8 |} 24.8 25.0 26.12 

29.9 28.7 22. FAB.) 28.9 25.7 25.5 25.5 25.1 24.6 24.2 25.98 

29.7 Bo! V2S.50 | Meee: 1) 2E9 26.4 26.2 | ~ 25.6 25.2 24.8 24.5 26.10 

29.6 '-| 28.9 2857 eee ed, 27.5 | 26.2 Dein ahve 24.0 23.9 23.8 25.98 

pt A hog Pina ae! a | Sra eee eae he ve e0.7 || F202 25.6 25.5 25.4 24.8 25.84 

29.0 | °28.8 | 28.3 aes 7e7 Meio. | 426.9,,'| 826,65 26.3 | | 26.3 26.2 25.8 26.41 

Mewes re wens |. © 207 Lae 26.0 weak Oe 25,0 6) 925.0 25.0 24.7 24.4 24.2 25.98 

23:1} ~26.9 26.7 | 26.7 | 26.3 25.9 PAS ADS Tie OESTGs 24.3 24.0 23.6 25.35 

28:9 | 28.7 28.1 Dien eae Aa 26.4 Pxfey || Wyle 25.0 24.6 24.4 25.67 

28:5 | | 28.7 28.6 28.4 27.5 | 26.5 26.1 25.9 25.2 25.0 24.4 26.02 

Pied) 285. 28.5 Dhae |), BAS 26.9 26.3 26.0 ieee 5) 4 25.0 25.0 25.80 

25.4 | 25.9 25.4 25.0 | 24.9 24.7 . 24.4 24.1 24.0 24.0 23.9 24.48 

27.6 | 273°  426:9 | 26:0 | ©26'6 Aap era g | 25.1 25.1 25.0 | 24.8 24.8 | 25.08 
28.4 28.4 28.2 OTT Vi AS ly 1126.9 26.5 26, Saino 26.0 25.6 | 26.29 

Bese Reo | $§27:6- 1+ 2733 87.0? 2262 24.5 24.6 24.5 | 24.0 23.6 25.53 

Zale | 27:0 VA St a 26.9 | 26.2 Dr Onele M251. ees 0 WY DO eS 25.40 

25.4 | 26.5 SEO Nae 0G 1 IGS. 1.26.6 25.3 25.2 2.09 Tee 7 24.4 | 24.96 
mee | 27.0.) (273° | (26.8 | . 25.8 25.5 PAA GPS Bion Me5-\ ties 24.2 | 25.05 

amos | 2Ee? | 25.4 | 25.4 25.0 24.6 24.4 24.0 23,8). 20:0 23.6 23.80 

owe emeeOr 0826.7 1 e262" 1 26.6 | 2249 1 246 | 243° | 1242 | 241 Ze05)| 24.39 

2a P 27.5 | 27.3 PIA 26:5, 4 226:0 25.8 25.8 24.7 BG | =i 24.0 25.30 
Became.) 20:7 |. 26.6 26.4; 26.0 | 25.4 | (248 PAS Ni eats pine, |} 24.80 
Meperoe 25. | 1427.7 | 427.4" | 26.9 °°) 24,2 24.2 | 242 | 23.8 | 23.8 PRieh | 25.33 
en eer Rs, | Rete ako fg ed oie 20.0 26.2 WOES oy 252 23.0 | 23.2 23.2 25.15 
eee way 6 927.5 | 26.8 | 25.4 | 24.6 24.7 | 248 24.8 24.4 24.3 25.07 

27.0 26.9 $G0- 26.4. \ee 25.5 25.0 26 OnsemeZ Ole BR ane. wees | 25.61 
MBO | (25.2 | (24.4 | 25.2 | 25.2" | 24.9 vA | 24.2 24.2 24.2 23.1 24.96 
woe 29-690 1 27:37. 4 26.96 26.39 25.75 25.27. | 25.00 24.76 24.54 | 24.34 25.44 
24.01. , 27:0 26.7 26.3 26.0 25.00 | °2Z5,8) ha 24.9 24.6 2h | 262 24.93 

ZOU ots - 20.7 26.6 265 | 26.1 25.2 24.8 | 24.0 23.8 | 23,7 23.6 24.65 

wedi... 26.9 26.9 26.3 | 25.8 25.4 | 25.3 | 25.1 DAES, = BY G 24.0 24.80 

267°.) 26.5 206. | 26.4 | 20:3" |) 26.8 |° 25.6 |. 25. 23.4 23.8 24.0 25.40 

PH fs. 26.9 25:1 9s 246 Barge 24,3)- 1) =" 23:9 Zod 23.6 23.4 24.69 

25.8 | 26.6 26.5 26-2 26.1 25.2 AD, i RA 23.8 7 OF | 23.4 24.43 

Zo | 9 29:9. | 27.9 27.4 26.9 26.0 2b4t 1 2252 25.0 24.2 24.1 24.91 

Boo 2/,1 | 26,8 207 26.5 25.6 | 25.2 eee 24.0 22.9 23.5 25.03 

24.2 248 | 25.1 25.5 25.3 24.8 | 246 {| 23.2 23.0 23.1 23.0 20510 

27.9 id oie 20,0 26.2 26.0 25.4 | 25.2 | 25.0 24.7 DENG) || RYT 24.85 

27.8 ZT ie noes 1 26.9 26.7 25.8 | 25.4 | 25.2 25.0 25.0 | 25.0 | 25.27 

24.1 24.6 24.9 25.2 Zak 24.8 A ap 4: A | 24.0 Pbitey | SPB Et 24 34 

27.5 27.7 26.2 25.7 25.4 25.0 Pasi) |) ~  Saigte: 24.4 24.2 24.1 25.00 
29.1 29.2 2072's “2558 25.5 25.2 25.0 | 24.8 24.8 24.8 24.6 25.54 | 

27.7 28.0 29] Male Oe cn MoO.G 20:0) |" | 24:75 024 3 24.4 24:61 "240 25.53 

28.4 28.5 28.3 Qed Zeal ZO 2 melee ZOLO | 25.5 25.5 Phe ND a55.1 | 25.80 

28.4 28.2 28.1 27.9 hee, 26.3 20.0 | urereped 25.0 24.8 24.5 26.09 

29.5 29.5 Dita: 25.5 24.8 24.5 24.4% | “924.3 24.4 24.3 24.0 25.73 

30.5 30.0 29.7 28.8 28.2 Oa buna adel ~ 3h -Or 2Oro 26.1 25.8 25.6 26.70 

29.5 29.6 29.4 25.6 24.3 Dk seh i yk Se EI tg | 24.0 23.9 23.8 26.05 

29.7 29.5 28.7 Zio al P26 27.0 | 25.9 25.5 25.2 24.8 24.6 26.08 

29.5 28.3 28.6 Zave, | evade 27.2 26.7 26.2 25.7 2525 25.3 26.29 

29.9 30.1 26.8 Bic. | tabeo 26.5 26.2 25.8 Asse gee 4S 24.6 26.10 

29 25.9 23.8 24.4 24.7 24.6 24.6 24.6 71) a Ge 1 | 24.2 25.28 

29.1 28.7 28.3 oT rH 26.6 26.3 26.1 25.8 {| 26.5 | 25.4 25.97 

23.4 24.2 24.4 93.8 23.7 23.7 PBT | 23.5 23.6 PEEP, A EBS 24.56 

29.1 24.01) |e ane 24.3 23.9 23.8 23.6 23.6 23.7 23.4 23.3 24.84 

25.6 26.2 26.0 25.8 26.3 24.9 24.6 | 24.4 24.3 2e8. | 23.4 24.20 

29.1 27.9 25.8 25.2 24.5 24.4 24.2 24.4 24.3 24.2 24.1 25.20 

wh: _| oe ae Payne wo aie. od OS ee ae ee Cena ae 
27.37 27.66 27.44 26.81 26.32 25.95 25.42 25.10 24.79 24.50 24.28 | 24.12 25.24 


76 BATAVIA 1876. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 
PSYCHROMETER. 
DRY-BULB THERMOMETER, 
Hours of | | | | 
Mean Batavia |} 1 A. M. 2 3 4 | 5 6 7 8 | 9 10 1] 12 
Time. | | | | ee 
| | | | ] 
, F14 1242 24.2 24.0 24.0 23.9 | 23.6 23.8 244 | 251 | 26.0 26.5 27.5 
| 2] 23.8 23.5 23.3 23.0 23.0 | 22.8 23.3 245 | 262 | 23.8 23.7 | 23.9 
3] 23.7 23.4 23.3 23.2 25.2 | eae 23.6 246 | 25.8 | 26.7 o71 | BeEe 
4A 22.4 22.4 22.5 22.6 292.4 | «233 22.6 953 | Sees ee 26.5 27.5 
5 | 25.4 25.1 24:7 24.4 24.6 | 26.4 24.3 25.2 26.0 | 27.3 27.5 27.4 
6| 24.5 24.3 24.2 24.0 23.6 | 23.2 23.4 25.0 00} Eeae7 29.5 30.3 
7 || 24.5 24.3 24.0 24.0 on | aaa 23.8 25,4 °| S207 a9r7 28.7 29.3 
gs || 24.0 23.8 24.0 24.0 29:5 | #28.3 23.3 24.8 26.3 27.4 28.3 28.9 
9| 24.5 24.2 23.8 | PEM ey, 23.9 24.7 25.9 Pa 28.3 29.3 
10 | 244 24.1 24.0 93.7 23.6 23.6 23.9 24.9 26.3 27.6 | 28.0 29.0 
11 ¢. 6387 24.3 24.2 24.0 24.0 24.2 24.2 25.2 27.3 28.9 | 29.7 30.3 
[A194 B08 24.6 24.0 23.8 23.8 23.6 24.1 25.6 27.5 28.5 27.8 29.3 
it 13 | 24.4 24.2 24.2 24.2 24.2 24.3 24.4 25.6 | 27.3 28.7 29.8 29.9 
t) | 14) 248 24.6 24.4 a4 | (240 |) Soa 24.6 98-7 wil eG 28.7 29.9 30.5 
15 | 24.8 24.7 24.8 24.4 a1 | Beto aes 22.9 | 23.8 24.2 25.2 26.0 
%( 16] 234 23.5 23.5 23.4 23.5 | 23.4 23.6 B92) Fare 26.9 27.3 27.5 
17 || 24.4 24.4 24.4 24.0 | ~24,0 24.0 | 24.0 24.5 26.5 27.6 | 273 97.3 
Goss 4 e235 207 23.1 22.9 22.5 92.0 | 22.6 24.5 | 26.2 26.5 | 976 27.7 
19 | 24.8 24.6 24.6. 24.8 24.4 24.0 24.0 26.1 | 27.3 28.1 27.5 27.3 
" 20 | 24.2 23.6 23.8 24.0 23.7 93.7 | 24.0 25.6 27.2 28.3 | 29.7 29.7 
21|| 24.0 23.7 23.1 328 | 226 | 596 22.8 24.5 | 26.3 28.4 | 29.7 30.5 
92| 24.3 23.8 23.3 23.2 22.6 22.4 23.0 246 | *267 28.5 | .29.7 29.8 
23 | 23.9 23.4 22.8 22.4 22.0 SrS.c) Be 23.9 | 26.0 938.3 | 1967 30.6 
24) 23.9 23.3 22.8 92:7 | Seis 22.8 22.7 24.6 27.2 28.8 | 29.9 30.4 
25 || 23.9 23.5 23.0 22.6 22.4 91,9. | §246 24.1 27.0 28.3 | 29.5 30.3 
26 | 24.4 23.8 23.5 22.9 22.6 22.4 22.6 24.4 27.1 ee 28.8 
27 || 24.5 24.0 23.8 23.6 9) oe 23.2 24.3 | 26.5 28.7 | 293 30.4 
28} 25.8 25.8 25.6 25.5 25.0 | 24.6 24.8 262 4) SS73 29.0 | 29.8 29.9 
29 | 24.0 23.8 23.6 23.4.) Wado Aaa 23.4 25.0 26.4 28.4 29.2 29.9 
| 80] 24.5 24.2 23.9 23.8 | 23.5 | 23.3 23.6 25.2 27.5 28.0 29.8 30.7 
( 31] 24.0 23.6 23.4 23.2 23.0 | 22.8 23.3 25.6 | 27.5 29.5 30.3 30.4 
Hourly Means.| 24.26 | 28.98 | 23.79 | 23.62 | 23.43 | 23.28 23.50 | 2481 | 2649 | 27.71 | 28.46 | 28.96 
| | | 
; 1] 25.0 24.8 24.4 24.2 24.0 | 23.7 24.1 25.5 27.1 28.8 29.8 30.9 
Pe eS te lectauy 25.3 25.0 24.5 B42 | 241 24.4 25.8 27.7 28.7 30.3 30.9 
| 3] 25.0 24.6 24.2 24.0 93.6 | 23.2 23.2 24.6 26.8 28.1 29.7 31.1 
4|| 24.2 24.0 23.4 23.2 23.0 2310 eunia. 25.0 27.3 28.7 29.8 30.7 
5] 24.5 24.0 93.5 23.2 22.9 23.3 23.8 24.4 26.5 28.3 29.9 30.8 
6 || 24.0 23.7 23.4 93.4 233 23.2 23.5 24.4 26.1 27.9 28.6 30.3 
"| 24.2 24.0 23.9 23.5 23.2 23.0 23.3 24.6 2A 28.9 29.6 30.1 
8|| 24.4 24.5 24.6 24.7 24.3 24.6 25.0 25.3 26.2 27.4 28.6 29.4 
9|| 25.2 25.1 24.9 24.8 24.6 24.1 24.3 26.1 27.5 28.9 28.4 29.1 
10} 24.1 23.8 23.5 23.4 23.1 23.0 23.4 25.4 27.8 28.9 30.2 30.9 
11] 24.4 24.4 24.2 24.0 a8 eae 24.4 25.6 28.1 29.7 30.3 30.8 
fe 12 24.5 24.3 24.2 24.2 241 | 23.8 23.8 24.5 26.5 27.7 27.9 27.9 
13 | 25.2 25.3 25.2 25.0 96.0 b 2a7 24.7 26.0 27.3 28.4 29.5 30.3 
H | 14] 234 23.4 93.4 23.5 23.3 239) 29a 24.9 26.5 27.6 28.5 29.1 
mi 15] 23.6 23.6 23.4 OSA | 126 23.4 23.6 24.4 26.0 28.3 29.2 29.5 
16 | 25.0 25.0 24.9 24.5 | 24.2 24.0 24.4 26.3 28.3 29.3 30.0 577 
feel el? [raee.4 23.3 23.2 ve) 23.2 23.1 23.4 24.1 25.0 25.6 26.2 26.5 
18 | 23.4 23.4 23.3 23.4 23.2 23.2 23.4 25.1 26.0 26.9 373 27.5 
qd | 19] 25.0 25.0 25.0 24.2 23.8 23.6 24.0 24.8 25.5 26.6 27.7 28.9 
20 24.6 24.4 24.4 94.2 | 0241 24.2 | 24.6 25.4 26.9 28.1 29.1 29.9 
21 7o30 23.2 23.0 pie he yes 22.6 | "1381 94.4 | 25.9 27.3 28.3 28.7 
22 24.4 24.2 24.1 23.8 23.7 23.4 | 23.8 ESD. eagle 28.5 29.3 29.3 
23 || 23.7 23.5 23.5 23.4 23.1 22.9 23.4 24.6 26.4 28.3 29.0 29.7 
94 24.9 24.6 24.6 24.4 24.1 23.8 | 245 26.3 28.2 29.3 30.0 30.9 
25 | 25.6 25.4 25.2 25.0 24.7 24.3 | 248 26.5 27.7 28.3 28.8 29.7 
96 | 24.4 24.2 24.2 24.3 24.4 24.3 | 24.9 26.3 27.8 28.9 29.6 29.7 
27 | 24.6 24.6 24.6 24.6 24.4 24.4 | 25.0 26.2 27.9 28.3 28.5 28.5 
| 28 || 24.4 24.2 24.0 23.9 23.8 23.9 23.9 25.0 26.3 26.5 a1 27.9 
| 99) 24.4 24.2 24.2 24.2 23.8 23.7 23.9 25.1 27.5 29.2 29.5 29.9 
\ 80] 23.8 23.8 23.8 23.8 23.7 236 | 23.8 24.8 26.3 28.1 28.7 29.5 
é a hall ina Ove ae ; a } 3) ee SY eh " . 
Hourly Means.|| 24.41 | 2426 | 2411 | 23.96 | 23.77 | 2364 2898 | 2522 | 2691 2818 | 2898 | 20.54 


| 


BATAVIA 1876. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. dd 


PSYCHROMETER. 
DRY-BVULB THERMOMETER. 
| Daily 
Dap. M. 2 3 “ 5 6 r| 8 9 10 | 11 12 and Monthly 
| | Means. 
27.9 Zi. 26.5 | 26.8 26.4 | 25.6 25.0 24.7 24.5 | YA | A | 24.1 25.20 
24.4 25.0 25.6 25.8 25.6 25.2 24.8 24.7 SAEs «1 24 20 iw 23.9 Zout 24.26 
28.1 28.0 raced |e SS. ile Tso £269 5) 26.2 25.8 25.5 25.4 25.6 22.3 25:55 
28.9 29.3 29.5 29.3 28.0 27.3 26.8 26.3 26.2 26.0 | 25.8 25.6 25.58 
28.1 28.3 28.2 71 ie 26.6 | 25.9 25.4 AOE | 24.8 24.6 | 24.6 24.4 25.83 
30.9 29.3 28.4 27.9 26.8 | 26.4 25.9 25.3 25.1 24:8: | 24.6 24.4 26.15 
29.3 28.7 29.1 29.1 28.5 | 25.6 25.1 24.8 24.8 24.7 24.6 24.1 25.99 
29.5 29.9 27.9 | 28.3 24eD 26.9 26.2, | 25.6 25.3 25.0 | 24:8 | 724.6 25.96 
80.1 29.7 28.4 | 26.6 26.2 26.2 25.8 25.5 25.4 Deore | 24.6 24.5 25.86 
28.6— 28.3 23.0) eh M2S.0 27.9 27.0 26.3 26.0 25.6 25.4 25.4 Zaee 26.07 
30.0 29.9 29.6 29.5 29.0 28.4 AT Bae | 26.9 ZO.20 |) aewe9 25.5 25.0 26.86 
28.7 28.6 27.7 26.6 26.6 26.3 26.1 26.0 25.8 25.4 25.0 24.6 26.03 
28.0 A bee h 27.0 26.5 26.4 26.2 26.1 25.9 29.7 20.5 Zor 24.8 26.08 
31.1 Sh belt ee Ae | 26.5 26.3 25.8 25.8 25.6 925.3 25.1 25.0 24.8 26.37 
26.2 26.5 24.2 23.8 28.2 22.8 23.0 23.2 25:30) 23.5 23.6 23.8 24.13 
25.2 25.1 | 27.2 26.5 26.0 25.6 25.4 25.2 24.9 | 24.8 24.7 ~ 24.6 25.03 
27.4 27.7 27.5 2951 26.7 26.2 Zoo 25.0 pT Ne A) 24,0000 eco. 7 25.50 
PAS 28.8 29.4 | 29.3 28:54) 27.5 26:7 26.3 | 25.9 | 25.6 | yA By 4 25.2 25.73 
29.1 29.1 28.9 | 28.1 26.88 | 26.0 | Zod 25.4 25.6 25.4 25.1 24.7 26.14 
30.7 30.2 - 29.9 | 29.5 27.9 27.4 | 26:7. Bee ees 25.8 25.4 25.0 24.8 26.55 
30.7 31.5 31.8 31.6 30.7 29.4 | 28.35 | 27.1 26.7 26.0 Zos/ 24.9 26.89 
30.7 30.5 29.7 30.1 SUoaee 29.0 | 24.5 26.5 26.2 Z5. 25.0 24.4 26.56 
30.5 30.7 30.3 S054 4 Ril 28.9 | VAP RSS | 27.0 26.2 25.5 25.0 24.4 26.42 
oho 30.9 30.3 29.8 | 29.1 | 23.15 |) 27.5 Zale 26.3 25.4 24.7 24.2 26.53 
30.6 30.5 29.2 | 29.0 Aye |) 28.0 Dio 26.5 | 25.8 25.2 25.0 24.6 26.23 
30.3 30.1 30.1 | 29.6 28.8 | 27.9 27:1 26.7 26.0 25:45 =| 25.4 24.7 26.38 
30.7 29.9 29.7 29.5 28.7 28.1 PAP ee) 26.8 26.4 | 26.3 26.0 26.73 
30.5 oti 30.5.4 30.0 29.3 | 27.0 26.3 25.6 ee 24.8 24.4 24.1 27.00 
29.9 30.1 30.1 29.5 29.2 28.4 27.0 26.7 26.1 25.6 25.2 24.9 26.52 
30.2 30.7 30.6 | 30.0 29.4 28.6 27.9 26.2 25.5 25.0 24.6 24.2 26.70 
31.6 31.1 Egle ie ELOY 29.5 28.8 28.1 28.0 26.1 25.8 25.6 25.3 27.03 
29.25 | 29.23 28.81 28.45 27.81 | 27.01 | 26.42 | 25.94 25.54 25.19 24.94 | 24.54 26.06 
| | | 
31.6 31.8 30.9 | 30.2 PY St 20.08, |, @ 28.1. 27.201 226.7 262) Wea 26:20) 926.0 27.33 
31.4 Bcd Ono $1.3 30.9 29.6 | 28.5 | 23. Gam| 27.0 26.4 | 25.8 25.4 27.62 
32.0 32.0 Bay) 30.7 aA | 29.5 | 27.9 | 26.9 26.2 25.7 Zao 24.6 27.10 
32.4 31.3 | . 31.3 | SOss as 30.0 29.0 | 27.9 29.0 | 26.3 25.8 Za.2 24.8 26.98 
29.3 29.9 30.3 | 30.1 29.6 28.4 | CAF SS 26.8 | 26.0 25.4 | 24.9 24.4 26.57 
30.3 28.9 (27.5 27.9 245 26:55) 26:29) 25.6 | 25.0 24.8 | 24.8 24.5 25.89 
30.0 29.8 29.9 | 29.6 28.8 26.5 | 26.0 | 25.6 25.3 | 24.6 PPEZa.6 24.5 26.28 
29.9 29.9 29.6 | 29.5 28.9 27.9. | Za" a 26.504) 26:3) |ame2G.4 26.2 25.9 26.80 
30.3 30.4 29.9 | 29.3 28.9 28.3 ded | 26.9 26.7 25.8 | 25.0 24.6 26.95 
31.5 30.3 30.0 30.3 29.8 29.1 28.4 | 27.6 2s sa 26.2 25.9 25.0 27.01 
31.5 31.5 30.9 30.3 © 26.9 26.3 26.0 25.6, | 96:4. | 25.2 24.9 24.7 26.79 
28.1 28.6 Aceh ea 28.6 28.4 27.6 | 26.8 26.2 Oren a 26.1 26.0 25.6 26.26 
30.3 30.7 ol), Lae 2} 29.2 26.2 2a 23.5 23.6 23.6 | 23.4 23.3 23.4 26.13 
29.1 | 29.38 29 SoS SF 28.3 | 24.7 25.2 24.4 De Sie | 24.2) 0) 24.0 23.8 25.77 
29.9 30.3 30.5 29.9 S824) 208.44 PpPBy No Sails 26:2 | 25.5 24.9 24.7 26.40 
26.2 28.1 27.8 26.4 27.2 26.2 Zo. al 25.1 24.6 | 23.5 23.5 23.5 25.88 
27.3 28.7 29.1 28.8 27.9 27.3 | 26.7 24.3 23.0 | 22.8 23.2 23.4 25.11 
2H 28.1 28.5 28.4 27.9 Zeal 26.3 25.9 2007. | 25.5 25.4 | 25.2 25.74 
29.3 29.1 28.7 28.4 28.3 27.0 26.3 26.0 25.8 4 25.4 25.2 25.0 26.19 
30.8 30.3 29.7 | 28.7 25.8 23.8 24.0 24.1 | 24.0 ano Doe 23.1 25.87 
29.3 29.3 29.8 | 29.7 293.) 28.2 27.4 | 21.0 | 26.6 | 26.2 25.4 24.9 26.18 
29.6 29.7 OO 3) Bee. 7. PHBL | 20.2 25.8 | 2s / ea 24.8 | 24.6 24:55 4). ) S282 26.14 
29.7 28.5 29.7 29.5 2010) eyed One 26.9. | °26:5 26.2 20m | aoe el 2a. 0 26.29 
Bala 29.6 29.7 29.1 29.0 | 28.2 22.5 ees. 26.9 | 96:0.) 268 + 25:7 PAT AS 
29.5 29.7 29.6 29.7 PRO A) 4283 27.6 | 26.9 | E(euay | 25.5 | 25.1 | 24.7 26.99 
30.0 207 |. 9.20.6 28.5 26.5") 26.09) ages) | 526.7 Sas | RBG 20) SBas |) 29.7 26.45 
30.1 29.7 29.8 29.6 S77 | 26.5 26.0 | 26.7 25.4 25.0 | 24.6 24.4 26.50 
28.8 28.7 28.9 aed, 2: Seal Mae, 26.1 25.8 223 hh A2kS 246 | 24.4 25.83 
29.7 28.3 27.7 24.6 22-1) \ R245 24.2 >| 24.2 P.O 8) S236 meeoco 20.0 25.48 
29.7 29.4 29.1 28.9 28.3 26.4 26.0 | 25.7 25.5 | 25.3 | 25.3 | 25.2 26.19 
| | | | 
29.88 29.74 29.62 29.10 QSece ma earae 26.55 | 25.99 26.58. i= 2515 | 24.88 | 24.63 26.40 
| | 
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] 
fours of ; 
Nican Batavia | 1 A. M. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Time. 
a 
1b 25.0 | 24.8 24.6 | 246 24.5 24.4 24.8 25.5 26.9 27.9 29.1 30.0 
2 24.5 | 24.4 24.2 24.0 23.8 237 AB aT | 24.4 26.3 27.9 28.9 29.5 
3 245 | 244 | 24.4 24.3 24.4 24.2 24.5 25.1 25.6 26.7 27.8 28.3 
4. 93:9 -|° Ggsia: 423.5 (1 B25 23.4 23.4 Zod) aeceee, 25.0 26.3 27.1 28.3 
5 24.7 24.7 24.8 24.6 24.6 24.1 24.4 26.0 SDS 28.2 29.1 29.3 
6 24.6 24.6 24.7 24.2 24.0 Zao 23.4 24.8 27.2 28.3 29.4 29.1 
7 25.3 | oAGS 25.1 24.7 24.2 24.0 24.2 25.6 AP EBS 28.3 29.5 29.6 
8 26.0 | 25.6 2512 25.1 25.0 | 24.4 24.6 226.6 Zed 28.9 30.2 30.5 
9 Za? eZee) 24.0 24.0 23.8 ded) \meee.0 25.0 26.5 27.9 28.7 29.5 
10 25.0 25.2 25.2 24.8 24.6 24:4 | aeZo.0 25.8 26.8 | 527.0 27.9 28.4 
11 25.3 Boo 25.2 25.0 24.6 | 24.4 24.8 26.2 27.9 29.2 30.4 30.9 
12 25.3 25.0 24.7 | eG 24.6 24.3 24.6 26.4 28.5 29.6 30.7 30.8 
! 13 25.7 25.6 25.5 25.4 25. 25.0 20.0 Deel 28.9 29.9 30.5 31.2 
» 14 24.8 24.4 24.1 23.8 Bond 23.7 2 lmal MaeeteZ, 26.5 27.3 28.6 28.7 
15 23.2 23.0 22.8 20"7 22.2 22.0 22.2 23.6 25.8 27.4 28.1 28.9 
d{ 16 24.6 24.6 24.5 23.8 23.5 23.2 23.6 25.1 27.3 28.5 29.5 29.9 
17 D4e2, hy Roe 24.4 24.3 24.1 24.0 24.6 « 26.3 TAT ey fe 28.1 29.5 29.1 
> 18 24.4 |, 24.0 23.8 23.6 ys i a a | 233-4 eae 25.4 26.4 28.0 29.7 
19 24.4 23.9 23.6 | 23.4 Payee || EBL YA 23.6 25.3 27.0 ed 28.5 29.9 
20 2ee2 0 Zoro nay Mo.) 23.3 2.0 a meeenS 23.2 25.0 27.1 ‘28.9 30.1 30.1 
ZAiL 24.8 24.4 24.2 23.9 23.8 23.6 24.1 26.0 28.1 29.7 30.3 31.1 
22, PSE |e 2M 25.2 25.0 24.7 24.6 249 4 2516 27.3 28.9 30.3 30.9 
23 25/5: tia ae2o! 24.6 24.2 PY Fee) 24.0 25.6 27.0 28.4 29.3 30.2 
24. PAGE | REG) 23.6 23.6 Zab 23.0 23.4 24.9 26.8 28.3 29.5 30.7 
25 23°9 | $2337 eee ose 23.3 CHOP i. yes 22.8 23.6 25.0 26.7 28.1 28.8 
26 2010 5 |) Ameo 25.2 25.0 PAM IN AB Sy 24.2.4 | haeees 26.3 27.2 28.1 28.9 
27 25.1 24.9 24.5 24.3 23,0 leone 23.9 25.2 26.2 27.3 28.4 29.3 
28 25.07 | 8245 24.4 24.0 23.05) ))\ mest 23.6 24.8 27.0 28.4 29.0 29.5 — 
29 252.2) Seb 25.1 24.4 24.2 eles eel 24.4 24.9 26.7 28.5 29.7 30.5 
30 25.1 24.8 24.6 24.5 24.4 24.3 24.6 26.1 24.0 28.9 30.4 Dal: 
31 25.2 24.8 24.8 24.6 25.0 25.0 24.9 25.0 25.4 BO: 26.5 27.3 
Hourly Means. || 24.82 24.61 24.43 24.21 24.00 23.78 24.08 25.29 26.81 28.01 29.09 29.68 
1 24.0 24.0 24.0 24.2 24.3 24.3 Vi 24:5: | webs PASE 29.0 29.7 30.3 
2 24.6 24.5 24.1 | 23.8 ABV eset | 23°). Maas 25.8 26.7 29.9 S1.o 
3 24.5 24.0 ZEO I “23.8. 23.4 oul 23:4 2 | eeo.0 26.9 29.3 30.0 31.4 
4 26.0 25.4 PASS Ne PALES 24.3 24.0 24.2 25.8 27.3 27.1 28.7 30.3 
5 25.6 25.0 24.9 24.5 24.5 24.2 240 ee. 26.4 27.8 - 29.1 29.5 
6 24.1 24) OLS 23.6 23.4 Zone 23.6 25.4 26.9 28.5 29.5 29.1 
7 24.7 24.6 24.5 24.3 24.1 23.9 24.2 24.3 20.3 26.0 27.1 27.1 
8 Zod 23.7 23.0 23.3 Dore, 23.0 23.2 24.2: 26.4 26.5 20:7 29.1 
9 | 24.0 23.9 23.8 23.8 23.8 23.8 24.2 25.0 25.6 PAE 27.7 28.1 
10 25.4 25.2 24.8 24.4 24.2 24.0 24.0 25.2 27.5 28.7 29.1 28.9 
ibit 23.6 23.3 Zore 23.1 23.0 23.0 23.4 24.2 |® 25.8 26.7 27.5 28.1 
. 12 24.0 240). 51 eee ae 24.0 23.8 23.3 23.0 22.8 22.8 23.6 24.7 25.0 
in 13 23.5 DRYAS alte) ois} iA Zaee 23.1 23.0 PB Ae Oh Sa * 25.9 27.4 28.4 29.1 
14 22.6 22.4 22.3 | 22.2 21.8 21.9 21.8 22.0 23.2 25.0 26.7 27.6 
7, 15 | 23.4 PRY) 23.0 22.8 22.5 22k 22.3 Zas0 PAT 27.7 28.7 28.4 
16 24%) 5241 | 24,0 23.9 23.8 Bh 24.2 25.8 27.3 28.2 29.2 29.9 
b 17 | 248 | 24.4 24.1 23.9 23.7 23.6 24.0 25.5 27.5 28.9 29.5 30.2 
18 | 23.9 23.7 23.8 23.8 23.8 23.6 23.9 C254 27.0 28.1 29.1 29.7 
i) 19 | 23.2 23.0 22.8 22.8 2220) Wipes Zoe 24.6 26.9 28.0 28.9 29.9 
20 24.2 24.0 24.0 23.8 23.4 23.2 23:2, aeeose 24.9 25.6 26.5 Zee 
21> 23.5 Zoe 22.9. 9) ie 2o7 22.4 22.4 22.9 23.5 25.8 27.9 28.7 27.5 
22 | 24.2 2300 lEZOL 23.5 ees 22.7 23.1, 24.3 26.1 PAID 28.9 29.3 
23 23.8 23.6 23.4 23.2 23.1 22.6 23.0 24.2 25.9 27.0 28.1 29.7 
24 24.2 24.0 23.8 23.6 23.4 23.3 23.6 25.4 vag pol 28.3 29.1 29.5 
25 | 24.2 24.2 24.2 24.0 23.8 23.6 23.7 24.5 25.6 27.0 28.1 28.6 
26 24.8 24.3 PHAGES i BP} 23.3 23.3 23.6 24.6 26.5 27.1 28.7 29.7 
2.17 23.9, | «23:6 23.6 23.6 23.6 23.5 Zou 24.1 24.9 25.7 26.5 26.9 
28 24.5 | ~ 241 23.8 23.2 23.0 22,8 23.2 24.2 25.8 Zbl 28.9 29.9 
29 24.4 24.0 23.6 orl 22.8 22.0 22.8 24.2 Zou 27.7 28.5 29.5 
30 24.2 23.6 23.0 22.8 PH S| 21.8 21.8 22.5 24.6 26.7 28.0 29.5 
Hourly Means. || 24.20 | 23.94 23.78 23.58 23.38 23.20 23.44 24.46 26.02 27.29 28.37 29.01 


BATAVIA 1876. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. WW 
PSYCHROMETER. 
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Daily 
TP. MM. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and Monthly 

Means. 

30.3 30.9 29.9 28.8 27.9 26.8 26.2 25.7 25.2 24.8 24.6 24.5 26.57 
29.1 28.9 27.2 27.0 27.7 26.8 26.3 25.8 25.6 25.4 25.2 24.9 26.05 
28.4 28.3 25.6 24.9 25.4 25.0 24.8 24.7 | 24.6 24.5 24.4 24.2 25.38 
28.9 28.8 28.9 28.4 27.7 26.9 26.2 25.6 25.4 | 248 24.6 24.6 25.70 
29.9 30.1 ‘29.6 29.2 28.5 27.9 27.2 26.7 26.2 25.3 25.1 24.9 26.77 
29.9 29.7 29.7 29.3 28.8 ole hy 27.0 26.2 ' 26.2 26.0 25.8 25.4 26.65 
30.1 30.1 30.3 29.9 29.2 28.5 27.7 26.9 26.5 | 26.2 26.0 25.9 27.10 
29.9 30.3 30.2 29.8 29.2 | 286 28.5 27.5 244 | 248 24.8 24.5 27.18 
29.5 30.2 30.2 29.5 20:3" | 128.24) 127.5 27.1 26.5 25.8 25.6 25.2 26.66 
29.4 29.7 29.5 29.3 28.6 27.8 | 27.2 26.7 26.2 | 26.0 25.9 25.7 26.71 
31.4 31.1 31.4 31.1 30.3 28.9 28.1 27.5 26.9 | 4126.3 26.0 25.5 27.65 
31.6 31.5 31.6 31.3 29.5 28.3 27.6 27.1 26.5 | 26.3 26.2 26.0 27.61 
26.9 28.5 28.9 29.5 28.7 27.9 27.5 26.8 26.3 | 26.0 25.6 25.5 27.23 
26.5 26.7 26.9 26.5 26.3 25.5 25.0 25.0 24.4 24.0 23.8 234 25.37 
29.7 29.9 29.9 28.9 28.4 24.6.) a 26.8 26.2 25.6 25.2 25.0 24.8 25.85 
30.5 30.4 29.9 29.3 29.0 28.4 25.5 24.6 24.3 24.3 24.3 24.1 26.36 
29.1 27.0 27.3 28.3 27.9 27.1 26.6 25.8 25.4 25.1 24.8 24.7 26.23 
30.9 30.7 30.1 26.9 28.5 28.1 27.1 26.3 25.£ 25.5 25.2 24.9 26.23 
30.7 30.1 29.9 29.6 29.6 28.4 27.3 26.5 26.0 | 25.6 25.0 24.6 26.55 
30.9 30.7 30.8 30.9 30.2 B.C. eas. d 27.1 20.62 eyep.0 ©) 0525.5 25.1 26.88 
31.3 31.5 31.6 30.3 20.2 | 28.6 /) 4.27.7 27.4 26.8 | 526.5 §} 126.2 25.9 27.38 
31.1 30.9 30.9 29.9 29.3 28.5 | 27.7 27.2 20.9 26.8 *| 26.7 26.2 27.53 
31.0 30.2 31.1 29.9 29.3 Zoe hiag |e ar 26.9 26.5 | 26.2 | 25.8 24.8 27.08 
31.2 30.8 30.3 29.7 29.2 28.4 | 27.5 27.1 24.2 24.0 | 24.1 24.0 26.50 
29.7 29.9 29.5 29.3 28.5M) |. 227 D 26.7 26.5 26.5 | 26.26] 26.0 26.0 26.14 
29.1 29.4 29.7 29.3 28.5 0 27.7 27.1 26.9 26.7) 26.3 25.7 25.5 26.70 
29.3 28.3 28.3 27.9 rT Bs ar 76.5 26.1 25.8 | 1.25.4 25.2 25.2 26.23 
30.2 30.0 29.9 29.6 20.1e%) » 28.1 27.3 26.5 77 Tie | 25.6 25.4 26.71 
30.5 * 30.3 29.7 29.5 28.7 28.3 27.6 ' 26.9 26.5 | 26.1 25.8 25.4 27.00 
31.2 30.7 30.4 30.4 29.7 28.5 27.6 27.2 26.5 | ».26.0 25.7 25.5 27.32 
28.0 28.2 28.1 27.7 27.3 26.9 | 26.4 26.1 25:5>" 1, 9425.1 24.7 24.2 25.93 
29.88 29.80 29.59 29.09 28.63 27.80 27.02 | 26.47 | 25.89 25.56 25.32 | 25.05 26.62 

wack on «ial —) |.) . |. | 4 ft. 

29.8 29.5 29.0 | 29.1 ORG 20 7 27.2 26.5 | 26.0 25.8 | 25.3 25.0 26.69 
31.7 31.8 31.6 30.6 29.7 28.5 27.9 OT Lee e258): 8 600.4 24.8 26.99 
31.2 30.4 30.8 30.2 29.5 | 28.4 27.9 Diet me SAT ole eee O een) ea 20:8 26.3 27.11 
31.6 31.5 31.8 30.9 29.9 | 289 | 28.0 BI A270 20-Ol eae 220-5 26.1 27.46 
30.3 29.8 29.1 29.3 28.7 26.7. | °25. 25.4 25.0 24.8 24.4 24.3 26.46 
29.9 29.4 23.9 28.5 27.9 27.5 | 27.0 26.3 25.8 25.4 25.0 24.8 26.31 
26.0 26.5 25.8 25.2 25. 24.4 | 24.6 24.6 | 24.5 24.4 | 243 23.9 24.98 
28.9 29.5 28.3 28.0 26.8 25.1 24.6 Lee Bow 24.2 |} 243 24.2 25.42 
28.9 29.7 29.3 28.1 27.9 27.3 26.8 26.3 26.0 25.7 | 25.5 25.5 26.16 
28.9 24.8 24.5 25.2 25.27) 4,325.0 24.6 23.9 | 23.8 23.6 23.7 23.6 25.34 
29.2 28.9 29.3 29.0" 28:5 |) 20.1 26.3 26.2 | 26.0 24.8 | 24.2 23.7 25.75 
26.0 26.2 27.1 26.7 26,D0e) wi teuco 25.0 24.6 24.6 244) 224.1 23.8 24.61 
29.9 30.3 29.6 28.7 ty | oeadeo 26.9 23.6 23.4 25 Umea 22.4 22.6 25.55 
28.3 28.9 28.9 28.1 26.9 | 26.2 25.2 24.7 24.3 24.2 | 23.9 23.7 24.70 
28.9 29.5 29.3 28.7 OS PATS 26.4 25.8 | 25.4 25.3 25.2 24.8 25.75 
30.4 29.8 29.8 29.5 29.1 | |) 228.1 27.3 26.7 26.2 25.8 25.4 25.1 26.74 
29.7 29.7 30.0 29.5 28.9 28.0 27.2 26.5 25.4 24.6 24.1 24.2 26.58 
29.5 28.7 29.3 29.5 28.6 28.0 27.4 26.2 24.7 23.7. | . 23.4 23.4 26.18 
29.5 28.9 29.5 29.4 20. Lert pep.t 27.4 26.3 25.3 24.5 24.2 24.1 26.05 
26.9 27.1 27.1 26.7 26.7 26.2 25.6 25.5 24.8 24.3 24.1 23.8 25.10 
27.5 27.5 27.5 27.1 26.8 25.8 25.3 24.8 24.8 24.2 24.3 24.2 25.13 
29,9 30.0 29.2 28.7 28.5 27.5 25.6 25.0 24.6 24.5 24.1 23.7 25.91 
29.6 29.3 29.2 28.4 27.7 26.9 26.0 25.8 25.4 24.8 24.6 24.4 25.82 
29.3 29.1 28.8 29.3 28.6 27.5 26.8 26.4 26.0 | 25.6 25.3 24.8 26.37 
29.3 30.1 27.7 28.5 27.9 27.2 26.5 26.0 25.8 25.3 | 25.0 24.7 26.06 
29.8 29.5 29.1 28.6 28.1 | ~ 27.3 26.4 25.6 24.8 24.4 | 24.3 24.2 26.08 
27.7 28.4 28.8 28.5 28.1 27.3 26.5 26.2 25.6 25.4 24.6 24.6 25.64 
29.9 29.7 29.4 28.7 28.3 27.4 27.1 26.7 26.2 25.8 "25.6 24.8 26.28 
30.1 30.5 29.8 29.1 28.3 27.5 26.4 25.5 24.8 24.4 24.6 24.7 26.02 
29.9 30.1 29.7 28.5 "27.6 27.1 27.0 26.6 26.2 25.6 24.8 24.1 25.74 
29.28 29.17 28.94 28.54 27.97 27.14 26.42 25.79 25.34 24.92 24.63 24.40 25.97 


Hours of 


BATAVIA 1876. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


PSYCHROMETER. 


DRY-BULB THERMOMETER. 


Mean Batavia |} 1 A. M. | 2 3 | 4 5 6 7 } 8 | 9 | 10 11 | 
Time. | | 
we ae aes eh a i ce ee 
fo 23.) | PAN | moO, 4 Bae 21.8 | 21.4 oh 7 fia 23.0, 4 25.4 / 27.3 28.7 | R 
| 2, 24.2 4 23.8 Passo pA 23.4 23.2 23.4 | 24.6 26.7. 4 “e200 28.9 | 
| 3 24.8 24.8 24.4 24.3 24.0 24.0 24.1 | 25.0 26,3) | -G2a 29.5 | 
| 4 24.8 24.8 24.7 24.6 24.1 207" |) ese Ae Pe 26:2 | 126.5 26.9 
5 24.8 24.4 24.0 23.6 23.4 23.2 | 23.4 | 24.2 25.8 26.9 27.7 
6 22.6 22.5 22.4 22.0 HA le | 21.5 | 21.8 | 228 24.5 26.0 27.2 | 
7 24.2 24.0 23.7 23.1 22.4 ZEUS he ease | 23.8 26.1 27.3 28.5 
8 23.6 23.0 22.4 21.9.0) SEUSS 20.9 22. 4. wae 25.0 26.9 28.4 
9 22.6 22.4 22.2 Sic7) hs © 2b 21.1 21.2 22.4 25.4 27.0 28.3 
10 23.0 23.0 22.8 22.8 22.8 wee Ze 2 23.8 | 26.3 28.3 29.3 
ll 22.4 22.4 22.4 22.3 22.3 22.5 22.6 23.6 | - 268 26.2 27.1 
12 23.2 23.2 23.0 22.8 22.5 22.4 22.4 23.6 | Ses 27.3 254 
' 13 23.4 23.0 22.8 | 7228 22.9 22.8 23.2 24.8 26.7 27.8 28.9 
» 14 22.1 22) 21.8 21.4 21.2 21.1 21.4 22.9 Zoe 27.4 28.6 
15 22.8 22.8 22.8 22.5 22.3 22:2 22.4 | 23.8 25.8 26:9 28.3 
a 16 23.9 23.6 23.5 23.0 22.9 22.7 22.9 24.4 26.2 27.5 28.0 
ty 22.8 22.8 2257 Beco 222 22.1 Dori weocU 24.6 26.2 27.5 
2) 18 23.6 | 23.5 23.4 23.2 22.6 22.1 22.2 | 28.6 | 426.6. i e2a5 28.9 
b 19 ets J alas 23.7 23.0 22.6 22.3 223° 4 hese 25.8 27:3 28.4 
20 23.5 Zoe 22.8 22.6 22:3 22.0 22:2 DBE 25.9 27.5 28.7 
21 23.4 23.0 22:5 21.8 21.4 21.2 21.6 23.0 | 25.4 Zi.e 29.0 
22, ADA 23:1 22.6 22.2 21.8 21.4 BiESe 4 23.0 25.2 26.9 27.5 
923 24.4 24.4 24.0 23.9 23.8 Zao 23.4 | 24.0 25.0 26.9 28.5 
24 24.2 24.1 23.6 23.2 aT] 22.6 | 22.6. 3 24.0 25.8 27.7 29.1 | 
25 24.0 23.6 23.4 22.8 22.6 23:0 2.4/0 2844 28.8 25.0 26.8 28.9 
26 24.5 23.8 23.4 22.8 22.4 O25 F227 23.4 24.2 25.2 26.3 
| 23.9 23.5 Bet Al 22.8 22.4 22.3 22.4 | 23.2 25.3 27.2 28.2 
i 28 23.7 23.4 22.9 22.8 22.6 aya 22.4 -|. 24.0 | “26.2 27.5 28.0 
| 29 228.47 389.6 1, Bo 22.0 21.3 20.8 91:2) fang Bge2 27.5 29.8 
| 30 24.4 24.6 23.8 S23:3 22.9 22.5 23:0 4 289 | 28.0 25.7 29.0 
31 22.8 22.2 | PAPA D | 21.6 7 ei 21.0 / 21.7 / 23.6 | 25.8 28.1 29.7 
| 
Hourly Means,|| 23.60 | 23.38 | 23.08 | 22.75 | 22.43 | 2219 | 2240 | 23.64 | 2559 | 27.18 | 2837 | 29.18 
| | | | 
| a a 
1] -219 | 216 | 213 | 212 | 209 | 207 | 211°] 225 | 256 | 254 9 aeooemumnne 
2 eM | 22.9 TIERS 1) PH legs) 21.0 20.7 | 20.9 | 23.0 26.5 28.5 30s 30.9 
3 24 | eed 22.3 22.0 21.4 20.9 | 21.3 23.2 20:60:90) nage 29.4 30.3 
4 243 | 23.8 23.5 23.1 23.0 22:3 } 923.0 24.4) 22657 Oi eee 28.6 29.9 
2 238 S| Z22tOm eee 21.6 7h 133) 21.3 | 21.4 22.0.4 24.7 | 26.1 vA a? 28.1 
6 22.8 22.2 21.8 Pdi WS) 7a eat 20.8 | 21.0 22.6 24:8 ieee O 28.3 29.9 
7 22.5 Dek 21.9 21.6 21.4 Pavel | 21.4 23.2 | PAIR | Par bad | dee eee 29.8 
8 23.0 22.4 22.0 ee ea 20.8.5 S2U1 0a ee2.7 ae 27.8 28 S| ase 
9 22io Zell 21.6 21.4 21.0 20.8 | 21.3 | 2Za.p | 26.3 28.5 30.1 aH itt 
10 22.6 Pad 22.0 Hayes 21.9 Zid) | eel. 6n 7B 26.5 28.3 30.1 30.3 
' 11 22.6 22.2 21 .O nh needed, 21.6 21.4 75 aye Me US) 25.4 21.0 28.7 29.8 
H 12 pod bees 22.7 22.5 22.2 22.0 29:9) id (eon 26.0 27.5 29.0 30.1 
0) 13 22.4 rapa 21.8 21.4 21.0 20.8 21.0- |- 322.5 25.2 27.3 28.5 29.7 
14 22.0 21.6 70 3) 21.2 21.2 21.0 22.0 23.8 26.2 ay ie | 28.9 29.8 
Db ]'15} 238 | 284 | 93.0 | 226 | 223 |” Baa | 924 | 944°) \epot ga sso eee 
16 24.4 23.9 23.5 75 | 22.6 oe 22.6 | 24.4 20:7, | (eee 29.5 30.7 
Ct 117] 236 | 238 | 938 | 932.| 294 | 292 | 996 | 943 | 9280°) eae 1) eon outemnene 
18 23.4 | 23.6 Zoe) eee.o 22.5 22.0 22:2 | 24.1 26.7 | 28.7 29.7 30.7 
D 19 BE 23.2 22.8 22.1 | 22.5 22.2 | 22.3 23.8 26.4 28.1 29.8 30.0 
20 24.4 Zon!) | eee YER ell = Gee | Be eal, eee 24.8 26.5 28.3 30.2 30.7 
d 21 23.7 23.5 eae 22,0. Beets 23.4 23.6 25.0 27.0 28.7 30.2 30.9 
22 24.2 24.0 24.0 23.6 23.0 23.4 24.0 25.2 26.9 28.6 30.0 30.8 
23 25.2 | 24.8 24.4 24.2 23.9 23.6 23.8 PAT 25.8 vA eft 29.7 30.9 
24 23.8 | 23:60 rap pil 22.6 22.4 22.4 | 22.8 24.8 | 7H ed Ween || on KP} 30.0 30.4 
25 24.4 | PAY PRMG) FT| 23.1 22.8 / 23.0 25.0 | 26.9 | 28.7 29.5 30.3 
26 24.2 | 23.4 | 23.3 7 a rap | 22.6 W 3228 2.02 Ape 0 ite Seote 29.1 29.6 
247 AOE | 23.3 | 22.9 22.8 22.0 Fade Dae 25.4 | 26.9 27.8 30.4 olso 
28 Be.1 j\ Ses.8. yp Bea eae Dae 22.8 | 2a 25.4 27.9 29.5 30.7 31.6 
29 24.2 | 240 | 23.4 23.0 22-7 22.6 | 23.2 25.2 28.1 30.3 31.6 31.9 
| 30 23.8 | 23.5 | 238.1 23.0 23.0 23.0 | 23.4 24.2 25.4 27.1 29.0 30.2 
\ 31 23.9 | 23.4) My Roo 23.0 22.8 22k eee. 24.3 27.0 28.6 29.0 30.7 
= : Bit ad oes | 
} Iie | 
Hourly Means.|| 23.44 | 23.13 | 22.78 22.45 22.18 21.99 | 22.34 24.02 26.31 28.11 
| 


| 


BATAVIA 1876. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. St 
‘ 
PSY CHROMETER. 
DRY-BULB THERMOMETER. 
| | | | | | | Daily 
1P. M Pees ee es | ef" 8 9 iit eh 12 | and Monthly 
| | | Means. 
| i | | | | 
] | 
299 29.7 29.6 / 29.0 | 28-24 4273." » 26.6 25.6 Zee 24s fe Nee 24 Omen e 2 4:0: 25.63 
30.1 eae) ses 2o. 1s |) 20.1 Zim te cade h | ) ds0 26.7 26.2 25,.6° 1) 25-4 25.0 26.36 
29.0 29.5 29.5 29:2) =| 228.9 28.3 | Zhe. Zee 26.9 26.3 26.0 25.4 26.81 
28.3 28.5 28.6 28.5 | 27.5 26.7 | 26.2 5.8 25.6 25.4 25.1 25.0 25.95 
28.7 28.9 28.7 ded: PASE S| 25.8 | Ded, 23.7 gad 23.6 23.2 | 22.8 Zoro 
28.6 28.7 28.5 pee Ab 1 207, | 20.8 25.4 25.1 Zoe 25.0 24.6 25.08 
28.9 29.2 28.7 ZB57° | "e260 4 27.3 p.26.5 26.0 | 25.8 | 25.0 | 24.8 24.2 25:19 
29.8 30.0 29.5 ZU eee coro me ad. 4 1 te 20.0 24. Ome 24.0 20. One a Zaco 22.8 25.23 
29.2 29.1 28.9 28.6 | 23.154) 27.0 25.6 24.8 24.3 24.0 | 23.9 23.7 25.08 
29.7 29.3 5 10) Zoe | 23.8 | 23.8 23.6 23.6 23.4 23.2 22.9 22.5 24.89 
29.1 29.5 PAO NTO Mali) PAS Ae) alte Sy Er fmt 26.4 Bae 23.8 23.6 23.6 23.6 23.4 24.98 
29.5 | 28.3 PITS No XG ae oar 26.7 26.0 25.2 24.2 23.8 23.4 23.2 ZaL6 
30.2 | 30.5 31.1 | 30.5 29.3 Zhe PAST 24.9 24.7 23.4 | 22.8 22.4 25.90 
30.3 30.3 30.4 | 29.9 28.1 aiheo 26.0 Zoe 24.5 24; ee end Dio Zoom 
28.3 28.1 224.9). | 27.9 27.3 26.6 25.8 25.4 24.9 || 24.6 24.4 24.1 25.28 
29.1 28.1 ys 26.4 25.5 24.0 Zone 22.7 22.8 Pye} © 22.9 22.9 24.75 
29.3 29.1 28.9 | Pao) i> 1 te 27.5 26.7 26.2 PASS 25.4 | 24.8 24.2 25.49 
29.5 29.8 29.5 | 29.2 | 28.4 Zhe 26.3 26.0 25.2 25.0 | 24.9 24.2 25.88 
| 30.0 29.4 28.9 EMR Wee By 26.9 26.0 24.9 24.4 | (24.3 24.2 24.0 25.68 
29.9 29.3 PARAS 18 Re FE 27.6 26.5 26.0 | 25.4 24.9 24.2 23.7 25.78 
| 29.9 29.5 29.4 * | 29:50 0) Patil | geo 26.7 26.10 1 25.4 | 24.6 24:5) sae 25.63 
40,0 | «29.1 CTEM COO Gl me 24 le eed 26.6 25.05 Hime 20.3. tego. 4 24.9 24.8 25.56 
Soeeece a ote 287 | 979 | 271 | 267 | 265 | 4262 | 954 | 250 | 244 26.15 
30.7 30.8 30.8 | 29.1 | 28.3 | y 7 26.5 PRei || WARES WIA) 24.3 24.2 26.14 
29.6 29.7 29.9 29.1 | 28.7 | Zhe 26.9 26.4 25.8 25.4 24.8 24.8 26.04 
28.4 Zhe Parity 26.9 | 26.5 | 26.5 | 26.2 2 Om oe PASI) 24.6 24.2 25.15 
29.8 29.8 29.3 ZSGuet EL eeed. On ah 24.0 26.7 2d) 252) 24.8 24.6 24.1 25.70 
30.2 30.0 29.7 29.5 | 28.7 | 25.6 24.8 24.4 | §23.8 Zone 23.0 22.8 25.44 
31.1 31.0 SUB 29.5 | 28.7 | 27.4 | 26.5 25.8 25.0 24.5 24.1 | 24.0 PAT FE 
' 30.7 29.7 | 29.3 | 28.8 ASG BN 7 26.2 | 25.6 24.9 24.4 23.5 23.3 25.94 
31.1 Oe eer OU la ees 2.2 25.0 45 ~ 26.9 26.0 25.1 24.2 BAe aN 22.4 25.43 
| | 
— - ~ | = ——— ~ —— i ———— — —_— | —__—_— —— _ ——---- = ——___— — —- | - - — = 
29.61 | 29.43 | 29.25 | 28.61 | 27.85 | 26.87 | 25.94 | 2538 | 24.89 | 2449 | 2417 | 23.83 25.59 
| | | | | | ; 
| ne an ren | } | | | | | | 
amen woke S41) we 30.3 BO Med Fae dy Poth) ee 2on4 24.5 2a.4 Zarda oto 25.52 
29.9 29.5 29.5 | 29.0 28.7 | 27.8 | 26.3 25.4 24.2 23.9 23.2 22.8 25.48 
29.7 29.7 29.5 | 28.7 252 1a 2ho 26.7 26.0 2507 25:0 24.8 24.8 25.65 
30.7 29.7 29.7 | 29.3 28.6 27.8 27.5 25.7 2a 24-2 23.8 23.7 26.09 
29.1 28.1 28.9 | 28.4 20.7 26.7 25.7 25.6 25.4 | 25.0 24.4 23.6 25.06 
BOLO oO. d 29.2 a 2oe4 20208 9 2h 25.8 20 ee 42, oo eh Obst ee Zoco 22.8 25.11 
29.3 29.0 28.6°4)| | 28:5 vg bn ene AS 26.2 25.6 24.7 24.3 | 23.6 Zav2 25.15 
30.7 30.7 30.5 | 29.9 28.7 27.4 25.9 24.7 24.2 Zo.4> 22.8 22.4 Ze | 
31.5 32.0 30.9 30.3 28.9 27.3 25.7 Zo. 24.7 23.9 23.7 23.4 745 UB 
31.5 31.8 oD 30.9 29.4 27.6 26.2 25.6 24.7 24.0 23.2 23.1 25.91 
29.9 29.8 29.5 28.9 28.1 27.3 | 26.5 ASH Ne VG 24.2 | 23.8 23.3 25.37 
$0.5 | 30.4 30.5 29.0 28.2 27.5 | 26.7 25.8 25.0 24.205) 20.0 22.8 25.79 
| 298 | 294 | 287 | 285 279 26.9 | 258 | 246 | 238 232 226 220 24.88 
30.3 30.9 31,62) 9 20.7 28.3 Die a. 25.654. 325.35) #248.) 624.4 24.1 25.63 
29.6 29.5 29.2 | 8.7 28.1 27.3 | 26.7 26:2) 26.8.2) 20.400) 24.8 24.5 26.02 
28.9 29.3 28.9 8 27.9 27.1 26.3 25.5 24.9 24.4 23.9 23.4 25.88 
30.3 30.0 29.7 28.9 28.4 27.4 26.6 26.0 2.2 24.8 24.2 23.6 26.10 
29.6 29.5 29.1 28.5 ahead 26.9 26.2 25.6 25.0 24.3 23.8 Zoned 25.82 
30.0 30.1 30.1 29.3 28.8 Zao 26.7 25.9 25.5 24.9 24.8 24.8 26.05 
30.1 29.8 29.3 28.7 27.9 Zhee 26.6 25.8 20.2 24.6 24.0 23.8 26.12 
31.5 30.1 29.7 29.0 28.4 ded. 27.0 26.5 26.2 25.8 25.5 24.6 26.55 
30.2 29.6 28.5 28.5 25.0 eee 26.9 26.7 26.5 26.3 26.0 25.6 26.58 
29.9 29.5 28.8 28.6 2h9 | 27.4 26.5 26.2 Zot 25.6 25.0 24.3 26.44 
30.7 29.3 28.9 | 28.4 28.02 Se 2is 26.6 26.3 26.0 25.8 25.4 24.7 26.21 
30.3 29.7 28.9 2S OGM 2Tk 1) wea de Lhe 27.1 26.7 26.5 26.0 25.0 26.52 
29.8 29.5 29.5 28.6 20.9 2) Gains 26.7 26.1 25.4 25.0 24.4 24.0 26.06 
31.8 31.8 S12 29.9 29.4 28.1 Zee 26.7 26.5 25.9 25.1 24.6 26.71 
32.5 32.4 32.1 31.1 29.9.4), 28.4 27.1 26.2 25.5 25.0 24.4 24.8 27.03 
31.8 30.6 30.9 29.7 28.9 | 27.9 Zi.0 27.1 26.2 Zed 24.8 24.2 26.89 
29.8 29.7 29.6 29.7 29.1 28.4 24.0 26.4 25.4 25.4 25.0 24.2 26.20 
29.8 30.5 28.7 24.1 26.0 26.0 25.0 24.8 24.2 23.8 23.4 23.0 25.56 
30.36 | 30.12 29.77 29.07 28.31 27.40 26.52 25.82 25.22 24.74 24.23 23.81 25.92 
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82 BATAVIA 1876. 
PSYCHROMETER. 
DRY-BULB THERMOMETER. 

mira (CAPE 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12. 

Time. 
1) (229 | 224 22.0 O1.7 21.7 21.6 22.0 23.5 25.0 26.4 27.5 28.5 
21 23.4 23.2 23.1 22.9 22.6 |. 22.4 29.4 23.8 25.5 97.7 28.5 99.3 
| gi] 246 24.2 24.0 93.8 23.8 | 23.4 93.2 93.6 24.1 95.2 26.6 28.2 
4| 228 29.6 99.7 22.6 29.5 92.4 23.0 24.6 26.4 97.7 28.9) 29.3 
5 | 845 24.4 24.3 94.2 24.0 24.0 23.9 24.4 25.8 97.5 29.0 29.0 
6] 240 | 23.8 93.6 23.6 23.6 23.6 23.8 24.4 25.5 26.7 27.9 29.5 
7 | 245 | 246 241 | 24.2 24.1 23.9 24.0 24.7 26.7 98.5 29.5 29.7 
g| 241 | 242 24.0 24.0 24.0 24.0 24.2 25.6 27.0 27.5 28.9 | .28.2 
ie 91. 236 | 234 | 23.2 23.0 22.7 22.0 29,6 24.3 26.5 98.9 29.7 29.3 
10 2] te e2e 2 te FOS 23.6 23.0 23.0 23.8 26.3 27.7 28.9 30.4 30.4 
f} } 47] 238 | 232 | 23.0 22.8 29.7 22.3 22.9 25.0 27.2 29.3 31.2 32.0 
m | 12} 243 | 238 24.0 94.1 23.6 | 23.0 23.2 95.2 97.2 99.5 30.8 31.6 
13] 242 | +240 23.6 93.0 226 | 22.0 21.7 28.9 26.6 28.3 29.6 30.7 
S 14| 243 | . 243 24.0 | 24.0 23.4 | 22.8 93.2 24.8 97.1 98.5 29.0 30.1 
15] 255 | 254 | 25.1 24.6 24.2 24.0 24.4 26.1 97.7 99.4 30.7 29.8 
 \ ie] 25.1 | 24.7 | 244 24.0 23.6 93.2 93.9 26.2 27.9 29.7 28.9 30.1 
17| 251 | 249 94.7 24.3 241 | 24.2 24.4 24.6 25.2 26.5 97.2 28.3 
Hilisi 246 | 246 24.2 24.0 23.8 | 23.6 94.1 26.0 97.9 29.2 20.5 98.0 
19| 236 | 23.6 93.7 93.5 93.4 | “939, |" 93.8 24.6 26.8 27.7 98.3 26.2, 
A fool 228 | 228 29.6 99.4 294 | oor 29.6 24.3 26.3 97.7 29.1 29.5 
fi] | 21] 233 | 232 93.0 92.9 29.9 | 23.0 23.6 25. 26.7 28.0 28.9 29.5 
22, | 23.7 23.6 93.2 23.0 99.7 | 29.5 93.9, 95.2 26.9 28.0 29.5 29.9 
| 23] 23.5 23.6 23.4 23.6 93.8 24.0 24.5 26.2 97.4 28.7 29.7 26.2 
94|| 22.9 29.6 92.4 22.3 99.2 22.0 22.8 24.6 26.9 28.5 29.7 99.3 
25 | 24.7 24.6 24.3 24.2 93.8 23.6 24.0 25.9 27.7 99.0 29.7 30.2 
26 || 23.0 93.0 23.3 93.2 23.2 | 23.0 93.0 93.8 26.1 27.6 28.8 29.3 
27 24.5 24.0 93.5 93.2, 22.7 22.5 23.3 25.2 27.2 28.7 29.6 29.8 
28 || 24.3 23.8 93.3 22.9 92.4 29.2 23.1 25.2 27.5 28.9 29.9 30.1 
29 | 22.8 92.5 22.0 91.8 216 | 21.3 22.2, 24.4 27.1 28.8 29.9 30.9 
30 | 24.2 23.8 23.4 22.7 29.4 | 22.2 93.1 25.6 27.7 29.2 30.5 31.9 
Hourly Means. 23.98 | 23.76 | 23.53 | 23.34 | 23.11 | 2290 | 23.38 | 24.01 | 26.71 | 2821 | 20.25 | 28.40 

| ie | | 
1| 235 23.2, 23.1 22.8 22.4 22.0 23.0 24.8 27.2 28.7 29.9 30.7 
2 23.2 29.9 92.6 | 22.2 21.8 9.5 22.0 24.4 97.2 29.3 31.0 32.8 
Bh 32 93.2 | 22.8 22.6 29.6 22.6 23.4 25.5 28.1 99.7 31.3 30.7 
4|| 24.4 24.1 23.8 23.7 23.6 93.3 24.2 26.0 27.9 29.3 30.3 31.3 
5 | 242 24.0 | 23.8 23.4 23.5 23.4 94.3 26.2 27.9 29.2 30.5 30.4 
6 245 24.1 | 24.0 24.1 24.1 241 24.8 26.9 28.3 29.7 30.5 30.1 
7 | 24.6 24.6 24.4 24.5 23.7 23.8 24.4 26.0 27.7 28.5 29.1 29.0 
8] 24.8 24.3 | 24.2 23.3 23.4 23.6 24.2 25.1 27.1 28.1 98.2 28.7 
9) 241 24.0 23.8 23.8 24.0 | 23.9 22.8 92.5 22.6 92.8 93.3 23.9 
[lo] 236 93.6 | 23.5 93.3 93.4 | 23.4 23.9 24.5 26.2 26.9 27.3 27.6 
pil) 25.2 25.1 24.7 24.2 241 | 242 24.6 25.4 26.2 26.8 27.3 O71 
12) 2441 24.1 | 23.7 23.8 293.9 | 23.6 24.2 95.2 68 ||. A797 98.7 29.3 
ijuIs'| G22.8 01° eso!) goa 93.2 23.2 | 23.2 23.7 24.9 26.0 27.7 28.8°| 29.6 
14, |) 23:00), 7803.6 Ae e2e 23.0 99.7 | 22:6 93.4 25.2 27.5 98.3 99.3 29.6 
fo | 151 24.0 23,6. |) 2303 23.0 99.7 |@ 92.5 93.8 26.2 97.9 29.4 30.3 30.0 
Q (16) 237 23.6 93.2 22.9 99.8 | 29.7 93.5 25.3 4 28.9 99.9 29.5 
17) 24.7 24.3 23.9 23.6 23.9 93.7 24.2 25.7 27.7 28.9 98.9 98.9 
fy | 18} 25.0 24.8 24.6 24.6 24.2 94.2 25.0 25.7 97.3 99.1 30.4 30.8 
19 | 248 24.6 24.5 94.2 23.8 23.6 24.9 26.6 97.9 28.3 29.3 30.7 
OPT ara 24.8 24.9 24.5 24.0 94.2 24.4 95:5 26.6 98.5 29.7 28.6 
QO | 21) 232 23.3 23.2 23.0 92.9 23.1 23.5 24.2 25.6 97.5 27.9 28.7 
22,1 24.9 24.2 24.2 24.1 24.0 24.0 24.7 25.6 97.3 28.7 99.3 26.5 
231 23.6 23.4 23.4 23.3 23.0 29.8 93.7 95.0 27.1 98.3 29.4 | » 30.0 
94.| 23.8 23.6 23.5 23.4 93.4 23.5 24.4 25.4 27.7 98.5 28.7 28.1 
25 || 22.6 92.4 22.5 99.5 22.4 92.4 22.8 23.6 24.2 95.8 97.2 97.9 
26 25.0 24.8 24.6 24.3 24.0 23.8 25.0 26.7 28.7 29.9 30.5 30.9 
27 || 24.4 24.6 24.4 23.8 23.6 23.6 24.6 26.5 28.3 28.8 30.1 30.5 
98 || 24.2 24.3 24.2 24.0 23.6 23.8 24.5 26.2 28.3 29.7 30.5 30.0 
29 || 24.3 24.2 24.0 23.6 23.3 23.3 24.3 26.7 28.5 29.5 30.3 30.5 
30 || 24.2 24.0 93.8 23.6 23.4 93.2 94.2 26.5 28.6 30.0 31.2 31.9 
\ 81] 240 23.8 24.0 94.1 24.0 23.8 24.8 26.5 98.5 30.3 31.1 31.6 
Hourly Means. | 24.09 | 23.94 | 23.76 | 23.56 | 23.40 | 2334 | 2404 | 25.50 | 27.22 | 2848-| 29.36 | 29.55 
© 
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| Daily 
2 3 4 5 6 | 7 8 9 10 11 12 and Monthly 
| Means. 
| 

}. 29.1 29.7 28.6 27.9 27.5 26.8 | 25.8 Aho ate |.) 24.2 24.0 23.8 25.10 
{ $0.2 29.3 28.2 27.7 28.3 ZA.Oe SAA 26.6 26.2 25.8 25.3 24.8 25.92 
28.7 29.7 28.3 27.2 24.1 23.5 | 23.4 23.3 | 23.1 23.1 22.9 22.9 24.79 
30.i 29.7 29.2 , 28.9 28.1 21051) 24a 262-1 R229 24.8 24.6 24.5 25.89 
28.3 28.9 29.3 28.9 27.8 27.3 | 27.0 25.2 | 24.8 24.8 24.7 24.3 26.10 

1 30.2 31.2 28.5 28.8 28.4 27.5 | 26.9 26.0045 20.5.0) eeo.0 25.2 24.7 26.25 
28.1 28.1 29.6 28.9 28.5 27.6. | 26.5 26.0 | 25.2 24.6 24.2 24.0 26.24 
29.4 29.7 29.0 28.5 28.1 27.0 25.6 PES ge! g4.0- | M2464 24:4 24.2 26.10 

4; 29.6 30.5 30.1 29.3 28.5 210 B20.9 26.2 25.8 *} 25.5 25.2 25.2 26.23 
30.2 31.1 30.9 | 30.9 29.7 28.3 | ~ 27:2 26.5 {| 26.2 | 25.4 25.0-4n 9.24.4 26.90 
31.8 31.5 29.4 28.5 28.0 GRO MN eae ae aR LOD mt, cleo 26.0 gta a 25.1 24.8 26.58 
33.0 30.8 29.7 29:3 | 29.1 28.3 | 24.2 26.6 | 25.2 25.2 24.6 24.4 26.82 
30.7 29.7 29.1 28.7 28.4 yap Re ae Rpt Be 260. 0) ec. 2 26.0 26.0 | 25.0 26.32 

4 30.5 30.1 29.1 28.6 27.8 27.3. | 427.3 27.2 26.9 | 26.5 26.2 25.8 26.62 
sat 29,9 39.5 ‘|. 29.4 28.5 7a) M4 2d. 26.7 26.5 26.0 25.6 25.2 26.95 
30.2 30.2 29.6 29.2 | 28.3 Bite Lido 26.8 | 26.2 26.0 25.8 25.6 26.86 

1 29.1 - 28.6 Ze Ou ae.D ie aad. 27.3 | 26.6 26.15 1) \\ 20.Gaa eee. 4 25.4 | 25.0 26.18 
4 28.1 28.6 28.7 28.0 27.0 26.1 | 246 244 | 242 | 24.2 24.0. | 23.8 25.88 
1 . 26.7 - 28.0 25.8 26.8 26.0) 924.2) | 124.0 24.0 | 23.2 | 23.1 22.9 | 22.8 24.83 
| 129.4 28.9 28.9 27.9 27.9 27.4 27.0 26:5 A250 ee ek ee ISO" 1 23.6 04 25.65 
i 27.0 24.6 25.2 25:c eaG. 1 25.8 | 25.4 25.2) 11425.0 |} %24.8 24.6 (| Baa Ze 3 25.16 
f2 29.7 29.6 28.9 28.9 28.7 28.1 | 26.4 OG Sei Wades 22.12 24 0) eee? 25.93 
25.2 27.7 28.3 28.5 27.9 25.6 — 26.0 24.2 | 23.8 Bo Sano. out) ape 25.45 

| 30.4 30.0 29.5 28.9 28.4 red ea i a | OIE ai Sek en SOE Sa. 76 ht 22 79.) 26.03 
fea, | 29.9 29.4 29 3 28.7 Zhan eos. 26.4 | 20a 26.0" V4 23.3 23.0 28.63 
j 29.0 29.2 29.1 28.7 28.0 Adee 269.4) W204) Both 26.2 25.6 | 24.8. | 26.04 
i 30.3 29.5 29.1 28.7 28.2 27.5 26.0 Co Owe meen.) 24.590) 24iG).| 1: 24:4 26.18 
f 29.5 29.5 29.5 29.2 27.0 AD) (pede é 25.0. )e24.60 7) 24.5 |. 24.0 23.4 25,84 
| 31.6 30.2 30.5 29.7 28.8 Zot), 9 27g 26.2 apd i |). 25.4 25.0 24.6 26.18 
31.4 30.1 30.4 29.7 28.9 28.1 27.0 S620 i! 25.0 Ne W252 de 245 24.0 26.58 
29.47 29.00 | 28.61 | 27.93 27m) 26,43 25.82 | 25.35 5.04 24.62 24.29 26.07 

‘ 

29.3 29.2 28.7 28.1 27.7 26.7 26.1 | 25.4 24.8 24.3 23.8 26.07 

32.8 32.2 31.6 30.3 28.5 27.1 26.1 25.1 24.3 24.0 23.8 26.59 

30.9 31.1 30.5 29.3 28.5 28.1 27.7 Zid ee oe. 256-4, eZ. 26.93 

30.1 29.7 28.9 28.4 27.9 26.4 25.2 25.0 | 25.0 | 249 24.4 26.58 
31.1 30.7 30.5 29.6 28.7 27.5 26.3 25:45) 25.4 25.1 | 24.7 26.92 

29.5 30.7 29.5 29.0 28.3 27.5 26.9 26.2 25.5 25.0 24.8 27.01 
28.8 29.2 28.7 28.3 27.7 27.1 27.0 26.7 | 26.1 | 25.6 25.2 26.66 
26.5 26.3 26.5 26.2 26.0 25.5 25.1 24.9 24.6) 1) 24,5 24.2 25.47 
25.8 26.1 26.4 26.2 25.6 24.5 24.1 23.9 | 23.7 23.4 23.4 24.15 
27.7 28.0 28.4 27.7 26.9 26.3 25.8 25.9 25.8 25.6 25.4 25.77 

28.6 28.1 27.7 27.3 26.5 25.9 25.5 25.3 25.0 24.9 24.5 25.91 
29.6 29.9 29.3 26.3 24.3 24.4 24.1 23.9 23.4 | 23.2 23.0 25.67 
29.5 28.8 28.1 27.9 25.8 24.7 24.2 24.0 24.1 | 24.0 23.8 25.55 
30.0 29.7 29.3 28.6 27.5 26.6 26.1 25.7 25.2 24.8 24.5 26.26 
30.1 29.8 29.3 28.7 ‘26.0 25.2 25.0 24.8 24.3 24.1 23.8 26.16 

29.7 29.7 29.2 28.2 27.5 26.9 26.5 26.2 25.8 25.6 25.0 26.43 
29.3 29.5 28.8 28.3 27.8 27.0 26.4 26.2 26.0 25.6 25.5 26.60 
30.9 30.3 29.2 28.7 250 1 27.8 26.4 25.9 25.6 | +25.5 25.2 27.08 
29.9 29.3 28.7 28.7 26.7 26.1 25.6 25.2 25.4 |) 225.4 25.2 26.66 

27.9 28.0 27.5 27.2 26.9 26.2 23.8 23.6 23.4 23.4 23.4 25.84 

29.5 29.2 28.7 27.9 26.5 25.8 25.0 24.8 24.6 24.6 24.4 25.69 

26.7 25.2 24.6 24.6 24.5 24.3 24.2 24.2 24.2 24.1 24.0 25.20 

29.7 30.0 29.1 28.7 26.8 25.0 24.5 24.4 24.3 24.2 24.1 26.03 

27.6 26.6 25.2 24.2 23.0 22.4 22.5 22.4 22.6 i) 822.67 ap" 1822.8 24.79 

28.5 28.3 27.9 27.7 27.2 26.8 26.3 26.2 26.1 | 25.9 25.3 25.45 

30.0 30.2 29.9 29.0 28.1 27.1 25.8 25.0 24.4 | 24.2 » 24.3 26.93 

30.4 30.1 29.7 28.5 28.3 27.7 26.2 25.7 25.4 24.9 24.4 26.88 

29.9 28.1 28.7 28.5 27.7 27.0 26.5 26.0 25.6° | 25.0 24.7 26.75 

30.3 30.1 29.7 29.1 28.5 27.5 26.7 26.2 25.6. | * 25.0 24.5 26.92 

30.7 30.3 30.2 29.7 28.9 27.3 26.7 26.0 | 25.8 25.3 24.8 27.14 

30.6 30.6 28.2 27.9 27.3 26.5 24.6 24.0 24.0 23.4 23.8 26.59 

29.42 29.19 28.67 28.03 27.09 ° 26.27 25.58 25.22 4.92 24.64 24.36 26.22 
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Hours of | 
Mean Batavia || 1 A. M. | 2 3 4 5 | 6 | 8 9 10 | 11 12 
Time. 
L201 @ 423.5 23.4 23.6 | 236 23.6 23.6 24.2 95.2 26.2 27.7 28.9 28.9 
{ 9] 25.2 25.0 24.6 24.2, 24.2 23.7 24.8 26.9 28.7 29.8 30.5 30.7 
i 3i 244 241 24.0 | 24.0 24.0 24.1 24.8 26.0 97.2 29.2 30.6 30.5 
4] 23.8 23.6 23.4 23.3 23.0 93.0 24.0 26.2 27.9 28.6 30.1 30.1 
5 || © 23.8 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 242 26.5 27.9 28.4 29.1 98.5 
6 242 24.1 23.8 23.6 23.6 23.6 24.1 25.6 27.5 28.4 293 25.6 
7 | 23.9 93.8 24.0 23.8 23.6 23.4 242 26.0 28.0 29.2 29.4 30.1 
,| si 234 23.4 23.3 23.0 23.0 23.2, 24.0 25.4 26.9 28.5 29.0 30.4 
o} 9) 251 24.8 24.1 23.6 23.2 93.0 23.6 25.8 28.1 29.5 30.5 30.6 
10 | 24.6 24.4 24.3 24.2 24.0 23.8 24.4 26.2 28.3 99.2 20.7 30.1 
7 | 11] 233 23.3 93.3 23.1 23.0 23.0 23,9, 25.0 25.8 26.7 27.3 27.7 
12) 23.4 23.4 23.4 23.3 23.2 93.1 23.6 24.7 25.7 26.3 25.8 26.3 
MO }asi 234 93.0 22.8 29,8 22.8 22.7 23.7 25.6 27.2 98.5 29.1 29.8 
14| 23.4 | .23.4 93.4 | «23.3 23.4 23.5 24.2 25.4 27.3 97.5 25.4 24.8 
5 15 | 23.7 23.7 93.7 23.5 23.4 23.4 24.1 25.1 25.8 27.1 27.6 28.6 
16 | 23.0 29.8 93.0 23.2 23.1 | . 23.0 23.4 24.2 25.4 26.0 26.2 26.9 
M | ani 240 24.0 93.8 23.8 23.6 93.5 24.0 24.9 26.2 27.5 28.9 99.5 
b | 18 23.6 23.4 23.4 23.4 23.5 23.6 24.2 24.8 26.0 27.1 28.3 28.1 
19 | 23.3 23.9, 93.2, 93.3 23.3 23.4 23,4 24.0 25.5 26.3 26.8 28.1 
Q | 20) 231 29.8 92.7 22.6 29.7 22.8 23.4 24.9 26.7 27.5 28.9 29.7 
Q1| 24.2 24.1 24.0 23.9 23.6 23.5 24.1 25.4 26.6 27.9 28.9 29.8 
b | 22) 238 23.6 93.9 23.6 23.5 23.4 23.6 24.6 27.3 28.7 29.7 30.5 
23 | 25.2 25.0 24.4 24.4 24.2 241 24.4 26.0 27.9 29.2, 29.4 29.9 
24| 25.0 24.2 23.8 23.3 22.9 29.7 23.4 25.8 27.4 28.9 30.0 30.2 
25 | 25.0 24.6 23.92| 23.6 23,2 22,9 24.1 26.5 28.5 29.8 30.5 30.9 
26 | 23.8 23.2 23.1 22.7 29.8 22.7 23.8 25.8 28.1 29.5 30.7 31.6 
27 || 24.0 23.6 23.6 23.4 23.0 23.1 23.5 26.0 27.4 29.5 30.3 31.3 
28 | 25.6 25.3 25.1 24.8 24.3 24.3 24.6 26.0 27.4 29.1 30.1 30.6 
29) 242 23.8 23.6 23.3 23.1 23.0 24.5 25.9 28.1 30.0 31.1 31.6 
\ 80 | 24.5 24.0 23.7 23.2 23.3 23.4 24.4 26.0 28.3 29.7 30.3 31.5 
ls | mit 
Hourly Means.| 24.04 | 23.82 | 28.68 | 23.51 | 23.89 |. 23.34 | 24.00 | 2555 | 2718 | 2838 | 29.08 | 2043 
1 246 24.0 23.8 23.7 23.5 23.4 241 26.3 27.5 29.5 30.4 311 
2 23.6 23.2 22.6 22.6 29,8 22.6 94.3 26.7 28.9 29.6 30.0 30.8 
3] 241 23.9 23.6 23.0 22.8 29.6 23.8 25.7 27.9 29.7 30.5 30.7 
4] 24.5 24.2 23.7 24.0 23.9 23.8 24.5 26.2 28.2 28.9 29.3 29.9 
5 || 22.8 22.6 22.4 22.4 22.4 22.6 23.2 24.1 25.5 27.3 29.1 30.7 
6 25.2 24.6 24.2 24.1 23.8 23.7 24.2 25.1 25.9 26.5 27.7 28.9 
71 93.2 23.0 22.8 22.6 22.4 22.2 23.3 25.0 27.3 28.4 29.0 29.1 
gi 23.8 23.6 23.2 23.1 22.8 22.8 23.3 25.6 27.9 26.3 27.3 28.3 
wt 9h 24.0 23.9 23.9 23.6 23.3 23.2 24.1 26.4 27.3 97.5 26.9 28.1 
G10} 234 93.1 22.8 22.4 22.2 22,0 22.8 25.0 27.6 29.7 31.2 30.7 
11| 253 24.9 24.6 24.4 24.1 24.1 25.4 26.9 98.1 28.7 28.3 28.1 
fi} |} 12] 238 93.8 23.4 93.1 22,8 22.8 23.8 25.2 26.4 28.1 29.3 29.7 
my | 18 | 238 23.6 23.2 23.0 22.8 22.6 23.5 25.1 27.1 29.0 299° | 29.9 
14| 236 23.8 23.4 93.4 |' 23.4 23.3 24.9 25.8 27.2 28.3 28.7 29.1 
15 | 22.8 22.6 29.4 22.3 22.1 21.8 22.4 23.7 26.2 28.0 29.1 29.9 
16] 245 24.2 24.0 23.8 23.6 23.3 24.2 25.8 27.9 29.1 29.9 29.9 
ny | 17] 250 | . 248 946 | 242 24.2 23.6 24.4 26.3 28.1 29.5 29.9 29.9 
18 | 24.6 94.7 24.6 94.8 24.6 24.6 24.7 25.3 25.7 24.7 23.7 24.8 
2 | 19] 23.9 93.8 23.7 93.4 23.3 23.2 23.8 24.7 26.3 27.3 28.0 27.9 
20 | 23.0 22.9 229 | 22.8 22.8 22.8 23.5 24.7 26.2 26.0 26.6 24.8 
M } a1] 246 24.3 23.8 23.8 23.6 23.4 23.8 24.6 25.6 26.5 26.9 | 262 
Q | 22| 23.0 22.8 22.7 22.8 92.8 29.8 23.1 24.2 25.4 26.3 97.0 23.3 
23 | 22.5 22.4 29.2 22.0 22.0 22.0 22.6 23.8 | 243 24.8 25.6 25.2 
241 23.6 93.3 | .23.4 23.4 23.2 23.0 23.6 25.1 26.4 27.3 27.5 27.9 
25 || 23.2 22.8 22.6 22.6 22.6 22.7 23.4 25.1 26.6 27.7 28.7 27.9 
26 24.6 24.6 23.9 23.6 23.2 22.9 23.2 24.6 25.6 26.3 27.1 27.8 
27 || 23.8 23.4 23.0 22.9 22.8 29.8 23.3 24.6 26.0 26.7 27.2 27.6 
28 | 23.6 23.4 23.1 23.1 23.0 23.0 23.4 24.1 25.2 26.7 26.5 26.6 
29 | 23.2 23.3 23.2 23.1 23.0 23.0 23.1 23.2 23.5 23.5 23.5 24.0 
30 | 23.8 23.5 23.3 23.3 23.4 23.3 23.4 23.9 25.6 26.2 27.3 28.1 
31] 23.6 23.0 23.0 23.2 23.2 23.4 24.0 24.7 26.0 27.0 27.7 26.9 
Hourly Means. || 23.84 |, 28.61 23.35 | 23.24 | 23.11 | 23.01 | 23.69 | 25.08 | 26.56 | 27.45 | 28.06 
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Dail 
1 P.M. 2 | 3 4 5 6 7 8 | 9 10 11 12 and Monthly 
| | Means. 
| 
29.3 28.6 29.1 | 29.0 28.5 27.8 26.6 26.1 25.6 25.3 25.0 24.9 26.18 
30.3 29.9 Bei 20-0 ct 287s S2s.27 1 4 20.2 25.9 25.3 25.2 25.0 24.8 26.92 
31.3 30.2 due 20). a 2a Ooo 20.088) 24.4 23.8 24.0 24.0 24.0 23.8 26.33 
23.0 25.5 TALS Gee eA Py Zo aeey 2a. 7 23.6 23.6 23.6 23.7 23.7 23.4 24.93 
27.5 27.3 27.2 27.1 27.1 26.8. 7). 25.4 25.0 24.6 24.3 24.2 24.2 25.70 
26.3 28.7 28.6 27.9 Ade 6g tO 20.9 25.6 25.0 24.5 24.2 24.1 25.75 
et. | 30.5 30.5 | 29.1 2A Wy kOe el 20d 24.8 24.6 24.0 23.7 23.4 26.24 
30.7 30.7 30.5 ; 298 | 291 | 283 | 27.5 26.7 26.0 25.4 25.2 25.1 26.60 
30.4 30.5 29.9 29.3 27.2 LORE ga tee ea on 45 25.0 24.8 24.5 | 24.6 26.48 
30.6 30.0 29.7 28.9 PS: 25.2 | 23.4 23.6 23.6 23.4 23.4 23.4 26.07 
27.4 27.5 28.3 28.8 28.3 25.5 | 25.0 23.5 23.5 2a.) 23.5 23.5 25.13 
27.8 28.2 27.5 27.1 26.5 26.1 | Zb.p 24.8 24.5 24.1 23.5 | 23.2 25.04 
29.9 29.5 29.2 28.7 28.4 *| 25.2 24.8 24.3 24.2 24.0 pps |) PB ET) 25.70 
24.5 25.6 26.3 26.7 26.5 26.2 | 25.6 25.4 Zoek 25.0 24.8 24.2 25.04 
29.4 28.2 28.1 28.1 28.0 24,40 20:9 24.6 24.0 23.6 23.6 23.4 25.63 
27.5 TPE | 27.2 26.9 26.5 24.9 | 24.6 24.3 24.2 24.3 24.2 24.2 24.86 
29.7 29.5 28.7 One eee Desce|-~ (24.19) 2242 24.0 23.8 23:8 9a. 23.8 25.39 
28.1 28.4 27.7 27.5 | 27.4 | 26.7 | 249 | 23.8 23.8 23.6 S38 Ge ine. 4 25.34 
28.1 28.6 28.4 28.5 27.8 211d leet. 2} 24.0 23.9 23:8 23.6 23:0 25.22 
29.9 28.7 28.4 28.4 28.0 | 26.6 | 25.2 24.6 24.2 24.2 24.2 24.2 25.60 
29.3 28.7 28.7 28.8 | 28.4 ALIN EW 1s: 24.8 24.6 24.4 24.2 24.2 26.03 
30.5 30.3 30.0 | 29.5 Pete meds? |. 20.8 26.0 25.3 25.2 | 25.0 | 24.9 26.48 
29.8 | 29.5 29.2 | 28.8 don eg Me Re? a mites 26.3 25.8 25.4 25.6 | = 25.4 26.78 
31.4 | 30.8 29.8 | «29.3 28.8 28.1 26.7 26.0 26.2 25.09e) 225.4 25.3 26.71 
30.5 30.3 29.9 2) Sema 20.0.) § 28.220) 27-3 26.2 25.2 24.7 24.4 24.2 26.78 
32.0 31.9 31.1 | 30.6 | 29.9 27 Gael 9-26.38) 25.9 25.4 25.0 246 | 24.1 26.76 
30.3 30.7 30.5 Co ome oo at) a6 28:08 5 28.61 | 8.27.9 27.2 26.6 26.1 25.8 27.09 
30.5 30.9 0.3)! fh 629.9 29.1 PAST || he a= Aa ay 26.1 25.8 25.0 | 24.6 27.15 
31.6 32.0 ape 30.0 |) 29:3 -| “28.5 | — 27:8 | 26.5 26.2 25.8 25.4 24.6 27.10 
31.6 31.4 30.6 | 30.0 29.3 28.5 | 27.5 26.8 26.2 25.6 25.2 25.0 27.08 
-| la as a a te cae : |-—— | spe 3 
29.34 29.34 29.08 | 28.58 21 Goeth |. 26.29 oh & 25.85 | 25.23 | 24.90 24.62 24.41 24.23 26.07 
PN BEEF DLP EAD LOLI OCT TELE LEAL LILLE FELIPE OLE DEAE ALON LEE IIL, BOE ARIE ELD CAI LD DE NES CELL IPT TESOL OI iy EAP RON ENP BAPE LAREDO AP TE AES PL TI PON I ME ETE PO EIA ERR ELAS PEPE AED SERENE AL Eg EMOTE GRA SION AA TEE CT 
31.2 led 30.5 | 30.1 | 7s BS ee dA + A Ba Rae ey | 6a 26.7 25.8 4 8) oa 2G: 27.03 
31.2 30.7 30.1.7) £29.72 | 29.0 28.7 20.4 26.2 | | 25.4 24.9 24.3 24.0 26.63 
30.9 ey? 30.6 | 30.0 | -29.6 ; 288 28.4 27.5 26.4 25.4 dF le ay Leg | 26.97 
29.9 29.6 29.4 |. 28.7 | 285 | 246 249 | 22.8 22.9 es | 23.0 23.0 25.90 
30.2 29.9 Zoo.) 20.9 ,| 28.9 | 28.2 Page APAY 26.9 26.5 25.8 25.5 26.25 
29.6 29.4 Ce eeZe.d  pee0.o 8 20.9 | 25.2 te 24.9 24.2 23.9 23.9 | 23.8 25.79 
28.7 28.8 28.4 | 28.2 | 280 | 27.7 | 26.4 25.9 | 25.3 24.9 24.6 | 24.1 25.80 
27:7 27.7 tiered. f pm se | oO | 1 25.0 || |’. 26.1 | 24.6 24.6 e 24.2 24.1 25.45 
28.0 28.7 29.1 teed | PAG BT) 25.2 24.4 24.2 23.8 23.6 23.2 23.4 25.45 
31.8 31.3 30.3 29.9 |} 29.3 28.7 roe asd 26.3 | 26.0 26.0 25.4 26.79 
30.1 28.8 29.3 CO Nea Mees 2550 ed Os i me kO. ¢ 25,8: |e 24.8 24.3 24.1 26.65 
29.4 28.7 29.1 28.8 | 28:4 25.8 PAREN Mi GEKL 24.6 24.4 24.3 24.1 25.84 
30.0 30.1 29.9 | 29.4 26:2: } 243 | ~ 243 | ~ .24.0 23.6 23.4 23.6 23.4 25.65 
299 |. 29.9 | 29.3 20,4 7) 1228.0 25.01 Ne Sobel neon’ 23.2 23.1 | 23.0 | 23.0 25.54 
$0.9 | , 80.1 29.9 24 ee 28.9: -} 28.1 OIA). 20.4 25.6") ea. 25.3 24.8 26.05 
29.7 30.6 29.7 29.6 | 288 28.4 2d. Gel Lad & 26.3 26.0 25.6 25.1 26.86 
30.5 30.0 29.9 | 29.5 °| 29.3 |, 28.6 28.3" | 26.8 20:0) eer 2.4: BD2, | e250 27.02 
25.8 26.4 20:5 >))-9 26.3) 25.4.) 25.0 25.0 ‘| 24.7 24.7 24.6 24.2 23.9 24.97 
29.2 28.2 ° 28.1 21 ples % 27.1 26.3 | 25.4 23.5 23.8 23.6 23.2 25.54 
24.9 25.7 20.07 ioe 20.0 yar 26.0 25.8 25.4 | 25.4 25.2 25.0 24.8 24.6 24.74 
25.2 26.2 26.5 26.7 |. 26.6 25.9 25.6 <| ~.25.4 | 25.0 24.2 22.6 | 22.9 24.99 
24.2 25.5 26.3 26.511 20.2 al MeO. 0 25:6 | "25.3 i 20.0 22.6 22.8 | 22.5 24.32 
26.0 26.7 dad 26 On te 26.5 20.0 7Aseey = | Aa 24.7 “24.5 244 | 24.1 24.45 
Zt4 27.5 Zi Py Ga eer 2G 22 quo Zo0; \aa. 23.4 23.3 23.4 23.4 23.3 24.95 
28.6 28.5 28.7 28:7). 28.0 26.5 26,2. | > 726.3 26.0 25.2 24.8 24.6 25.75 
20 27.3 27.3 27.3) eee? 26.3 26.0 20.2 25.1° 25.0 25.0 24.6 25.45 
27.1 26.9 26.0 26.3 26.0 24.2 24.1 24.0 23.8 23.7 23.8 23.6 24.73 
26.9 27.3 27.5 IO Wiral to 1720.4 26:0 | 25.6 25.2 24.8 25.0 | 23.6 25.22 
24.0 24.6 25.0 25.2 | 25.1 24.8 24.2 | 23.8 23.8 24.0 24.2 24.1 23.85 
28.0 28.6 27.3 27.0 {| 26.9 26.1 204 et 20.e 25.5 25.2 24.9. 24.9 25.43 
_ 25.8 27.1 26.9 24:2, | 27.1 26.4 | 25.6 | 25.2 25.0 24.8 24.6 24.5 25.25 
| 
28.41 28.49 28.34 | 28.14 | 27.53 26.46 25.88 20.07 24.90 24.59 24.33 24.06 25.66 
| 
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PSY CHROMETER. 
DRY-BULB THERMOMETER. 


Hours of 
Mean Batavia 12 
Time. 

if 24.5 | 24.0 23.6 23.6 23.6 | 23.6 23.8 25.0 26.0 26.7 28.0 26.2 
2, 24.7 24.3 24.2 24.1 23.6 | 23.5 23.8 24.8 26.2 26.9 27.7 26.9 
3 23.9 23.8 23.7 23.6 Died 23.1 23.5 24.3 25.5 27.0 27.5 27.7 
4 24.0 23.8 23.6 23.3 23.4 24.2 24.7 2oee 25.6 26.2 26.3 | 
5 23.6 23.3 23.0 23.2 23.1 22.8 22.9 23.4 23.6 24.4 25.2 25.3 
6 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.3 22.9 23.5 24.0 24.8 25.7 
{| Zou 23.4 23.3 23.0 22.8 22.8 23.3 24.1 25.6 26.2 27.0 28.1 
8 24.6 24.4 24.1 Zand 23.5 23.5 24.0 25.0 26.1 26.9 27.3 26.3 
9 23.7 23.8 23.7 23.6 23.4 | 23.3 Zand 24.3 25.0 26.2 25.2 27.0 
: 10 22.6 22.9 23.0 22.9 22.8 22.8 23.1 | 23.8 24.6 25.6 26.7 27.7 
» ll 24.2 24.0 Zar) a 23.8 23.6 23.5 24.0 | 24.9 25,6 26.8 26.7 27.2 
1p 23.4 Zac4 75a | 23.2 peel 22.9 23.0 23.3 24.5 25.8 26.4 27.1 
fy 13 24.5 24.0 Vy 23.5 22.9 22.8 23.0 | 23.9 25.0 26.7 27.5 28.0 
14 24.2 | 23.9 23.8 24.0 23.8 23.8 24.1 24.7 26.0 26.9 25.2 26.9 
d 15 24.7 24.9 24.2 23.4 7H) 22.8 22.6 23.2 23.8 24.6 26.2 21.5 
16 23.8 23.6 23.7 23.6 Ze, 22.8 23.1 24.1 25.4 Zio 28.5 29.3 
b 17 23.3 23.0 22.5 222 21.9 21.8 22.2 24.0 26.0 27.9 28.9 29.5 
18 22.9 VAP | 22.6 22.4 22.6 22.9 23.4 24.1 26.2 27.1 ahed. 29.2 
Z 19 24.0 | 23.5 23.0 22.6 Lee, 22.2 22.8 24.1 25.6 27.6 28.3 28.7 
20 Pelle | 23.6 23.4 23.2 Zo 22.8 Doe 24.1 24.8 26.0 26.2 26.9 
q 21 Zs-0 23.3 23.1 23.0 23.0 22.8 Zoek 24.8 25.0 25.4 25.5 25.4 
b 22 24.2 24.1 24.0 23.9 23.8 23.8 24.0 24.1 24.4 24.8 25.4 26.0 
23 24.1 rad 23.4 Dace 22.9 PINT | 22.8 23.6 PARR} da 28.1 28.7 
24 24.1 23.8 23.5 23.1 23.1 Zoe 23.5 24.9 VA | 27.0 27.5 27.3 
25 24.2 23.9 23.6 9) 23.4 23.2 22.9 23.2 24.5 26.0 Zh 27.6 28.5 
26 23.8 | 23.4 93.4. °| Bae2: 23.0 23.0 23.8 24.3 25.0 25.4 25.9 26.6 
27 2450 1 24.0 23.8 23.6 Za | 23.3 23.8 25.9 26.8 28.2 29.1 29.5 
28 25.0 24.7 24.5 24.2 Zod 23.6 23.9 24.6 25.8 28.3 25.5 26.9 
| 29 23.5 23.2 PA 22.8 Z2ab 22.6 22.9 24.4 25.9 Zhe 28.1 28.7 
30 23.6 23.4 Zack 23.0 22.9 22.8 22.9 24.5 26.5 28.1 29.3 29.1 
31 24.8 24.8 24.6 24.4 24.2 24.2 24.3 25.8 27.1 27.8 28.5 26.0 
Hourly Means. || 23.91 23.70 23.50 | 235.31 23.13 23.06 23.38 24.34 25.42 26.47 27.03 27.45 
1 24.1 | 23.9 23.8 | Zand 23.5 23.2 23.5 25.4 26.5 P77 26.0 25.0 
|] 2 23.6 | 23.4 kare ol 23.4 23.4 Dae 23.6 24.2 25.7 26.0 26.9 27.2 
3 24.1 | 23.7 23.6 23.1 23.1 23.0 23.4 24.8 26.3 27.3 27.9 29.1 
4 24.2 23.9 24.0 23.9 24.0 24.0 24.2 25.1 27.1 28.7 29.4 29.9 
5 24.2 24.2 24.2 24.3 24.2 24.0 24.3 25.1 25.9 27.5 28.1 27.7 
6 24.3 | 24.2 24.0 | 23.9 23.9 23.8 24.1 25.4 26.9 27.5 Ziad 28.5 
: 7 24.1 24.3 @ 24.1 23.8 Saud, 23.5 Zool. 24.7 26.9 otal 28.1 29.2 
M4 8 24.1 24.0 23.8 23.7 23.4 23.3 23.8 25.3 26.3 27.2 28.1 27.6 
9 Bi) 22.4 22.6 22.5 22.6 22.5 22.8 23.7 25.0 26.3 Dhl. 28.1 
ff 10 24.0 24.0 | 23.6 23.3 23.0 22.8 23.0 23.9 26.3 26.8 28.0 28.6 
eT 24.7 24.6 2 24.3 24.1 24.0 24:1 24.2 24.9 25.9 26.0 25.0 
d{ 12 24.4 Zone ai 23.5 23.4 23.3 23.4 Diner 22.8 23.9 25.0 26.0 26.5 
13 23.4 23.5 | 23.4 23.0 22.8 Zeon 22.9 23.4 23.5 24.1 24.2 24.9 
b 14 23.4 | Zoe 23.0 22.7 22.6 22.8 23.0 24.0 25.8 26.7 26.7 Zhe 
15 23.5 23.4 23.5 23.08 23.0 23.0 2oEe 23.5 23.9 24.8 25.9 23.6 
Ne 16 Piet) sel 22.7 22.6 22.6 22.4 22.4 PAT 24.4 25.9 26.7 27.2 y-0 fa f 
17 24.4 24.1 23.9 23.9 23.8 23.6 23.8 24.4 25.5 25.7 26.7 27.9 
aa 18 24.3 | 24.0 23.6 23.4 23.4 23.3 Doe 23.6 23.9 24.3 24.3 24.0 
19 24.2 23.6 23.6 23.5 23.6 reat) 23.8 24.4 25.4 26.0 26.8 27.1 
fi] 20 LAY 23.4 23.2 23.3 23.3 23.2 23.4 23.8 24.4 25.4 26.2 26.8 
fy al 24.0 23.8 23.8 23.6 23.4 23.4 23.2 23.8 24.8 25.6 26.3 26.7 
22 24.0 23.8 23.6 23.4 23.4 23.2 23.3 23.4 24.6 26.0 v9) 33 28.1 
23 24.2 24.0 23.8 PU) 23 23.6 23.8 24.8 26.2 27.4 28.1 26.9 
24 24.6 2 24.3 Zaud PAF | 23.6 23.6 24.2 25.2 26.2 7 | 24.5 
25 23.2 22.8 22.6 22.5 22.4 22.4 22.7 24.0 24.9 26:4 27.4 28.2 
| 26 22.7 23.0 22.4 22.8 22.8 22.8 23.0 23.2 23.4 23.7 24.2 25.4 
| 27 23.4 23.4 v3 5 23.3 23.1 23.0 23.1 24.0 24.6 24.8 26.0 26.5 
\ 28 23.1 23.1 23.0 22.9 22.8 ye) 22.8 23.2 23.4 24.4 25.6 26.0 


Hourly Means. || 23.84 23.68 23.52 23.38 23.30 23.23 23.40 24.17 25.25 26.14 26.78 27.03 
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PSYCHROMETER. 
= DRY-BULB THERMOMETER. 
| : Daily 
1?P. M 2 Se | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | and Monthly 
| Means. 
26.5 26.2 26.5 26.7 27.5 26.7 | 26.1 25.6 25.3 25.1 25.1 24.9 25.45 
27.7 27.5 28.1 28.0 27.7 26.9 26.2 25.7 25.4 25.3 24.8 24.4 25.77 
27.5 28.2 27.7 27.3 27.0 26.7 26.1 | 25.4 25.0 | 25.3 24.9 24.0 25.50 
27.2 27.4 27.2 27.3 27.0 26.8 26.0 | 24.2 24.4 24.4 24.2 24.0 25.31 
25.7 25.6 25.4 26.1 25.9 25.3 24.8 | 23.8 23.2 23.2 23.1 22.8 24.11 
26.8 26.8 26.9 26.9 26.7 25.6 25.5 | 24.7 23.8 23.4 23.4 |. 23.6 24.14 
28.3 28.3 28.2 27.7 27.3 26.6 26.2 26.1 25.4 25.3 25.0 24.5 25.50 
28.1 26.3 26.6 26.2 25.3.| 244 24.2 24.3 24.2 24.1 23.9 23.8 25.03 
26.2 26.2 266 | 2.1 27.1 26.9 | 26.0 | 25.4 25.0 24.9 23.4 22.7 25.02 
27.9 28.5 28.1 27.5 27.5 26.7 26.2 2x9 9 "208 | “263 4° (25.2 24.8 25.33 
27.7 27.1 26.9 26.9 26.5 25.4 25.0 24.9 24.7 24.4 24.0 23.8 25.24 
28.1 27.2 27.2 27.1 26.8 26.3 25.8 25.4 25.2 | 265.0 25.3 25.0 25.17 
28.1 28.5 28.3 | 28.1 27.) 27.2 26.6 26.2 | 25.9 | 25.4 25.0 24.6 25.71 
27.7 27.3 27.5 | . 26.9 268 | 262 | 258 | 25.4 | 25.2 | 25.0 24.8 24.9 25.45 
4 27.1 27.8 27.5 27.3 27.3 | 269 | 262 | 25.2 24.8 | 244 24.3 24.2 25.18 
29.8 30.4 30.3 29.1 29.1 28.7 27.0 | 26.5 25.7 | . 25.0 24.4 23.9 26.19 
29.2 29.9 28.3 29.2 27.9 26.5 25.8 | 26.1 24.7 24.2 Zed | 2dl 25.45 
29.5 29.9 29.1 28.5 28.1 27.7 26.9 | 26.3 254 | 248 24.6 24.1 25.78 
28.2 27.0 27.3 | 27.2 27.2 26.9 25.6 | 25.4 2483 | 24.6 24.2 | 24.0 25.29 
26.9 27.0 27.6 27.4 26.6 26.2 25.8 | 243 24.2 | 24.1 24.0 | 23.9 | 24.96 
26.3 27.5 27.0 27.3 27.2 26.7 26.2 | 25.6 25.5 | 25.0 24.6 | 244 | 25.05 
26.2 26.7 26.7 26.4 25.8 25.4 25.2 | 24.7 24.6 | 246 | 24.6 24.3 24.90 
28.3 28.5 28.5 27.9 25.8 24.4 24.2 | 24.7 24.6 24.3 24.3 24.2 25.22 
Bb. | ahd 27.6 27.2 27.2 26.9 26.3 | 25.9 25.4 | 26.2 24.7 | 24.6 25.53 
27.9 | 287 27.9 27.5 26.9 26.6 25.2 | 249 24.6 | * 24.4 24.1 | 24.0 25.45 
205, | 24.7 27.1 27.0 reso 26.6 26.2 | 25.9 25.5 | 26.1 24.9 24.7 25.26 
28.9 28.6 28.7 28.4 27.9 27.2 26.7 26.3 25.8 | 25.4 25.3 | 254 | 26.26 
27.9 27.2 27.2 27.4 27.4 26.7 | 26.0 | 25.4 24.8 244 24.2 | 23.8 25.42 
28.9 29.0 28.5 28.5 27.5 26.9 | 26.5 | 26.8 25.0 | 24.4 24.1 | 238 25.59 
29.3 29.5 29.3 28.8 28.3 27.8 27.3 26.5 26.1 25.7 25.5 25.1 26.18 
27.1 26.5 25.1 25.8 25.9 25.6 | 25.2 24.7 24.5 24.5 24.4 24.1 25.41 
— st, | “ = = — : 
| 
27.73 27.76 27.58 27.44 27.10 26.50 | 25.90 25.36 24.98 24.72 24.45 24.17 25.35 
25.4 25.4 25.1 24.6 244 24.2 24.0 23.8 24.0 23.9 23.7 23.6 24.52 
27.0 26.9 27.3 27.9 SAIL) eal 26.2 25.6 25.2 24.9 24.6 24.3 25.37 
29.5 29.5 29.1 29.0 28.5 27.9 26.5 25.8 25.2 25.0 24.7 24.6 26.03 
30.0 29.9 29,3 29.4 29.1 28.2 27.9 27.6 25.4 24.5 24.2 24.1 26.58 
28.8 28.1 28.8 28.1 | 27.6 26.9 26.3 | 248 24.9 25.0 24.7 24.6 25.89 
29.7 29.9 29.1 29.0 | 28.2 27.5 26.0 25.2 24.9 24.4 24.3 24.2 26.11 
29.5 29.5 28.5 ZAa1 | 254 |. 25.4 25.2 | 25.0 25.0 24.8 * 24.5 24.2 25.75 
24.2 24.7 25.2 25.8 25.7 25.2 24.9 24.6 246 | 24.4 23.9 23,3 24.88 
25.8 25.9 24.5 25.3 26.3 25.9 25.4 25.3 25.0 24.8 24.6 24.5 24.70 
29.2 28.7 27.5 26.7 27.0 27.0 26.3 26.0 25.7 | © 25.2 . 24.8 24.7 25.67 
24.6 24.9 25.0 25.6 25.8 25.6 25.0 24.8 24.4 24.3 24.3 24.3 24.79 
27.4 27.1 26.6 26.9 26.7 25.4 24.6 24.2 24.1 24.1 23.6 23.4 24.72 
25.1 25.0 24.1 24.1 24.7 24.8 24.4 24.2 23.8 | 238 23.7 23.4 23.88 
27.0 27.5 27.5 27.3 | 26.2 23.4 23.0 23.6 2n8 | 2K 23.6 23.6 24.65 
23.7 25.0 25.6 25.8 25.6 25.1 24.4 | 24.0 23.8 23.8 23.4 23.2 24.07 
28.4 28.0 27.5 263 | 25,2 25.0 243° | 24.4 24.2 | 24.0 24.1 | 24.1 24.83 
28.5 28.7 28.5 28.0 278 | 24.1 26.6 | 26.2 25.6 25.3 25.0 24.7 25.82 
25.6 26.5 27.3 27.7 27.3 26.5 26.2 | 25.8 |, PPh 2E8 25.4 24.7 24.93 
27.4 27.6 27.7 27.7 27.2 25.1 25.6 25.6 25.3 | 24.5 24.0 23.8 25.30 
26.9 26.9 27.0 26.9 26.7 26.4 25.5 24.8 24.0 24.0 | 241 24.0 24.89 
26.9 26.9 26.7 26.3 26.2 | 26.0 25.8 | 25.6 25.2 | 248 | 246 24.2 25.06 « 
28.1 28.9 2h3) 2K 27.6 27.1 26.5 | 26.1 26.0-{ 26.6 | 251 24.6 25.65 
27.7 » 28.4 28.3 28.3 28.1 | 27.3 26.7 | (26.2 . 25.8 25.6 25.2 24.8 25.94 
26.5 24.8 : 26.3 26.3 25.6 23.6 24.0 24.0 24.0 23.9 23.9 23.9 24.79 
28.7 28.5 28.3 26.9 26.6 25.8 25.1 | 24.4 24.2 24.0 23.7 22.6 24.93 
25.2 25.9 26.2 25.7 26.0 256 |. 25.0 24.6 24.7 23.3 23.5 23.4 24.10 
26.8 26.5 27.2 26.5 26.3 26.0 24.7 24.6 24.0 23.2 23.2 23.2 24.61 
26.4 26.3 26.0 25.6 26.5 | 4 25.3 24.6 24.2 24.0 23.6 23.6 23.6 24.24 
27.14 | 27.21 27.09 26.87 26.61 25.94 25.36 25.04 24.71 24.40 24.21 | 23.99 25.10 
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PSYCHROMETER. 
DRY-BULB THERMOMETER. 
Hours of 
Mean Batavia |} 1 A. M. | 2 | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Time. } | 

1 Za.0 23.2 23.0 | 22.8 22.8 22.6 22.9 23.4 24.4 25:2 25.6 (27.0 
2, 23.0 23.4 23.4 23.0 22.8 POG 22.9 23.8 25.5 26.6 27.4 27.3 
3 24.1 24.1 23.9 23.8 aed 23.0 23.6 23.7 23.5 24.1 25.6 25.8 
4 24.3 24.2 24.2 24.2 24.0 24.0 24.4 25.2 26.3 Zhe 28.3 29.3 
5 24.8 24.3 24 a 22.8 22.8 22.8 23.0 ee PBF | PAS aN | 26.1 24.8 
6 24.1 24.0 23.8 | 23.5 vee Za 23.4 25:2 26.9 28.1 28.1 29.0 
4 | 24.0 24.0 Ze ot 24.2 23.9 23.9 24.1 25.9 26.7 28.2 29.5 29.2 
8 24.0 24.0 23.9 234 BY | 23.8 23.8 24.6 25.6 26.3 26.7 26.9 
9 24.2 24.2 24.2 24.0 23.9 23.4 23.5 25.3 26.9 28.0 29.1 29.2 
10 24.8 | 24.6 24.5 24.4 24.2 24.1 24.1 25.4 Zhe 28.5 29.5 30.5 
ikal 24.8 24.2 23.8 23.8 2a.0 23.0 23.4 25.6 27.3 29.0 29.5 29.8 
H 12 25.4 25.0 24.8 24.7 24.6 24.6 24.5 24.0 23.6 7G 24.2 "24.7 
it 13 23.8 | 23.8 23.8 23.9 23.9 23.9 24.0 24.4 24.8 25:2 26.2 25.4 
0 14 Zany 23.8 23.8 23.8 23.4 Zoro 23.4 24.4 25.8 27.0 28.3 28.2 
15 24.1 23.6 23.6 23.7 23.7 23.7 ond, 24.2 25.4 26.2 26.7 26.9 
ts 16 24.0 | 24.0 24.0 23.6 23.4 23.0 23.2 24.0 25.0 25.3 25.7 26.3 
17 24.0 | 23.8 23.6 2000 23.4 78333 23.4 24.2 Zoo a 26.7 26.7 ded. 
d 18 o571 on 23.2 23.6 23.6 23.3 23.6 ‘24.0 25.1 26.2 7A [| 28.1 
19 23.4 | 23.3 Zoe 23.2 22.8 22.7 23.2 Th 25.2 26.5 aad 28.7 
> 20 24.5 24.1 24.5 24.6 24.2 23.8 24.0 24.8 25.1 26.2 26.5 27.7 
Ql. 24.0 24.0 23.8 23.6 23.5 23.4 23.5 24.4 25.4 Zio 28.0 26.4 
22, | 24.6 24.6 24.4 24.2 24.0 23.8 24.0 24.6 25.9 26.8 27.9 27.9 
23 | 24.5 24.4 24.3 24.2 24.2 24.2 24.6 25.4 27.4 28.5 29.4 30.1 
24. 24.4 | 24.5 24.4 24.2 24.2 24.0 24.1 25.1 26.2 PAE 28.8 29.4 
25 23.6 23.6 Zoe 23.7 23.9 23.9 23.9 25.2 asad be Meda 26.7 26.5 
26 24.4 «| 24.2 24.2 24.0 23.8 23.6 24.1 25.6 Pee} 28.5 29.1 29.9 
27 24.1 24.0 23.8 23.8 23.6 23.6 23.9 25.9 27.7 28.8 29.6 30.7 
28 24.8 24.5 24.2 24.1 24.0 23.8 24.4 26.5 27.9 28.7 30.1 30.1 
29 24.7 | 24.5 24.3 24.2 24.0 23.8 24.0 25.5 27.6 28.8 29.2 29.6 
30 25.4 20.0 25.0 24.5 24.4 24.1 24.7 26.5 28.3 29.3 30.3 30.1 
\ 31 24.6 24.5 24.1 23.9 23.9 23.8 24.2 26.0 Ziel 28.7 28.4 29.7 
Hourly Means. 24.23 | 24.09 23.96 | 23.85 PVT 23.56 23.79 24.83 26.07 27.08 27.81 28.16 
1 24.8 24.8 | 24.8 | 24.8 24.6 24.4 24.3 25.0 26.7 26.9 21.0% |e e2eeL 
2 25.1 24.8 24.6 24.1 24.1 24.1 23.8 23.8 24.2 25.6 26.7 27.1 
3 25.0 24.9 24.9 24.5 24.4 24.2 24.7 26.3 27.8 28.7 29.5 30.3 
4 Zoe 25.0 24.7 24.4 24.2 24.0 24.5 26.4 28.3 29.6 30.1 30.7 
5 25.2 24.5 24.4 24.4 24.3 24.2 24.6 24.7 25.6 26.3 27.0 27.8 
6 24.4 24.2 | 24.0 24.0 23.8 23.8 24.1 25.4 26.8 27.7 29.1 29.6 
TI 24.8 24.2 | 624.0 | 23.9 ed 23.4 24.0 26.1 28.1 29.3 29.3 30.3 
8 24.9 | 24.8 24.6 | 24.5 24.5 24.4 24.7 26.1 27.7 29.0 29.5 30.4 
9 20.0) 25.2 | 248 | 24.7 24.7 24.6 24.7 25.4 26.2 26.5 26.7 26.8 
10 24.8 24.6 | 24.3 24.2 23.9 Za.4 23.9 25.0 26.7 Zbeo 29.3 29.7 
11 24.2 23.9 | 23:8* | 23.8 23.8 23.7 24.2 Zpeo 25.9 26.7 26.9 27.3 
J 12 23.8 Bo | 23.6 23.5 23.2 Zoe 23.4 24.1 24.8 26.2 27.3 28.1 
13 24.6 24.2 | 24.0 | 23.8 23.8 23.8 24.1 25.0 26.5 | 27.0 27.0 28.7 
H 14 25.0 24.8 | 24.6 24.4 24.4 24.4 24.6 25.4 20-0 26.2 26.2 26.0 
ne 15 aoe 24.8 PAA 24.0 23.8 PENT 24.1 25.8 27.6 28.8 29.5 30.0 
16 24.6 24.4 24.2 | 24.1 23.9 23.9 24.1 25.6 27.3 28.6 29.5 30.3 
0 17 24.6 | 24.4 24.2 | 24.1 23.9 23.6 23.9 25.8 27.7 28.9 PPA AE 30.2 
18 23.8 | Zoe 23.6 | 23.4 23.2 ie 23.8 25.6 27.5 28.7 29.2 30.3 
d 19 24.2 24.0 20.9. | Dont 23.5 Zoo 23.4 24.8 26.9 28.3 29.5 29.9 
20 24.4 24.2 24.0 PR PBA Zoe 23.4 24.0 25.4 26.3 27.1 2h 
21 24.4 py sy 24.2 | 24.0 23.8 23.6 Zac/ 25.1 hee 28.8 29.6 29.8 
22 25.1 25.0 | 24.6 | 24.5 24.5 24.2 24.0 26.0 27.8 28.9 29.7 2303 
23 25.5 Zola 24.8 | (24.5 24.4 24.2 24.6 26.1 26.9 29.6 30.5 30.6 
24 24.0 Za 23.4 PBS} 23.0 23.0 PaBy 25.4 27.9 27.9 29.7 30.7 
25 25.0 24.8 24.6 24.5 24.1 24.1 24.6 26.0 PAA 29.5 30.4 29.8 
26 25.3 Zee 24.8 24.6 24.5 24.4 25.0 26.6 . 28.0 29.7 30.8 30.9 
27 25.1 24.9 24.7 24.4 24.3 24.2 24.3 24.8 26.2 26.5 27.5 29.4 
28 20.4 0.0 | eon) 24.8 24.8 24.4 24.5 26.0 26.4 27.2 28.9 29.0 
29 25.0 | 24-5, |e ees 24.0 23.8 23.7 24.0 25.9 27.9 29.1 30.1 30.7 
\ 30 ZOO) pie 20.4 202 oe 24.8 24.7 24.4 24.7 25.8 26.5 26.9 27.1 Lihue 
Hourly Means. || 24.82 24.59 24.36 24.18 24.04 23.90 24.16 25.45 26.85 27.90 28.68 29.26 
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| Daily 
ire iM I a + 5 6 7 8 9 10 11 12 | and Monthly 
| | | Means. | 
| 
26.9 | 26.5 | 24.3 24.7 24.9 24.6 24.0 23.6 23.3 23.1 23.0 23.0 24.10 
27.7 28.3 28.3 27.8 27.3 26.5 25.7 25.4 25.0 24.7 24.4 24.2 25.30 
24.5 25.0 25.4 25.6 25.7 25.2 24.9 24.7 24.6 24.6 24.4 24.3 24.51 
29.7 29.7 27.7 26.0 26.7 26.0 25.6 25.3 25.0 24.9 25.0 24.9 25.93 
26.3 26.9 26.9 26.8 26.8 26.4 25.8 25.5 25.2 24.6 24.4 24.2 24.86 
28.4 28.5 28.7 25.5 25.4 25.1 24.5 24.5 24.3 24.1 24.1 23.9 25.39 
29.9 29.3 28.8 28.0 27.5 26.3 25.6 25.0 24.7 24.6 24.4 24.1 26.08 
27.8 28.3 28.0 25.3 26.0 26.0 25.4 25.2 25.1 24.8 24.2 24.0 25.30 
25.4 26.0 27.2 27.3 27.1 26.6 26.2 25.8 25.1 25.2 25.0 25.0 25.74 * 
30.7 30.9 30.8 30.3 29.4 28.4 27.7 26.5 26.2 25.9 25.4 25.2 27.05 
30.4 | 30.1 29.7 28.9 28.3 27.3 26.5 26.4 26.2 26.1 25.8 25.7 26.63 
25.2 25.2 | 25.1 25.3 25.7 25.6 25.3 24.4 24.4 24.2 24.0 23.9 24.67 
25.7 25.9 26.3 26.5 26.3 25.8 25.3 25.1 25.0 24.7 24.5 24.2 24.93 
28.0 28.2 28.2 27.6 26.3 25.6 25.3 25.0 24.9 24.7 24.8 24.8 25.53 
26.7 26.9 26.9 26.4 26.1 25.7 25.4 25.0 24.6 24.3 24.2 24.0 25.07 
27.1 25.7 26.7 26.6 26.4 25.7 25.3 25.0 24.7 24.4 24.2 24.1 24.89 
28.1 28.3 28.1 28.1 27.5 24.9 23.8 23.8 23.8 23.8 23.4 23.3 25.11 
27.8 28.6 27.5 26.8 26.4 25.0 24.4 24.4 23.6 23.4 23.5 23.5 24.95 
29.5 29.9 29.6 29.1 28.2 27.3 26.7 26.2 25.7 25.3 25.0 24.9 25.88 
28.3 28.6 28.3 28.0 27.5 26.8 26.3 25.2 25.0 24.7 24.6 24.4 25.74 
26.5 27.0 27.1 27.1 27.3 26.6 25.8 25.4 25.0 25.2 25.0 24.7 25.42 
28.3 28.5 28.3 28.2 27.3 27.0 25.9 25.4 25.2 25.1 24.8 24.5 25.88 
29.3 29.3 29.3 28.8 28.1 27.1 25.5 24.9 24.5 24.3 24.1 24.3 26.28 
30.6 30.8 30.3 - 29.4 29.0 24.6 24.1 23.8 23.8 23.7 23.6 23.6 26.01 
26.4 26.8 27.0 27.6 27.8 26.9 26.2 25.8 25.4 25.2 24.8 24.6 25.58 
29.9 29.5 29.6 29.1 | 28.9 28.0 26.0 25.6 25.1 24.6 24.3 24.1 26.38 
30.0 30.2 30.3 29.9 29.1 28.4 27.9 | 27.4 26.3 25.9 25.2 25.0 26.88 
30.4 29.8 29.9 29.0 | 288 28.3 26.5 | 26.1 25.6 25.3 25.1 24.9 26.78 
30.1 29.7 29.7 28.7 | 28.5 28.5 27.3 | 26.5 26.0 25.8 25.8 25.7 26.77 
30.3 29.6 29.6 29.0 28.5 28.2 26.9 26.2 25.8 25.4 25.0 24.8 26.97 
29.9 29.7 29.0 28.9 28.3 27.8 26.3 26.0 25.7 25.5 25.2 25.1 26.54 
28.25 | 28.31 28.15 27.62 27.33 26.52 25,75 25.33 24.99 24.78 24.55 24.42 25.71 
28.7 29.0 27.7 27.5 27.7 27.4 26.9 26.8 26.3 260°) 261 25.6 26.35 
27.2 27.5 27.7 27.9 27.7 27.2 26.4 26.0 25.6 2h0 | \2acl 25.0 25.69 
29.1 29.4 29.5 29.5 29.1 28.3 27.6 27.2 26.7 26.1 25.8 25.4 27.04 
30.6 30.3 30.3 30.0 29.6 28.6 28.1 27.7 27.3 27.2 26.9 26.4 27.50 
25.6 26.9 28.1 28.7 28.7 27.7 26.3 26.5 25.7 25.1 24.8 24.6 25.90 
29.3 29.6 30.1 30.3 29.8 28.8 27.9 27.3 26.8 26.2 25.4 25.1 26.81 
26.4 27.5 28.4 28.9 28.6 28.2 27.7 27.1 26.1 25.6 25.4 25.0 26.50 
29.9 29.5 29.1 28.9 28.7 28.1 27.7 27.5 27.0 26.7 | 26.3 25.8 27.10 
26.8 26.6 26.3 26.6 26.6 26.4 26.0 25.8 25.6 25.4 | 25.3 25.0 25.74 
28.9 27.5 27.1 27.7 26.2 24.2 24.4 24.2 24.3 24.4 24.4 24.4 25.64 
27.7 27.3 27.1 27.1 26.9 26.5 25.9 25.8 24.6 24.1 24.0 23.9 25.44 
27.8 27.7 27.3 27.9 27.6 26.8 26.0 25.8 25.6 25.2 25.0 24.8 25.52 
29.3 28.2 28.2 28.1 27.7 27.2 26.2 25.7 25.4 25.3 25.1 25.1 26.00 
26.5 27.0 27.0 27.2 27.2 26.7 26.3 26.2 25.8 25.8 25.6 25.4 25.78 
30.0. 29.7 29.5 29.1 28.5 26.1 25.6 25.1 25.0 24.8 24.8 24.7 26.43 
30.1 30.3 29.9 29.5 29.1 28.3 26.2 25.6 25.1 25.0 24.7 24.8 26.63 
30.1 30.4 29.4 29.0 28.7 28.3 27.7 25.4 24.2 23.8 23.7 23.7 26.46 
30.6 30.3 28.7 27.7 26.6 25.9 25.6 25.1 25.0 24.8 24.6 24.4 26.05 
29.9 28.5 29.2 30.0 28.6 27.7 26.5 25.8 25.5 25.2 25.0 24.8 26.34 
28.7 29.4 29.5 29.3 28.7 26.8 26.0 25.5 25.1 25.1 24.9 24.7 25.86 
30.3 30.1 29.5 29.7 29.2 28.6 28.0 27.5 26.7 26.3 25.8 25.4 26.90 
30.7 30.3 30.2 29.9 29.5 28.8 28.2 28.0 27.6 27.2 26.6 26.0 27.40 
26.9 25.4 25.6 26.2 26.3 25.8 24.9 24.5 24.4 24.4 24.4 24.2 25.83 
30.9 29.6 29.9 30.2 29.5 28.7 27.8 26.9 26.2 25.8 25.6 25.4 26.73 
31.0 31.2 30.7 30.5 29.7 28.8 28.5 27.5 27.2 26.7 26.3 26.1 27.45 
31.6 31.4 28.5 29.5 29.3 28.3 27.6 27.0 26.3 26.0 25.5 25.4 27.34 
30.3 4 30.5 30.5 30.1 29,3 28.3 27.7 27.2 26.8 26.5 26.2 26.0 26.90 
27.5 28.3 28.8 28.7 29.0 28.3 27.3 26.8 26.5 26.1 25.6 25.2 26.68 
30.7 30.9 30.4 30.0 29.6 29.0 28.1 27.7 27.4 26.9 26.7 26.3 27.36 
27.5 27.1 27.0 27.1 27.1 26.5 26.3 25.9 25.6 25.4 25.1 24.7 26.00 
29.02 28.91 28.71 28.76 28.36 26.85 26.37 25.91 25.61 25.36 25.11 26.45 
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PSY CHROMETER. 
DRY-BULB THERMOMETER. 
rs of | 
ee ee de ieee oe ae ae: 7 ee ae 9 10 1 12 
Time. | / | is 
| | | 
1) 244 | 244 | 242 243 24.2 24.2 | 246 | 26.1 27.4 28.4 29.6 30.2 
2) 249 | 245 24.4 | 244 24.3 24.0 24.4 | 25.8 27.5 28.9 | 29.5 30.6 
3 25.7 25.5 25.5 | (26.4 25.1 24.9 254 | (272 28.6 29.0 | (30.3 30.7 
4] 25.9 25.8 25.4 25.0 24.8 24.6 25.0 | 266 28.4 30.0 | 30.9 31.1 
5 | 24.6 24.4 24.4 | 24.3 24.2 | 24.0 24.5. | 26.3 28.1 29.5 | 30.3 30.7 
6 | 26.0 25.8 25.5 | 25.2 25.0 | 24.8 24.9 26.3 27.8 29.0 | 29.4 30.3 
7 | 24.8 24.3 245 | 244 Ns a hs 27.9 29:3 Beni7 30.5 
8| 261 | 25.8 25/5. |, 42633 24.8 24.8 | 25.0 26.9 28.7 29.8 30.1 30.8 
, 9] 25.0 | 248 24.5 | 243 24.2 24.0 24.4 25.7 27.8 28.0. \iaveaee 30.5 
10] 246 | 246 24.4 | 24.3 24:2 || aes 0 Bea 3 25.6 27.1 28.3 29.5 29.7 
11 | 26.0 26.0 25.7 | 25.6 25.6 | e252" i ye6.2 26.0 Da] 28.9 30.3 | . 30.7 
12] 24.7 24.7 24.5 24.2 S41 Wi ea Gee 26.0 27.7 28.9 29.5 30.0 
S13) 1325.8 26.6 '-| «264-|. 225. 24,5 | 2238 | 493.9 25.0 27.4 28.7 29.7 30.3 
Mi 14|| 25.2 m48 ‘| 242 | Has9 23.6 | 23.4 23.6 25.0 27.3 28.7 29.8 30.0 
15 | 25.6 o5. | 24.7 |) eke B42 | 2260 24.4 26.0 27.9 29.3 30.3 30.5 
d 16] 258 | 25.6 25.5 | 25.4 252 | 258 25.6 27.0 28.6 294 | sayz 30.5 
174° 220° 4285 24.3 | 24.5 94.4 | 1243 24.7 26.2 27.5 S87 \iaeo 30.8 
5 18 | 248 Oe7\ G2a5. | oro 259 “| Mesa 24.1 25.9 277 29.2 | 29.9 30.8 
19 || 25.8 256 | we25.4 1 Wad 24.8 24.6 24.8 26.7 28.3 29.3 30.5 30.8 
90 | 256 | 25.2 | 249 | 248 24.8 24.4 24.9 26.5 28.1 29.5 30.8 31.6 
21 25.8 Bh 4 4 695.2 04 Baaio 25.0 | 25.0 25.4 26.6 28.5 29.1 30.0 31.1 
P21 25.7 95:4 1. 26:2 | aio 24.3 | 23.9 24.5 26.2 27.9 29.3 30.5 30.3 
93) 25.1 24.5 24.2 24.1 9357 4) oat 23:3. | "26.8 26.7 28.8 30.5 31.0 
94. 25.1 2467 | 7284 | 1239 23.5 23.1 237) e2ets 27.4 28.9 30.3 30.8 
25 || 23.4 23.1 99:91 | @23'8 22.4 22.3 996") 2243 26.5 28.3 29.5 30.5 
26 || 25.0 24.3 | 24.0 23.8 23.4 O39) Vises 8) Bose 27.8 29.4 30.7 31.5 
27 || 261 | 25.9 | 25.6 25.6 25.3 O52.) (Oe) ep 28.6 29.5 30.7 31.2 
28 | 25.4 25.1 25.1 24.8 24.6 24.6 246 | 25.1 25.9 26.9 29.0 30.4 
29 ||. 249 24.8 24.5 24.3 24.1 24.0 24.5 | 25.1 26.4 287 abe 30.2 
30 | 24.5 24.4 24.4 24.4 244 | 244 24.3 25.1 25.9 27.7. 29.3 30.1 
31) ~242 24.0 23.9 23.8 23.2 | 23.2 TENA? sip) 27.5 29.5 | 30.7 31.1 
Hourly Means.) 25.21 | 24.95 | 24.74 | 2457 | 2432 | 2414 | 24.43 | 25.89 | 27.63 | 2896 | 30.05 | 30.62. 
BS 07 | gues: 9 24.7 24.5 24.1 24.0 | 23.9 23.9 | 24.9 7a 29.0 30.5 31.3 
2|| 25.9 25.7 25.3 24.9 246 | 24.6 245 | 25.1 27.0 28.0 28.8 29.5 
3] 24.6 24.2 24.0 23.9 25.8" |, 280 6) @3.0 4) ams 25.1 26.8 27.8 28.7 
4|| 246 24.5 24.5 24.2 241 | 240 wh St9ag9 25.7 26.4 27.3 29.9 30.0 
5 || 25.3 25.0 24.8 24.6 24.4 | 24.0 24.2 26.3 28.5 30.1 31.5 31.4 
6 #288 7) a240 1 884 24.4 24.3 244 |). eh 25.2 26.3 27.3 28.3 29.5 
7 | 23.8 23.7 | £23.68 23.4 23.4 23.4 | 1234 23.9 25.1 25.7 27.0 27.9 
§ | q@2e8~ | (es |) waco 23.9 23.8 23.5 23.8 25.2 26.8 28.1 \| Regs 29.9 
9)| 2244 *) 42°") tae 1 nese 23.5 23.4 23.6 | 25.5 27.3 28.3 | 29.1 29.9 
10 | 24.6 262° "\ ses 23.6 23.2 22.8 28.0 | a0 26.5 28.4 9.9 29.6 
11] 25.4 95:2) 2521 25.0 25.0 24.9 246 | 24.8 25.1 25.2 5A S| 22518 
Py pie eel 22:8 | 226 a) eo 22.3 22.0 O90 wage 24.1 26.7 27.1 27.7 
f7 | 13] 23.9 23.6 234 | 23.3 23.1 23:0 (| 28-7 . wee 27.4 28.7 29.7 30.5 
14] 25.0 | 248 24.8 24.6 24.4 24.2 246 | (263 28.2 29.3 30.5 30.5 
yi 15 |. 248 4) (B26 24.2 23.8 23.6 23.4 23.6 24.7 26.1 27.1 28.3 29.1 
16-1 362377) 23% 23,1 | \ 22.9 2977 22.7 22.6 23.6 25.9 27.4 28.2 29.0 
bh | 17} 245 | 240 23.9 24.0 24.0 24.0 24.1 24.2 24.7 26.1 27.8 28.3 
18 | 25.0 | 244 24.1 24.2 23.9 23.7 23.7 24.8 26.5 27.8: 28.2 29.2 
mf i9] 243 | 242 24.0 23.9 23.5 23.1 23.3 24.4 26.3 28.3 29.3 30.2 
90 | 245 | 242 23.8 23.4 23.0 22.8 23.0 23.6 25.9 e741 28.8 29.6 
21 243 | 23.9 23.4 23.1 22.7 22.3 22.7 23.8 25.6 27.2 28.9 30.1 
29} 984°) SOS s wee ss 22.8 22.4 22.2 22.4 23.2 25.3 26.9 28.8 29.4 
23 i 9rea.2* | eosin 23.4 23.0 22.8 22.4 eg 23.8 25.5 27.3 28.6 29.9 
24. || . 24.4 24.1 B28 +) 235 23.0 22.8 23.1 24.0 25.8 26.9 28.3 29.5 
25 || 24.1 24.2 24.2 24.0 23.6 23.3 2277 sh D8 25.9 27.5 28,8 29.5 
2G il 9228.2 |e o28* Ui eooe 22.2 217 21.4 21.6 22.8 25.9 27.7 29.5 30.3 
27 || 24.0 23:6 |, fonm 23.1 22.8 22.5 | 226 23.4 25.6 27.6 28.9 30.1 
28 | 24.4 24.3 24.0 23.7 23.4 23.0 23.2 24.3 26.8 28.3 29.8 31.0 
29 | 24.8 24.6 One 1 124.0 24.0 23.8 23.7 24.1 26.0 27.9 29.2 29.5 
30 | 25.8 25.4 | 248 24.7 24.3 24.0 24.0 24.9 26.8 28.6 29.3 29.8 
Hourly Means.| 24.51 | 24.23 | 23.98 | 23.75 | 23.51 | 23.381 | 23.43 | 2442 | 2618 | 27.62 | 28.86 | 29.56 


a a a’ 
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PSYCHROMETER. 
DRY-BVULB THERMOMETER. 
| Daily 
3 4 5 OF na {hie 8 Oa te 10 ee ee and Monthly 
i Means. 
\ | i i { 
30.4 30.4 27.8 26.6 | $26.2 25.8 25.4 25.1 | 25.1 | 25.0 26.68 
29.5 29.5 29.5 28.9 | 28.1 277 26.9 26.5. 1 «263 am 26.0 27.21 
31.3 30.7 S02, KOO) RIG 77 27.1 26:5 { *26.0° 9025.9 27.83 
30.5 |, 630.2 29.6 23.9, 2285.) e271 25.8| imemezo.4, | ©25.0 % 926.8 48: 27.65 
B0.0~ | 120.3. | 4288 254° |. 27.67 1 ¥-27:5 IES es.2 3 27.0 at 4 Ate 627.91 
De mek mesos) 20.68.) #261 | 4196-9 J5.3 51 ae 25.2 4 4225.0 24.9 | 26.92 
S01 | °30.4 99.2 |) £985 27.9 | 27.4 26.0. (me 26-7 0) 263 | A 26.29ie 927.33 
28:3 | 26.7 27.0 | 26.9 | 267 | 26.2 25.8 25 7_ 1 25.4- ) 195.9 Bee 2671 
29.5 | 29.4 29.1 7.286 | 27.9 | - 27.1 26.2 1ege2e8. | 225.29") 0978 26.98 
30.4 | 29.5 SO, 228.8. =| 3933 28.1 27.6) Vemed. 4) Wa 27.0: tf ab 26.8 27.25 
20.00) 930.3 29.5 25.4 | 25.3 25.0 25.1 Be Oe MIs OR OE7 27.12 
29.9 | 29.5 28.9 | 28.2 27.3° ¥ 9 26.7 26.3 O62. 125.8: 5%, 285.7 26.98 
30.6 | 30.3 20. Dara O86 et B27.5 26.7 26.8 26.4) 1 269 oe H958 He £9728 
Suen co.8 |) 229.509) 28.8 | © 27.9 | 27.8 | (26.9 26.3, 90.96.0. 1) We25.S) eee 27-08 
B07 ees0.1) | 29.4) «28,7 | 7.28.2. | 227.9 | + 27.4 2G.0=1 Ei26.05-)) 6263 27.57 
29.9 | 28.9 Caries 26.300) AyeO 2am. Oru: mAb Oahu es- 7. | 625.201 195-1 aime 27.23 
30.1 | 29.9 BO See 28.7) 27.5 al 27.0 DG 2 S25. Fe | 26.6 25.1 ie © 27.07 
ob0" 80,0 29.5 | 28.7 28.0 D7.bus) 0.0 ee eG. 2 | S126. 1-25.86 27.32 
30.7 | 30.4 S01 ge 289° | 728.1 27.5 26.6 26.4 ate 20.2 ©) 120.0 27.69 
20.9) © B04 29.8 | 289 | 282 27.4 27.2 26.9 1090.7 | 26:2 see 37°78 
at 630.5 DF © 28.9 57 Oar ead. 5 27.1 26.8:04 20,2 26.0 27.74 
30.8 | 30.0 59 Fem. 7 | 27.9 48 271 26.5 26.30 926.1 ft AL2b7 27.45 
30:50) © °30:2. |..20.7 D7 e277 a) 20D yf 26S) | e202 Ww. 25.8 25.4 27.08 
30.6 | 30.9 30.5 | 28.8 SEG WoG au es 24S 4) 24.2 | 128.8 5e) 26.02 
30.6 | 30.3 29.5 | 28.5 BL Orie Beato: bp 27.5 Na l0.7 Ot 26.2 MPN) 98.0 26.66 
30.5 | 30.0 29.3 SS OME meeR.ae emer.) 7) ees.o ts 20,8) 9 DOLD. 96208 eh 97.33 
SO 2m oe 06) 28.5 1k 27.7 | 27.3 | 8:27.01 26.5 | 26.0 25.7 | 27.73 
31.6 | 30.5 29.5 114; 28.9 Dia ees, | es.6 ob. ah 26-0," 8.25.0 27.05 
Sarees. lees 128.7 | 27.8 | P26.9 1 1 263-4) H36.0--) 7.95.4 | 425.0 26.95 
29.8 30.2 SU Oe i mies.6 8278.1 9(27.0. | F265 20.000) Melo.7 5) BL25.2 26.71 
Ri2 30.9 30.3 289 | 27.8 | 27.1 26.5 26.0 3) 25.4 1) 225-1 27.16 
| | ze a | : ze no bar i | 
, C 30.38 | 29.90 20:34 | °/28/32 | -27.58 |. 27.00° | 26:50 26.14 | 25.80 | 25.54 27-34 
| | a | | | | 

31.2 30.3 | 29.3 | 28.5) 27.8 | 27.2 | 268 26.5 26.20/10 20.1 ae 127.33 
Doon ees.O ot QO | 27.29 26.6. | 2.26.2 25.077 (25.20 WV24,8 1 26.90 
29.2 2p 5 ineees.011) war.S |) s 268) 225.8 25.8 BE Sve O4 Salle oa 26.03 
29.5 Be Oe ee8 walees-O.9| sono a 27.2 | 26409 961 D5) W255 26.75 
AO eaRSO bed mi 20.3- | m2S.7> 1 2.98.9 27 Cin 27.0 ie 26.5 26.0 | 25.2 || 27.60 

| «29.3 256 | 243 | 243 24.3 | 243 D6 2 Momees. 2. POS. Gynt 4 28.7» Ae 25.62 

| 929.3 OR Des. 6 4 27,7; 2 26.8 26.1 | 25.8 Bb. Oa 5.4 <) Oe 25-4 ui. -25.938 
oisaa | neg. 1rth| mees.5 1) 28.0, «|, 2526.7 2b.Bii) M2b.4. m5. 00 1 24.9 ae 24.881 *26.52 
28.9 DS.G|  eOee) ee a7 5. 27.0. |. 26.4 | 25.8 26.3 | 25.4 | 26.2 26.44 
28.7 OS 70 os 08 oe 12) O74 67 weet 20-1 nt, er 26:8 25.7 | 25.5 | 26.37 
Be lesaop.2- t) 225.1 1, 124.8. A245 26:3 ete 23.95 123,82 1023.5 23.4 24.89 
29.1 ot ies aes. i 120.9 26.3 goo 0 | 26.6 24.8 24.2 25.41 
30.0 8.0 29.5 27.9 | 26.9 26:32.) me2G.0,.. (tt 25.8 25.6 | 25.8 26.65 
29.6 29.6 | 28.7 a7 eee | 26:7) © 26.8| | ~~ 25.8 25.6 25.6 27.10 
28.9 28.6 | 28.2 27.7 | 26.8 VE i RI 24.3 | 26.0 | 23.8 26.03 
29.5 SO panes So 27.7. 26.9 26.5 262.9; 0020.4.) 2474 “289 25.98 
27.4 27s ai ae 2) gy 26.9 36.6. 1 126.2 25.8 | 25.4 | 25.4 | 25.4 25.82 
en ead o0 eo Onna eerlael) © 27.17 1) 926.5 BU 2e ob Hees? 124.8 alee 20.45 
BUG) a) oe 30.18) 2 20.0 FFD oh 127.0 ene 26.4 OS Oe B26. Ae, bee5.1 24.7 26.59 
30.0 | 29.5 2 Orem 50ers 7 0 26.6 25.9 | 25.5 25.3 24.9 26.33 
29.7 | 30.0 | 294 | 284 27.3 26.3") "26.0 25.3 24.8 24.2 26.23 
29.7 29.0 28.4 | 276 | 269 | 262 | 26.1 25.7 TF eal wae 24. 26.04 
29.2 Oe ees ot) aeenO meat eco 1 026.1 26.0°y) asia: 0 N25.3 26.14 
29.2 BS Same os.2 0. 27,6 eats 20.9 26.0 <1 925.4 1 = 25.0.-| 2248 24.4 26.07 
29.6 Bra) we S.5 1h 2e-Oe eemeee.O- |) 26,2 P54. | W248 24.4 23.6 26.15 
30.0 29.7 25.8) 1 98.0) eeezt 1) 4 26.3 56.0, | 9.25.0 246 | 24.3 25.93 
29.3 25.7 ie 28.0 21.0, Smee 2G Dot eb.O 2) | 26.4 25.2 | 24.7 26.04 
30.6 29.5 | 28.8 8.37 275 36.07 ee 5.65 | 26.809) 025.4 25.2 26.67 
29.7 Soe, 5.28.6 28.0) 1 27:3 26.0 26-5) | 26.2) 26.0 25.9 26.61 
30.1 20.7. 287 So.0s ween we oe 941 T2200) | ens 23.4 26.43 

/ | | | | 
29.78 29.67 29.44 28.95 | 28.38 27.65 | 26.83 26.20. | 25.77 25.36 | 25.09 | 24.79 26.30 
| | | | 
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PSYCHROMETER. 
DRY-BULB THERMOMETER. 
Hours of | | | | 
Mean Batavia |) 1 A. M. | a 3 | 4 bea a | | 7 8 ae 10 11 12 
Time. | 
ee,  ___ooOo 
fey 1 23.6 23.4 | 23.4 23.4 2a.8 23.3 23.3 23.4 24.2 25.4 26.7 27.9 
2 23.9 23.5 23.0 22.6 22.0 21.7 21.9 23.1 25.1 26.8 27.8 28.4 
3 24.0 23.9 aat/ 23.2 23.0 22.5 22.7 23.6 25.8 27.5 28.8 29.1 
| 4 23.6 23.3 23.1 22.7 22.5 22.3 22.3 23.0 25.3 27.1 29.0 29.9 
Sp ike BEG ob 2a2 | aD 22.8 22.6 22,8 23.8 25.8 27.6 29.1 30.3 
6 24.4 2n0 | 4237 | hase 23.0 22.8 22.8 24.0 | 26.0 27.5 28.9 29.8 
7 |! 24.7 245 | 241 |) 4236 23.4 23.3 23.4 24.3 26.1 27.7 29.1 29.6 
8 | 24.2 wat | $229 23.7 23.4 23.4 23.7 24.9 26.5 28.1 28.5 29.4 
9] 249 24.4 23.8 23.8 23.8 23.7 ga5° % “923-6 24.3 25.4 27.2 28.1 
10 23.8 23.4 | 23.0 22.5 22.3 22.0 22.1 23.2 25:5 27.9 29.3 30.3 
11 23.4 23.1 | 23.0 22.9 22.9 22.5 22.7 | 24.4 26.5 28.4 29.6 30.3 
12 24.1 243 | 24.0 23.6 23.4 23.2 23.5 | 248 26.2 27.2 28.6 29.8 
: 13 24.8 24:3. |, F24,0> | S287 23.4 23.2 aioe | seat 26.1 28.5 29.8 29.8 
" 14 24.6 Pha A261 y GO 24.1 24.2 24.3 24.5 24.8 26.0 27.1 28.5 
15 23.8 |. 23.9 | 23.8 23.8 23.4 23.3 23.4 24.1 25.6 27.3 28.5 28.9 
H 16 25.0 IAD | + 23a:8 22.7 22.0 21.8 21.8 22.8 25.0 26.6 28.3 28.7 
7 24.0 23.5 | 22.9 22.8 22.7 22.8 22.9 23.1 24.2 25.3 26.3 27.1 
p 18 22.8 22.6 22.4 22.2 22.0 21.6 21.6 23.5 25.5 26.7 27.6 29:1 
kb 19 23.8 23.4 23.0 22.8 22.5 221 22.2 23:7 26.0 27.6 29.1 29.1 
20 23.8 23.4 23.2 22.8 22.5 22.2 22.0 23.0 25.1 26.7 28.1 28.7 
21 24.6 24.2 23.4 23.1 22:6 22.3 22.4 23.5 24.7 26.3 27.9 27.9 
22, 23.9 23.4) | azaO 22.6 22.2 21.8 21.7 22.3 24.1 26.6 27.7 28.7 
23 23.8 23.2 \* "2238 22.2 21.8 21.4 21.4 22.5 24.7 26.7 28.6 29.7 
24 23.2 22.8 22.4 22.0 21.6 21.2 21.3 22.6 25.2 27.0 28.6 30.0 
25 23.6 23.4 | | 23.0 22.8 22.4 22.0 22.1 23.0 25.2 27.1 28.4 29.5 
26 24.5 24.4 23.8 | 23.3 23.3 23.3 23.5 24.0 25.3 26.9 28.5 29.7 
27 24.7 23.9 23.3 22.9 22.4 22.2 22.3 23.6 25.8 26.9 29.0 30.0 
| 28 23.8 aa |. 2230 9) EAG 22.4 22.0 22.0 23.2 25.9 27.9 28.9 29.7 
29 24.9 265" | 424.2 23.5 22.9 22.4 22.5 23.6 25.9 O25. 28.6 29.7 
30 23.6 Zao, i) ee 22.8 22.8 21.8 21.6 23.2 25.8 27.5 28.8 29.5 
\ 31 24.4 23.9 112 23.7 23.2 23.0 22.9 22.8 23.6 26.1 28.1 29.5 30.5 
——_ —| —}- : t 
Hourly Means. || 24.06 23.71 23.36 | 23.04 22.77 22.51 22.58 23.55 25.43 27.08 28.45 29.28 
1 BON 1. B2257) To ODE) ha) 2 bees 21.4 21.1 Dal 1 eng 25.3 26.9 28.6 30.0 
bnhiew a 22.5 Aes, 4 HAL ls 2S 21.6 21.2 21.0 22.3 24.6 26.6 28.5 29.5 
3 A160) 204. he 2000 (20% 20.1 19.7 20.0 21.3 23.8 27.1 28.8 29.8 
4. 21.8 212° ) 3208 20.5 20.3 20.1 20.2 22.0 « 24.8 26.9 28.8 29.7 
5 22.8 22.4 22.1 Ale Ma Vey A 20.8 20.6 21.4 23:7 26.6 29.1 30.5 
6 23.3 | 22.8 DORR) Wil aoe 21.9 21.7 21:9 23.3 257 27.1 28.2 29.4 
7 23.2 | 22.8 22.2 | 21.5 21.1 20.8 21.2 22.6 25.0 26.8 28.0 29.6 
8 21.9 21.6 Bid et) Egaee 21.1 20.5 20.4 21.6 24.6 27.1 28.7 30.1 
9 22.3 20:7 Da hr Soi 20.7 20.6 20.5 22.8 26.0 28.3 29.9 29.8 
10 22.7 22.4 |}, 21.9 21.1 20.9 20.8 20.6 21.9 24.4 26.7 28.3 29.6 
; if 22.3 22.0 | 21.9 21.4 21.1 20.8 21.1 22.7 25.4 27.0 28.8 29.3 
H 12 23.1 O27 | nn Beek 220 “ai aeee.G 21:2 21.2 22.9 26.3 28.2 29.6 30.1 
0) 13 24.7 24.4 | 243 | 23.4 23.2 22.8 22.8 | 24.5 27.1 28.0 29.5 30.7 
14 24.6 240 1 25.8 23.4 23.0 22.6 22.6 23.8 26.2 27.9 29.3 30.3 
b) 15 24.6 24.4 24.1 23.6 23.6 23.2 22.9 | 23.8 26.1 27.0 28.1 29.5 
16 25.1 24.9 24.6 23.6 22.9 22.5 22.6 | OR 26.5 27.8 29.1 29.4 
0) 17 25.5 25.1 | 24.7 24.3 23.8 23.3 23.2 24.5 26.8 28.2 29.4 30.6 
18 2ne8  B2A2- 1 238 23.5 23.2 22.7 23.0 25.0 26.9 28.1 29.0 29.1 
D | i9] 256 | 253 | 251 | 246 | 242 | 236 | 238 | 256 | 274 | 288 | 908 | 994 
20 25.1 24.8 | 24.1 2508 te pend 22.7 22:0 + 258 26.2 27.9 28.7 29.1 
d{ 21 25.6 25.1 24.2 23.3 22.7 22.2 22.1 23.4 25.7 27.4 28.8 29.1 
22, 24.0 25.8.) Waoo 23.5 23.4 22.8 22.2 24.7 26.8 28.3 29.0 29.8 
23 24.4 24.6 24.2 23.5 22.8 22.4 22.4 24.1 26.8 28.5 29.5 29.9 
24 25.0 24.6 24.4 24.0 23.5 22.8 23.0 25.3 27.1 27.6 28.6 29.6 
25 24.8 24.1 23.6 23.1 22.8 22.5 22.4 23.3 25.3 26.7 28.2 29.7 
26 24.5 23.9 23.0 22.4 22.0 21.5 21.8 23.3 25.1 26.4 28.1 29.1 
27 24.2 23.6 23.0 22.6 22.4 22.1 22.5 24.2 26.3 28.3 30.0 31.2 
28 23.5 23.0 22.4 22.2 21.8 21.4 21.3 23.4 26.3 28.4 30.1 30.7 
| 29 23.3 23.0 22.8 22.5 22.2 21.9 22.0 24.2 26.3 27.7 29.1 29.3 
| 30 24.4 | 23.9 23.1 22.6 22.5 22,2 21.9 23.9 26.3 28.2 29.5 30.6 
\ 31 23.6 | 23.1 | 22.5 22.2 21.8 21.6 22.0 24.5 26.3 28.0 28.4 29:2 
Hourly Means. || 23.80 | 23.41 | 22.99 22.54 22.20 21.81 21.82 23.44 25.84 27.56 28.95 29.80 
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Daily 

1 EeM 2 3 4 5 6 | 7 8 9 10 11 12 and Monthly 
Means. 
28 0 28.0 28.2 28.0 27.6 27.0 26.2 25.9 25.8 25.7 25.3 24.5 25.48 
28.9 29.2 29.1 28.5 28.1 27.3 26.2 25.5 25.0 24.6 24.4 24.4 25.46 
29.3 29.2 29.3 29.2 28.2 27.5 26.7 26.2 25.4 24.8 24.4 24.0 25.92 
30.9 31.1 30.4 29.6 29.1 28.3 27.2 26.3 25.9 25.1 24.6 24.2 26.12 
30.6 30.4 30.2 29.7 29.2 28.2 27.2 26.6 26.2 26.0 25.4 24.9 26.38 
30.3 30.3 29.6 29.1 28.7 27.9 27.3 27.0 26.3 25.9 25.3 25.1 26.38 
29.7 29.3 29.1 28.9 28.5 27.8 27.3 26.6 26.3 26.2 25.4 24.3 26.38 
30.0 30.6 30.6 30.3 29.3 28.2 27.5 26.7 26.3 26.0 25.8 25.4 26.69 
29.8 28.9 29.4 29.3 28.6 27.9 26.8 26.0 25.3 24.9 24.4 24.0 25.91 
30.7 31.0 31.1 30.6 29.6 28.3 26.9 26.1 25.2 24.7 24.2 23.8 26.15 
31.3 31.3 31.0 30.5 29.4 28.1 27.1 26.3 25.8 25.3 24.3 24.1 26.43 
30.3 30.5 30.5 30.2 29.0 28.1 27.1 26.5 26.0 25.7 25.2 24.8 26.53 
29.8 30.9 29.9 29.5 29.0 28.0 27.5 26.9 26.7 26.2 25.2 24.9 26.65 
29.1 28.9 28.3 28.2 28.0 26.7 24.6 23.9 23.7 23.8 24.0 24.0 25.58 
29.6 29.2 28.9 28.3 27.7 27.2 26.7 26.0 26.2 25.7 25.4 25.1 26.08 
29.4 29.6 29.6 29.0 28.3 27.3 26.5 25.8 25.0 24.9 24.4 24.4 25.68 
27.7 28.0 28.8 28.9 28.0 26.9 25.7 24.6 24.3 24.0 23.4 23.1 25.04 
29.7 29.5 28.9 . 28.4 27.7 27.1 26.3 25.5 25.2 25.0 25.0 24.2 25.42 
29.2 29.0 28.9 28.4 27.8 27.2 26.4 25.8 25.4 24.8 24.5 24.3 25.71 
29.8 30.1 29.8 29.1 28.5 27.7 27.1 26.5 26.1 25.8 25.3 24.8 25.92 
29.0 29.2 28.5 28.2 27.8 27.2 26.2 25.5 25.5 25.3 25.2 24.5 25.63 
29.9 30.1 29.3 28.7 28.3 27.4 26.5 25.6 25.1 24.8 24.4 24.0 25.50 
30.5 29.2 29.4 29.3 28.4 27.5 26.6 26.0 25.2 24.5 24.0 23.8 25.55 
30.8 29.8 29.7 29.0 28.2 27.4 26.6 26.0 25.4 24.7 24.2 24.0 25.57 
30.2 28.8 29.5 29.1 27.9 27.1 26.7 26.6 26.3 25.6 24.9 24.7 25.83 
30.1 29.6 28.8 28.6 28.3 27.5 27.1 26.7 26.2 26.0 25.2 25.1 26.24 
29.8 29.4 28.7 28.7 27.8 27.2 26.5 26.2 26.0 25.6 25.2 24.4 25.94 
30.2 30. 29.5 29.0 28.3 27.4 26.5 26.0 25.8 25.4 25.2 25.2 25.98 
29.5 30.2 29.7 29.2 28.5 27.5 26.6 26.0 25.2 24.9 24.4 24.1 26.08 
30.3 29.7 29.2 28.7 28.3 27.5 26.7 26.2 25.9 25.6 25.3 24.8 25.91 
31.1 31.2 30.4 29.8 29.1 28.1 27.0 26.0 25.0 24.5 24.0 23.2 26.30 
29.85 29.75 29.49 29.10 28.43 27.56 26.69 26.05 25.60 25.23 24.77 24.39 25.95 

EL LETTE IEEE CE COLLET LEELLDE RPE LADS e LODO LE LLL BEDALE SE LE LP LE BOE BIEL IE, ELI COLL GAEL EEA LE SLE LENDS SEI LIE ELD SLE LTE LOLI TE ILA SE LOLOL ALB GEES ES oR LOE EE 
30.9 31.4 30.9 30.0 28.9 27.5 26.3 25.5 24.7 244 | 24.0 23.2 25.59 
29.7 30.0 29.5 28.8 28.2 26.9 26.2 25.8 24.8 24.2 23.5 22.4 25.15 
31.1 30.0 29.7 28.8 28.2 - 27.1 26.4 25.4 24.5 23.9 23.5 22.9 24.85 
30.3 29.3 28.7 28.3 27.7 27.3 26.5 25.8 24.6 24.3 23.5 23.1 24.85 
30.5 30.8 30.7 30.4 28.7 27.3 26.5 26.0 25.3 24.5 24.2 | 23.7 25.48 
29.9 29.5 28.5 27.6 27.1 27.0 26.7 26.6 26.4 25.7 24.3 | 23.6 25.53 
30.1 29.7 28.9 28.6 28.1 27.4 26.3 25.2 24.9 24.4 23.8 | 22.6 25.20 
29.7 29.6 29.4 29.0 28:1 27.1 26.3 26.0 25.3 24.3 | 23.7 23.1 25.07 
29.5 29.0 28.5 28.1 27.7 27.1 26.3 25.2 24.6 24.0 | 23.4 23.1 25.07 
30.7 29.5 28.4 28.1 27.6 26.9 26.2 25.2 24.5 23.8 23.2 22.6 24.92 
30.4 29.8 29.1 28.3 27.6 27.1 26.5 25.8 25.2 24.6 24.2 23.6 25.25 
30.3 30.0 29.8 29.1 28.3 27.4 26.9 26.5 26.3 26.1 25.8 25.4 25.97 
31.4 31.1 30.0 29.6 28.3 27.5 27.1 26.5 26.2 25.7 25.4 25.2 26.64 
29.5 29.1 29.0 28.7 28.1 27.1 26.7 26.3 26.0 25.5 25.3 24.9 26.15 
29.7 29.3 29.2 28.8 27.9 27.4 26.9 26.3 26.2 26.2 26.0 25.3 26.25 
29.6 29.3 28.7 28.3 27.6 27.2 27.0 26.9 26.5 26.3 26.2 25.7 26.35 
30.3 30.0 29.5 29.0 28.3 27.8 26.7. - 26.3 26.2 26.0 25.4 25.2 26.67 
29.7 29.7 29.6 29.0 28.1 27.3 26.7 26.3 26.2 26.1 26.0 25.8 26.40 
29.3 29.5 29.3 28.2 27.6 27.1 26.9 26.7 26.3 26.1 25.6 25.1 26.70 
30.1 29.8 29.7 28.9 27.9 27.1 26.7 26.5 26.4 26.3 26.2 26.0 26.36 
30.6 29.5 28.9 28.2 27.7 27.2 26.8 26.5 26.2 25.6 25.2 24.6 26.11 
30.3 30.1 29.5 28.8 28.6 28.3 27.1 26.9 26.5 25.8 25.2 24.8 26.40 
30.0 29.8 29.5 28,7 28.3 27.5 27.1 26.6 26.3 26.2 26.0 25.9 26.46 
29.5 30.0 29.2 28.4 27.7 27.1 26.9 26.5 26.3 26.1 | “(25,8 25.3 26.43 
30.2 29.9 30.0 29.0 28.1 27.3 26.9 26.6 26.3 25.8 25.4 24.8 26.11 
29.6 29.3 29.8 29.1 28.1 27.2 26.7 26.3 26.0 25.6 25.5 25.0 25.80 
30.5 30.3 29.5 29.2 28.6 27.6 26.7 26.5 26.0 25.6 25.0 24.2 26.25 
29.3 29.4 28.7 28.3 27.5 26.9 26.8 26.6 26.1 25.4 24.9 24.5 25.79 
29.1 29.1 28.9 27.9 27.3 26.9 26.6 26.6 26.5 26.3 25.8 25.2 25.85 
30.2 29.0 28.7 28.3 27.7 27.1 26.5 26.3 25.8 24.8 24.6 24.0 25.92 
29.3 29.3 28.9 28.6 27.8 27.5 27.3 26.9 26.7 26.2 25.4 25.1 25.93 
30.04 29.75 29.31 28.71 27.98 27.26 26.68 26.23 25.80 25.35 24.90 | 24.38 | 25.85 
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PSYCHROMETER. 
DRY-BULB THERMOMETER. 
Hours of | | 
Mean Batavia || 1 A. M. | 2 3 | 4 5 | 6 7 8 
Time. | | | | 
PeTuieeoas || S266 250 | "238 23.4 | 22.8 22.8 24.3 
2 23.0 29.4 21.9 21.6 B14 | 8209 21.4 23.6 
3] 23.6 23.2 22.5 22.2 O14 | aie 21.5 23.1 
4] 241 23.8 23.5 | 23.1 23.1 BOD i, GODRe 25.5 
5 || 23.4 Bas e2s4 | mo 21.9 21.7 S19 | 693% 
6 | 23.2 23.0 29.6 |. sons fo Sa) aoe 22.3 24.7 
7 | 22.8 Dee | (92° 1. Mar 21.6 21.3 21.6 | 23.6 
Sa hoe: | estas, | S230 ees 23.1 22.8 23.0 | 24.8 | 
ie 9 212. | 220-7 |. 203.21 .gles 19.7. | °19.3 19.5. pel 
10.4). 7008 NvEoe | ees ee 21041-12218 21.9 | 23.4 
f} } 11) 228 | 2296 | 221 | 218 216 | 21.4 99:2 | 24.9 
m | 12) 228 227 224 22d 21.7 21.6 22.2 24.5 
13 2336 | 287. | eee | a 21.8 21.5 22.2 24.6 | 
5 14.9 S86) 28%. ars by pore S10 1) ot 21.3 23.5 
15 | 241 Doig oh oR <), BOoe 22.1 21.5 S00 | 4242 
 ) 16} 24.0 Soe A aap 22.7 ae ees 92.8 | “262 
17| 256 | 25.0 24.5 | 23.8 23.6 23.0 23.4 | 25.0 | 
Hels |. a2 | 12347 oF) | BooW 29:4 | “219 22.6 24.8 * | 
19| 246 | 244 24.0 | 23.4 23.2 22.7 23.3 25.4 
A feo] 243 | 238 23.5 | 22.9 22.6 22.5 22.9 25.3 
Mol 21} 22019 .6231 25:0 || 28907 29:4 | ‘994 23.0'| 25.5 
22) 243 | 23.7 OSG) Bond 22.8 22.4 23.0 | 25.6: | 
i239 | B35o 1 883.4 23.2 23.2 22.6 | 22.4 23.0 | 25.2 
94 242 | 23.4 99D) 99m Fe i ae MO 92:2 | °26.9 
5 chee |) BOO OOo) HOtIO 21.0 20.8 22.0 | 246 
26) 24.0.| 23.2 SO a ats 20.9 | 20.8 592) Boe 
27\| 26.1 | 25.6 282 9. 93-8) eos) ke oer? oF7% | Ob6 
98 247 | 244 23.6 22.9 B97 | = Aor Aveo a eo gee 
29 | B38 | 9935 4 25d |. B80. ots 1 eee ees ee 
30 | ©2372 .} 23.4 23.2 22.5 22.2 Fis | S22i6 26.0 
Hourly Means. || 28.75 | 28.32 | 22.82 | 22.45 | 2211 | 21.80 | 2233 | 2465 | 27.45 
Te ese Bal) ets 22.4 22.0 22.9 25.6 
2 22.9 3:2 1) 2158 21.3 20.8 20.7 21.6 24.8 
3| 243 O58 Ul) UD 22.9 99.4 | 9913 93.4 '| O64 
4|| 24.6 Do ob pos 23.0 Do FOR 23.0 26.1 
Bil) 088 22.1 21.9 21.6 21.3 21.0 21.8 24.8 
6 | 25.8 25.3 25.0 24.8 24.0 23.2 23.8 | 26.5 
7 | 24.0 23.1 22.7 22.2 21.6 213° |. 820291) eee 
8 | 23.5 23.0 24) Nis 21.5 21.2 D093 hh ASN 
9 25.0 24.2 25.2) ates 22,0 ele oee 23.1 25.9 
110] 23.7 23.0 297) 4" so215 22.3 21.9 22.3 |. 965 
jl) 23.9 23.7 23.3 22.8 22,4 22.1 23.6 | 26.0 
12] 240 | «236 23.2 22.8 22.5 22.4 23-1. |. Den 
fi ijels'| 243 |) 9260 | 2387 23.7 23.3 23.0 24.2 | 26.5 
14] 24.2 24.0 23.8 24.0 237 23:3 24.0 26.6 
MQ }.45) 252 | 250 | 248 | 245 | 937 93.4 | 245 27.6 
QO { 16] 246 24.2 24.5 | 24.0 23.8 23.7 24.6 27.3 
17|| 25.0 24.2 24.0 23.4 23.2 22.9 23.8 26.5 
HH | 18] 23.7 23.2 22.6 22.1 21.8 21.5 22.3 | 25.4 
19 | 24.3 23.8 23.6 23.3 23.6 23.6 24.7 26.7 
O | 20] 246 24.0 23.9 23.6 23.2 22.9 23.8 26.2 
QO | 21] 238 23.2 22.6 22.4 22.0 21.8 23.0 25.8 
22,) 24.2 23.8 23.2 D3/0eeee.6 22.5 23.6 | 26.0 
23 | 24.6 24.3 24.0 23.8 23.4 23.0 24.5 27.2 
94| 25.5 | 25.0 24.6 24.3 23.9 23.9 25.1 o7g 
25 || 25.1 | 248 24.5 24.5 24.1 23.9 24.8 27.3 
26 || 24.2 23.7 23.0 22.9 22.8 22.6 24.2 26.9 
27 | 25.1 24.9 24.6 24.4 24.2 24.0 25.0 27.5 
28 | 24.6 23.8 23.5 23.4 22.9 22.9 24.0 | 265 
29 || 24.2 23.8 23.7 23.4 23.1 23.1 24.3 26.9 
30 | 245 | 240 23.5 23.3 23.1 22.8 23.8 26.5 
B81 253 24.8 24.6 24.2 24.0 24.0 26.2 27.9 
Hourly Means.) 24.36 | 23.87 | 23.51 | 23.21 | 22.86 | 2263 | 23.66 | 2631 | 28.62 
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PSY CHROMETER. 


DRY-BULB THERMOMETER. 

Daily 
2 3 on aoe 5 6 7 8 9 10 11 12 and Monthly 

| | Means. 

| 

29.3 29.3 29.1 29.1 28.3 | 27.2 26.3 4} 26.2 25.6 24.6 24.0 26.42 

30.3 29.6 29.4 28.5 27.4 27.0 26.7 | 26.3 25.9 25.0 24.5 25.93 

30.7 30.3 29.5 28.5 27.5 26.6 2627) ead 25.2 246 | 245 | 25.95 

31.5 31.0 30.1 29.5 Tees 20:0 1 (926.0 24.4 23.9 23.3 26.68 

33.0 31.8 30.6 29.5 27.9 | 26.7 26.0 | 24.8 24.8 24.2 23.6 26.27 

33.4 33.4 32.1 31.0 29.6 | 27.5 26.0 -8° £26;1 25.1 24.5 23.4 26.97 

30.5 29.5 28.9 aso | 6246. | 927.3 26.5 26.0 25.5 25.0 24.7 26.19 

30.5 31.3 30.7- | *30,1 28:9 |- 27.2 | -263 25.0 23.6 23.1 21.8 26.53 

30.2 29.5 28.9 28.2 Apart 26.5.) = 20.4 25.0 24.4 23.8 23.5 } > 25.07 

29.4 29.3 20 le eeS3 27.6 | (26.7 25.6 “| °: 25.0 24.6 23.8 23.4 25.69 

29.4 29.1 28.7 2a fF RSeG}) e20.6 25.7 25.1 24,2 23.8 23.5 25.65 

29.5 29.5 28.7 28.3 27.6 26.9 26.2 25.6 24.8 24.4 24.0 25.90 

29.7 29.7 29.1 28.7 28,0}, 27.3 26.5 25.7 24.9 24.2 23.6 26.10 

29.3 30.1 | *°29.3 | 28.3 Ais 20:7 26.0 25.8 -| 25.5 25.5 25.2 25.73 
ome Osmosis | 28s | 697.45 1, $27.0 26.7 26.2 25.9 25.2 24.9 26.09 

30.2 29.8 ete ee 27-5. V2 t Le 26.0.-) ©:26.7 26.4 26.2 | 25.8 | 26.58 
30.2 30.5 20. Se eee nee etd E203) j- *27.1 26.9 25.8 24.7 | 244 26.80 
29.9 | 29.4 Pa Oeeee..08 (he 27.6) 427.39) 629.2 1 § 26.8 26.0 25.4 24.9 | 26.42 
: 29.8 | 29.7 29:3 | (283 Ahi 027.3 27.2 | 26.5 26.0 25.4 24.6 || 26.87 
30.9 | 29.7 29.2° | 28.5 Pe na R277 27.4 | 26.7 26.0 25.2 24.6 26.76 

29.7 29.6 28.8 28.3 22.0) 627,00 274 20.5 1 eeo.8 25.3 24.7 26.54 

30.1 | 29.7 C0 meno Oo 7.8, |, 827.2 26.7 25.9 | 25.0 | 244 24.0 26.59 
30.7 31.1 |; 30,1 28 -Smu) M2S.a0 | 28.094) 527.8 27.0: |: 26.1 20.2.0) ee 26.90 

32.3 32.05] »31.6 30.7 28.9 | 279 | 269 26.1 24.9 | 24.4 23.8 27.02 

33.4 31.8 30.5 2A) S28 ep 27.2) 1 26.1 25.4 24.6 24.8 24.4 26.75 

: po Se ae © 29.79) 29879) 627.8) |) (27.6. ) 726.7. |. 726.7 | 264 2 26.2 27.50 
. 30.9 Thome sin) o0-4 | 928.9) F281 1-275 | 126.90 ) ° 26.2) - 26.207 25.4%) 27.40 
34.4 33.8 Ve ENS IRI iy td Gt se A B02) Tye 2b One 2400) 1 aoe 27.92 

32.0 31.4 20.90 20.6.4) 22816) |b «27.0 26.9 hy e26.1 25.4 24.6 24.1 26.89 
30.8 29.9 | 29.5 2a ORS. 2A) 27.7 27.5 26.7.) 26.1 25.4 24.8 26.90 

) | | | 
30.86 | 30.52 29.81 | 28.99 | 28.03 | 27.28 | 26.66 | 26.02 | 25.35 24.80 | 24.28 26.50 

j | | | 

31.5 30.1 | 20.6 | 28.9 2eto) 273 26.3 | 256 | 248 | 242 23.6 | 26.66 

30.3 | 29.9 29.7 | 28,9 28.3 27.7 27.1 | 26.2 | 25.8 | 25.2 24.8 | 26.20 

| » 30.4 30.3 2013 | |.28.7 28.3 28.1 27824 20Gb S261) 925.6 25.0 || 26.97 

| 32:0 31.5 Siow wai 29.7 27.3 206i web ia eel oe 22.4 | 26.96 
30.5 29.6 28.8.1 28.3 27.8 27.4 27.1 6.4) 2045 | 226.4 26.2 26.28 

30.4 SU Ty e2050 1} 228.7 98.1 | 27.8 26.8 26.0 | 25.6 25.0 24.5 27.25 

30.3 29.5 29.3 28.5 Pat he On eae al 26.5. 7 25:6 25.0 24.5 23.671) 20.38 

29.3 20iSo8)) 628.7 28.1 OROi a e272 OT tence 26.6 26.2 25.8 | 26.31 

30.2 a0.1° 29.7 29.5 28.7- | 28.3 27.5 26.3 25.4 24.6 24.0 26.71 

31.4 30.0 | 29.9 30.1 29.8 28.9 27.5 26.3 25.3 24.8 24.2 26.83 

30.5 30.2 29.4 28.6 27.9 | 27.4 27.1) | = 26.2 25.5 24.9 24.5 || 26.79 

G02) 1 9820,7 29.3 28.7 BLOF) 27.5 20:78.) «26:2 26.6 ~ 1" 25:3 24.8 26.64 

30.1 30.0 29.4 28.7 28.0 2761) 226.8 | 9 26.2 25.2 24.9 24.6 26.94 

30.7 29.8 29.3 28.9 OR oe A OSs 4 W282. 28.1 27.3 | 26.5 26.0 27.54 

30.8 29.9 80:2 <1) 20:1 28.8 | 28.5 28a) 27.5 26.9 | 26.4 25.2 27.74 

31.0 30.5 30:1; |) 29.3 28.5 28.2 28.1 27.4 26.7 2e.0 25.5 27.61 

31.3 30.9 30.7 29.7 292 es 5 277 27.1 26.2 25.0 24.4 27.50 

30.6 30.0 29.3 28.7 28.1 2y.b i F206 26.1 25.6 25.0 24.6 26.45 

31.6 30.9 30.2 | 29.4 Bar7s oy me 2e.l 27:7) 1 Me eesd 26.3 25.9 25.2 24,32 

30.4 30.1 29.4 | 28.9 28.7 | 28.2 27.5 26.5 25.8 25.2 24.5 27.13 

30.3 20:5 %| "29.4 | 29.0 CSam ecco meray. | “263 25.7 25.3 24.8 26.58 

30.3 SU e290" |) 2001 Showy eae 2S. oe e270 | 27.0 26.3 25.8 >| 282 27.00 

30.7 30.2 29.7 SO ieee 28.3) Gemos.3: | 27.6 26.9 26.5 i0= 26.0 27.54 

31.3 30.6 | 29.6 29.1 26 Comer 28.0 ee 2d.0 27.5 26:9. £265 25.6 27.67 

31.4 31.5 30.951 20.0) @ 293 eee 28.3 4 2427.5.-.) 26.5 25.9.) eo 24.6 27.66 

31.0 30.4 | 29.3 29.2 28:7 {5828.5 285 oe 26.8 26:1 3 eae 25.6 ies 

32.4 31.5 31.5 30.7 | 29.4 25.6, 27:7) 20.8 26.3 25.8 25.1 28.03 

30.9 30.3 | 29.9 201 28.7 28.4) 8 27i5 27.1 26.2 25.5 24.6 27.28 

30.8 30:384° 4208 1 + 29.3. | * 28.6 23.2516 397.3 26.5 26.1 25.5 24.9 27.13 

niga 30.7 30.3 29.4 28.8 28.7 28.3 27.5 26.8 26.2 25.6 27.52 

31.5 30.9 29.9 29.4 | "30.2 29.0 | 28.4 277 ae 027.5 27.1 26.7 28.31 
30.83 30:27°9) 2975 9) 129.17 | 28.59 | 28.05 | 27.44 | 26.67 | 26.03 | 25.49 | 24.91 27.10 

| | | 
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PSYCHROMETER. 
DRY-BULB THERMOMETER. 
Hours of || 
Mean Batavia | 1 ASM: 2 3 4 5 6 fi 8 9 10 11 | 12 
Time. | 
) | 
1 25.8 25.0 25.1 24.6 24.0 23.9 25.2 24:0 29.4 30.3 31.0 31.8 
2 26.0 ATR 25.9 | 25.4 24.7 24.4 25.8 28.4 30.7 32.4 aay 33.6 
3 25.3 25.0 24.9 | 24.7 24.1 24.0 25.3 27.5 29.5 31.6 33.4 32.8 
4 25.2 25.0 24.7 24.6 24.5 24.4 25.8 28.2 29.7 31.6 32.8 32.7 
5 25.2 25.0 24.6 24.4 24.2 24.0 25.6 27.8 30.3 32.0 31.6 31.5 
6 25.8 25.5 25.1 24.8 24.4 | 24.3 25.6 27.6 29.3 32.0 AWAY 32.3 
qi 25.8 25.0 24.4 24.3 | 23.8 PET] 25.2 2233 1 29.3 31.6 31.8 32.0 
: 8 25.0 24.7 24.4 | 24:3" | 24.2 | 24.1 24.9 Phys} 29.5 aga 32.6 32.5 
ie 9 24.7 24.4 262) 4 24.0 23.8 23.8 25.2 — 28.0 30.0 Dilze BA 7 32.0 
10 26.2 25.8 25,6. | 25.0 25.2 25.1 ISG 28.3 28.9 29.5 31.2 30.8 
fn 11 Zoo 25.2, 24.8 24.6 24.2 24.4 25.8 28.1 29.8 31.3 32.4 let 
12 20,0) 1] 24.9 24.5 24.3 23.8 23,4 25.2 APIA 30.5 O22 32.4 She) 
fQ 13 2D,o 25.2 25.0 24.2 24.0 23.6 24.6 VHF 30.5 32.5 34.4 32.4 
14 25.5 oe, 24.7 24.3 24.3 24.0 24.5 28.1 29.7 30.7 BlyZ Alas 
5 15 26.8 26.5 26.1 26.3 26.2 26.1 26.7 28.4 29.4 29.6 30.7 30.8 
16 26.7 26.3 26.0 25.4 25.2 24.9 25.8 28.1 30.0 30.3 Bs 31.6 
fy 17 26.5 26.0 26.0 26,7 25.8 25.8 26.2 27.9 29.5 30.7 30.9 30.5 
> 18 26.5 26.5 26.4 26.3 25.8 25.6 26.2 27.5 28.9 30.1 29.9 29.6 
19 25.8 25.4 24.8 24.5 24,1 24.0 24.2 ZH 30.0 31.4 32.6 31.9 
O 20 25.4 Zot 24.4 24,2 24.1 24.1 25.5 28.1 29.8 31.8 33.0 32.8 
Al 24.4 24.2 24.0 23.9 23.9 23.8 24.6 26.5 28.5 30.3 lel 31.8 
V, 22 25.0 24.5 24.2 23.8 23.4 Dees 24.2 26.7 29.0 30.6 30.9 31.0 
23 PAaA | 24.8 24.6 24.3 23.8 23.8 25.0 Zh 29.5 31.5 32.6 Slee 
24 24.8 24.7 24.4 24.2 24.2 24.0 Z0:0 27.7 29.7 31.3 Sino lad 
25 25.0 | 24.8 24.8 24.8 24.3 | 24.2 20.7 28.1 29.9 31.4 31.6 31.6 
26 26.0 25.6 20:2 25.5 25.4 25.6 26.2 27.6 29.1 29.5 31.0 30.9 
27 25.9 25.6 25.4 | 24.8 24.6 24.3 onl 26.2 28.0 28.9 28.9 29.3 
28 24.5 24.2 23:0 | 23.8 23.4 23:0 25.0 27.5 29.9 31.6 32.6 31.1 
29 24.5 24.3 24.3 | 24.4 24.4 24.5 25.5 27.4 29.0 30.3 31.8 31.4 
30 24.8 24.8 24.8 24.7 24.6 24.8 PAs At 25.6 25.5 24.5 22.8 23.0 
Hourly Means. |} 25.48 25.17 24.91 24.68 24.41) 224.32 25.36 27.57 29.43 30.80 31.61 oliod 
juese 1 23.6 2a:0 23.2 23.1 23.0 22.9 23.4 25.2 26.8 28.1 29.3 30.0 
2 23.8 23.6 23.5 Zo.0 23.4 PBL 24.5 26.0 dec 28.5 30.3 30.1 
3 24.7 24.6 24.3 24.0 23.9 23.9 24.8 26.9 27.9 29.2 30.7 30.2 
4 25.0 24.7 24.7 24.5 |} 24.4 24.3 PAYS | 27.0 28.9 29.7 30.5 30.9 
5 24.7 24.4 24.2 24.2 24.1 23.9 24.9 26.7 28.6 30.0 28.7 27.3 
6 24.4 24.2 24.2 24.0 23.9 23.8 24.4 2520 27.5 28.5 29.9 30.5 
7 23.4 23.3 23.2 23.0 PBN 23.0 23.4 24.0 25.0 26.2 27.3 29.2 
8 25.0 24.9 24.8 24.4 24.0 23.9 24.3 25.6 27.3 28.5 28.9 28.9 
9 22.9 22.9 22.9 22.7 22.6 22.5 23.4 24.8 26.7 28.1 29.7 30.6 
ie 10 23.6 23.6 23.8 23.8 23.8 23.8 24.7 26.5 27.4 28.3 28.6 28.9 
11 24.7 24.2 2307 23.6 23.4 23.4 24.0 20.0 27.5 29.1 30.5 30.1 
in 12 24.7 24.4 24.4 24.4 24.1 23.9 24.3 25.5 26.7 2hed 28.8 30.1 
ii 13 24.2 23.9 23.9 23.8 Zoo 23.5 23.8 24.2 PATA 26.7 28.1 28.8 
14 25.0 24.6 24.5 24.2 23s0n 23.8 25.2 27.0 28.4 29.2 29.5 30.2 
5 15 PRY) Zone 23.2 23.4 pe Keay 23.3 23.7 24.2 24.9 26.0 7A ee) 28.5 
16 Zoe 24.8 24.8 24.4 24.4 | 24.3 25.4 26.8 27.5 28.5 30.3 30.3 
fi] 17 24.9 24.8 24.9 24.8 24.7 24.5 25.0 26.0 26.9 28.3 28.0 27.9 
18 23.9 23.8 23.6 ZoL0 23.5 23.4 23.9 25.1 26.8 28.9 30.8 81.7 
O 19 24.1 23.9 23.6 23.4 Pe 23.0 23.4 24.2 26.1 26.6 ihe 27.9 
20 25.4 25.2 24.8 24.7 24.6 24.4 24.5 24.9 26.6 28.1 29.1 30.2 
ny 21 24.6 24.4 24.2 24.0 23.8 MBA TT 24.2 25.3 26.3 28.1 29.6 29.6 
Q 22, 24.5 24.4 24.3 24.2 23.9 Bond 24.5 25.9 26.7 28.7 29.6 30.8 
23 yasvisys | 25.6 25.3 | 25.1 24.9 24.7 24.9 26.8 28.3 29.4 30.2 31.0 
24 20:20 25.7 25.2 24.9 24.6 24.3 ASR} 27a 28.9 29.3 30.9 31.5 
25 25:4 | 25.6 25.2 25.1 25.1 24.9 25.8 27.9 29.5 30.8 3141. Bitel 
26 25.0 | 24.9 24.8 24.8 24.7 24.5 25.2 27.2 28.7 29.7 30.9 31.6 
27 26.0 | 24.7 24.7 24.5 24.5 24.4 25,2 26.7 28.7 30.1 30.3 31.0 
28 25.4 25.4 25.1 24.8 24.7 24.7 25.0 25.8 26.9 27.9 28.8 28.4 
29 ZA NS AD 24.8 24.6 24.6 24.5 25.0 26.3 28.0 29.9 30.9 31.8 
\ 80 25.4 25.2 25.0 24.9 24.8 24.8 25.3 2d 29.0 30.7 31.5 ae 
eh 25.4 | 25.4 25.4 | 25.0 25.3 25.2 25.8 27.1 28.6 29.5 30.9 32.2 
=| - -| - | 
Hourly Means. |} 24.69 24.48 24.33 | 24.18 24.05 23.94 24.59 25.97 | 27.41 28.65 29.62 30.10 
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Dail 

1PM | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 | and Monthly 
Means. 
31.9 31.6 30.9 30.3 29.7 7A a aes ah ay, te 27.9 27.4 27.3 Like 26.6 28.03 
32.6 55425} 31.6 30.6 | 29.6 29.1 28.7 27.6 26.9 26.3 | 26.0 25.6 28.45 
32.6 31.9 | 31.5 SO ome aed 29.5 | 28.7 27.9 27.1 26.5 26.2 25.6 28.15 
31.9 31.8 31.0 30.5 29.7 29.1 28.7 27.8 26.9 26.4 26.0 25.6 28.11 
31.8 31.0 31.3 30.6 30.3 ZO MP Oe, 28.1 27.5 27.1 26.5 26.0 28.11 
35.8 30.0) 1 7 an.0 31.5 30.6 29.3 28.6 27.9 27.2 26.8 26.8 26.5 28.54 
31.3 31.3 30.6 30.0 29.5 20.6 4 28.1 26.9 26.6 26.1 25:7 2032, 27.71 
31.8 eo 30.4 * 29.5 29.7 Bheb th ZG. 4 26.2 26.0 20,6) 7), sea. 4 24.9 27.49 
31.6 31.5 30.9 Bake tes Alle: 29.0 | 28.9 28.4 27.9 24.1 | 26.8 26.5 27.98 
31.2 30.7 30.2 29.7 29:6 | 227.9 | 26.9 26.5 25.9 25.8 25.6 25.4 27.63 
31.8 Silas) 31.8 31.4 Sieb y- 829.7 | 29.3 28.4 27.7 26.9 26.4 26.1 28.28 
34.9 35.1 33.3 32.4 Slelan eo. 0 eo. 2925 28.3 27.7 27.1 26.3 25.9 28.73 
33.6 32.6 31.8 30.9 30.1 29.4 29.1 28.4 27.5 27.0 26.5 26.0 28.43 
31.3 30.5 30.5 30.3 29.7 29.3 | 20.1 29.1 27.7 Bh wie 2d 26.5 28.02 
31.3 31.5 30.4 29.8 29.5 PRADO | B®) 27.3 26.7 26.7 26.9 26.9 28.23 
3L3 31.1 30.7 30.1 29.5 29.2 29.1 29.0 27.9 24.1 27.0 26.9 28.36 
29.1 30.8 30.5 30.2 29.5 | 29.4 27.3 27.1 26.3 26.4 26.3 26.6 27.96 
31.6 SLL 30.9 29.9 29.5 29.4 29.0 28.6 27.9 27.3 26.9 26.2 28.23 
31.7 31.6 30.8 30.7 PAN Tie NADIE 29.3 Zee 26.7 26.4 26.0 25.6 27.95 
31.0 31.6 SHS 1 SHY 29.7 2.1 24.4 23.8 24.2 24.2 24.2 24.6 27.23 
31.1 31.1 30.6 30.0 29.4 28.9 28.2 27.6 27.0 26.3 PAP Zest 27.42 
31.0 30.7 30.3 30.0 29.5 29.4 | 28.5 27.6 26.7 26.3 26.1 25.6 27.43 
31.6 31.3 30.8 30.5 29.7 29.5 28.7 24.7 26.3 26.2 25.8 25.4 27.81 
32.0 31.8 31.6 30.8 30.3 29.0 26.9 26.2 25.8 2:85) | R25.8 25.4 ZA 
31.6 31.4 31.0 30.6 30.0 29.5 | 29.6 29.3 28.3 De beds Bots 26.2 28.23 
aio oleae We 29.7 29.6 29.5 2033" | 128.7 28.3 27.0 26.7 26.7 26.4 28.01 
29.5 29.3 29.1 28.7 28.5 28.2 26.6 25.4 25.2 20.3 24.9 24.8 26.77 
31.2 31.6 30.5 30.4 28.4 25.5 24.8 24.6 24.5 24.5 24.5 24.5 26.92 
30.9 alee: 31.1 29.6 27.8 24.7 24.6 24.8 24.9 24.8 24.8 24.9 26.92 
| 23:4 24.2 24.8 25.0 26.2. i 12b.0 24.7 24.3 24.2 24.0 23.8 23.8 24.48 
31.47 31.26 30.73 30.16 29.49 28.62 | 27.93 2TV27 26.65 26.28 26.02 25.72 27.78 

| 

29.3 28.1 28.2 28.2 27.9 27.1 26.5 26.0 25.6 25.0 | 24.6 24.4 25.96 
30.6 30.5 30.0 28.6 27.5 26.9 | 25.9 Dinsey ZpES 283 | - 25.1 24.8 26.40 
30.7 31.1 29.9 29.3 29.0 28.6 27.4 26.8 26.1 26.0 | 25.6 2o:2 20:12 
31.2 Sie 30.6 200° it Meo: 2 28.9 26.3 25.3 25.3 25.1 25.0 24.8 27.17 
27.4 28.4 29.0 ASME Es 28.3 26.8 25.0 24.3 24.6 24.5 24.6 24.6 26.16 
28.7 28.2 26.9 25.0) 4} ) e244 23.9 23.6 23.4 23.3 23.3 Dao 23.2 Zoe 
30.5 30.7 30.7 Zid 27.1 26.3 25.9 2D:4 25.5 25.3 25.2 25.1 25.80 
24.8 24.9 24.9 23.9 23.6 23.4 23.4 23.0 23.0 | 23.0 23.0 23.0 24.77 
31.6 31.6 30.4 30.1 29.5 28.7 28.0 27.4 Bho aly ac25-0 23.6 23.8 26.53 
28.8 28.2 28.1 28.5 28.3 26.6 26.4 26.1 25.9 | 25.5 2.3 Zot 26.23 
30.7 Soak | 29.3 2Dao 25.0 24.9 25.0 ATTA 25.1 25.0 | 24.8 24.5 26.02 
30.5 30.2 30.8 29.9 26.3 24.4 24.9 24.8 24.8 24.7 | 24.6 24.5 26.23 
29.3 29.1 29.1 29.0 28.4 27.9 27.1 26.5 26.3 25.9 | 25.6 25.3 26.22 
30.7 29.5 29.1 28.5 28.4 28.2 24.9 26.2 25.7 24.4 23.9 23.4 26.71 
28.9 29.6 29.6 29.0 28.6 28.1 27.3 26.8 26.6 26.4 26.0 25.5 26.11 
30.8 30.5 30.2 29.4 ek 26.5 26.1 26.0 26.0 25.9 25.5 25.3 26.91 
27.9 28.3 28.1 25.8 24.8 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.3 24.0 25.66 
31.6 2hel 28.0 28.0 24.4 24.2 24.0 24.0 24.1 24.0 24.0 24.1 25.71 
28.6 29.3 29.7 29.4 29.2 28.5 ued 27.1 26:9 | 45.26.3 26.2 25.8 26.31 
30.4 30.1 30.6 24.5 26.0 26.0 25.4 25.4 25.3 25.0 24.8 24.7 26.40 
30.3 30.2 29.9 28.3 26.4 26.2 26.0 25.9 25.6 | 25.2 24.9 24.6 26.30 
30.5 29.5 29.5 29.3 29.2 28.5 27.9 27.3 26.8. | 26.5 26.2 26.1 27.02 
31.2 30.6 30.4 30.1 29.2 28.7 28.3 27.8 27.1 / 26.9 26.7 26.5 24.43 
30.9 31.2 30.9 30.3 29.7 29.2 aha 26.7 26.3 26:2, 26.2 25.8 27.69 
30.5 80.9 30.8 30.5 29.7 29.3 28.1 yA 25.9 he 8 2b. 2 25.2 25.0 PAP SEAS 
30.1 29.5 29.6 29.3 29.0 28.5 27.5 27.0 TAN ee | 26.6 26.5 27.47 
31.5 31.5 31.3 30.5 29.9 27.4 27.1 26.7 26.2 25.9 25.7 25.6 27.50 
27.8 26.9 26.8. 24.0. | 27.1 26.8 26.4 26.2 26.1 25.9 25.5 Base 26.28 
30.8 30.6 30.6 26.6 ° % 26.1 25.9 25.8 Zoe 25.6 yi5 455 25.4 25.3 26.85 
31.7 32.0 31.7 31.1 30.7 29.8 27.9 27.0 26.3 26.1 25.6 25.6 27.96 
31.8 BAW) 31.6 29.4 29.1 29.1 24.8 24.6 24.6 24.5 24.3 24.3 27.33 
30.00 29.74 29.56 28.49 2771 27.09 26.29 25.86 25.63 Pai! 25.07 24.89 26.57 
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Mat iiiesin (110A: gr | as 4 5 6 7 8 9 10 i 12 
Time. | 

aS ca Sma Ras ae Ind BERRI RETEN as ACR mRNA cme 

1| 243 | 242 | 242 | 239 | 238 | 238 | 245 | ‘a57 | 274 | 201 | 300 | 306 

| a] 247 | 2o45 | 245 | 245 | 244 | 243 | 247 | 263 | 273 |. 280 | 279 | 284 

3| 256 | 2594 | 253 | 250 | 249 | 248 | 249 | 252 | 261 | 270 | 284 | 293 

a| 256 | 254 | 251 | 248 | 247 | 246 | 251.| 265 | 282 | 296 | 309 | 313 

si 951 | 250 | 249 |: 263 | 242 | 240 | 246 | 2665 | 985 | 288 | S0d eee 

e| 247 | 245 | 243 | 263 | 245 | 243 | 248 | 262 | 278 | 290 | 207 | 298 

71245 | 246 | 242-1 ° 260 | 242 | 242 | 248 |. 262 | Day | 20m |eeovgntenmeee 

gl 244 | 243 | 242 | 239 | 238 | 238 | 240 | 244 | 258 1, 283 | 292 | 299 

9|. 258 | 258 | 255 | 254 | 252 | 247 | 250 | 260 | 272 | 285 |* 292 | 280 

‘Tigi 242 | 238 | 237 | 236 | 240 | 242 | 245 | 250 | 263 | 272 | 262 | 25.6 

M Pai] 253 | 250 | 249°]: 248 4.. 248 | 247 | 250 | 254 | “oe2 | 270 | omega 

ig} 248 | 248 | 248 | 7246 |° 243 | 260 | 247-1: 258 | 270 | 2760 |) a munemeee 

GM lis| 247 | .246.| 245 | “945 |< 245 .| 245.1 249 | 257 |. 269 |) 989 |) soem 

14|. 254 | “954 | .252 | “268. |: 946 | 945-| 951 | 968 | 28501. 2960/0 8070 emma 

qd }is| o55 | 253 | 252 | 250 | 248 | 266 | 250 | 261 | 277 | 285 | 289 | 299 

TS 244 | 238 | 239 | 239 | 238 | 240.| 250 | 2607| 267 | 273 | 270 

PD) a7 262 | 262 | 261 | 259 | 257 | 25.7 | 267 | :279°| 291 | 285 | 209 

lois 244 | 243°\° 245 | 244 |*244*| 950 1° 257 | Bo7 | ‘976° )9 Sagelaemenee 

Z| 19 248 | 268 | 248 |. 248 | 248 | 250 | 257'| 965 |*.978 | 288 | 26 

20 29 | 249 | 246-| 246 | 246 | 246 | 244 | 260 | wast | 26@nlummom 

q | a1 256 |. 255 | 250 | 248 | 246 | 250 | 2969 | 279 | 257 | 267 | 276 

4 | 22 249 | 249 | 248 | 248 | (248-| 248 | 26654| 948 | “O50 ||) -omounmneme 

23 243 | 241 |+*o38 | 239 | 934 | 937 | 246:| 950 | 940: | os nuueeeee 

YA a58 | 252 |. 250 | 248 | 245 | 248 | 261 |. 267 | 269 | 283 | 295 

25 250 | 246-| 246 | 246 | 266 | 248 | 252 | 267 | 281 | 287 | 299 

236 292 | 260 | 257 | 255 | 254 | 256 | 262 | 271 | 284 | 298 | 300 

27 263 | 254 | 251 | 249 |~ 251 | 252 | 255 | 262 | 971 | 285 | 201 

28 258° | 255 | 252 | 251 | 269 | 252 | 263 | 274 | 276 | 2978 | 279 

29 260 | 256 | 254 | 252 |° 250 |.254 | 263 | 273 | 278 | 267 | 263 

30 955 | 253 | 250 | 246 | 246 | 250 | 265 | 281 | 294 | 201 | 304 

31 257 | 257 | 254 | 252 | 250 | 253 | 2967 | 984 | 295 | 304 | 307 

Hoarty Meats 25.10 | 2491 | 2472 | 2464 | 2452 | 2484 | 2580 | 2698 | 2786 | 2837 | 28.91 

1 o48 | 248 | 247 | 245 | 265 | 266 | gee | 27a | O77 | ‘open uum 

2 261 | 256 | 955-| 264 | 252 | 954 | 264 | 986 | 204]. goa memes 

3 956 | 252 | 252 | 251 | 254 | 954 |- 268 | 979 | 900) 9M noo gunmen 

4 233 | 259 | 258 | 256 | 254 | 256 | 269 | 289 | 273 | 294 | 302 

5 266 | 264 | 258 | 254 | 250 | 241 | 245 | 256 | 273 | 290 | 293 

6 256 | 256 | 254 | 253 | 253 | 253 | 261 | 270. | 275 | 285 | 208 

Oa ie 261 | 258 | 256 | 253 | 246 | 242 | 243 | 247 | 2958 | 267 | 278 

M1 8 258 | ‘958 | 257 | 252 |- 200 | 266 | 248 | ose | 2ea |) Oeguy mame 

9 256 | 255 | 255 | 254 | 253 | 254 | 248 | 252.) 260 | oma) gem 

| 10 v5 | 253 | 252 -| 250 | 248 | 251 | 268 | 282 | 286 | 272 | 282 

11 255 | 254 | 251 | 249 | 248 | 248 | 265 | 276 | 288 | 293 | 303 

d | 2 26.0 | 255 | 252 | 249 | 248 | 251.| 266 | 280 | 285 | 296 | 307 

13 o48 | 248 | 248 | 247 1 243 | 247 | 263 | 279 | 287 | 286 | 285 

h/i4 248 | 248 | 247 | 246 |. 240 | 248 |° 966 | 276 | 989 | Soo lmosee 

15 249 | 247 | 266 |. 246 | 248 | 244 | 949 | 250 | 974 1 womomyieane 

¢ | 16 245 | 264 | 242 |° 240 239 | 2930 | 248 |. 266 | 279 | 908 | gag 

17 247 | 242 | 241°| 264 | 244 |: 966 | 954 | 967 | 968 40 onde mua 

mM | 18 237 -| 236 | 236 | 236 | 236 | 237 | 245 | 259 | 967 | 281 | 275 

19 248 | 246 | 246 |, 245 | 244 | 246 | 256 | 965 | *.976 | 265 |e como 

fH | 20 250 | 240 | 260 |’ 240 | 260 | 260 | 948 | 240 19 Q5ia™)  ogomuenmee 

ty | 21 246 | 244 | 244 | 242 | 239 | 938 | 248 | 265 | 277 | 288 | 294 

22, 255 | 252-| 250 | 247 | 242 | 243 | 269 | 71 | 978 | 9¢gu hunoae 

23 251 | 250 | 250 | 249 | 248 | 249 | 261 | 269 | 279 | 284 | 285 

24 256 | 250 | 249 |.947 | 946 | 948 | 95891 974 | 986 | —gomeulmmmuem 

25 249 | 248 | 267.1. 7964 | 261 | 263 | ‘O54 | 975 | 982° |, oom iuumgom 

26 254 | 251.| 248 | 247 | 267 | 968 | ‘S84 | 973 | 970 |) coleman 

27 258:| 245 | 244 | 248 | ,242 | 243 | 944 | 952 | w950°) “oqne amen 

28 248 | 248 | 246 | 244 | 242 | 245 | 258 | 277-| 203 | 303 | 314 

HourkgaMeans, 25.30 | 25.02 | 24.90 | 24.74 | 2455 | 2463 | 25.59 | 26.79 | 27.63 | 28.26 | 28,75 


BATAVIA 1878. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. S EP 9 1921 
PSYCHROMETER. 
DRY-BUVULB THERMOMETER. 
| Daily 
17 BOSH. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and Monthly 

Means. 

29.1 28.8 29.7 28.3 24a 27.0 26.5 26.0 25.4 25.2 25.1 24.9 26.44 
28.5 28.5 28.2 28.1 28.1 28.0 27.3 27.1 26.6 26.2 25.9 25.7 26.57 
30.4 30.5 28.9 28.7 29.0 28.8 27.6 27.1 26.9 26.4 26.0 25.8 27.00 
SiS 29.9 30.1 29.4 29.1 28.5 26.5 26.1 25.8 25.6 25.6 25.3 27.30 
31.1 31.0 30.7 30.1 29.5 28.4 25.8 25.5 25.3 25.2 25.0 24.8 27.08 
27.0 28.4 29.7 29.4 28.4 26.8 26.2 25.2 25.1 hs ef | 25.0 24.6 26.45 
28.7 29.9 28.8 27.3 26.7 26.2 26.0 25.8 25.6 25.2 24.8 24.5 26.24 
30.8 29.7 28.7 29.5 29.3' 28.7 28.0 27.3 26.9 26.5 26.2 25.7 26.80 
28.8 27.3 26.2 26.3 26.4 26.4 26.2 258 25.4 25.0 24.7 24.4 26.23 
yee | 27:7 28.0 27.9 27.9 27.7 27.2 27.0 26.6 26.2 25.8 25.4 25.98 
29.2 29.7 29.3 26.7 25.5 25.3 25.2 25.1 25-1 25.1 24.9 24.8 26.02 
29.7 29.8 29.5 | 29.5 + 27.9 26.2 | 26.0 25.6 25.6 25.4 25.0 24.9 26.48 
30.3 30.2 30.3 28.9 28.5 27.9 27.4 27.0 26.4 25.9 25.6 25.4 26.99 
30.5 31.0 30.1 29.3 28.7 28.3 27.4 27.0 26.6 26.1 26.0 25.8 27.42 
29.3 29.2 29.2 28.7 28.7 25.5 25.4 25.4 25.4 25.3 25.3 paees 26.63 
Mind 29.1 29.2 28.7 28.4 280 | 27.4 26.9 26.7 26.6 26.4 26.3 26.31 
29.6 29.9 29.5 26.3 25.4 25.2 | (24.5 24.4 24.4 24.4 24.4 24.3 26.51 
30.1 29,9 29.9 24.8 24.8 25.2 25.2 2a 25.3 25.2 20-2 ae 26.00 
28.5 28.6 28.7 28.3 28.0 27.5 26.8 26.5 26.0 25.8 25.6 25.2 26.50 
28.3 29.3 29.5 29.4 28.4 28.1 vgs) 26.8 26.5 26.2 26.0 25.8 26.36 
28.5 28.9 29.3 29.3 28.0 27.3 26.6 26.2 26.0 25.8 25.4 25.1 26.55 
25.7 25.8 26.4 26.5 27.0 26.7 26.2 25.8 25.6 25.2 25.0 24.8 25.40 
26.5 27.0 27.7 28.1 28.3 Page 26.9 26.5 26.2 26.2 8 A Gs oH | yA pr 
29.9 30.3 30.7 30.3 29.9 28.8 Peay) 27:3 27.0 26.7 26.5 26.3 27.29 
30.6 30.0 29.8 29.5 29.1 28.7 28.3 27.9 eis 27.3 27.3 27.3 27.32 
30.1 29.9 29.8 29.8 29.3 28.8 | 28.5 28.4 28.2 27.9 27.8 27.5 27.85 
28.9 28.3 28.2 28.3 rH Sth 27.6 | PHS 27.1 26.9 26.4 26.2 26.2 26.87 
28.2 29.1 28.5 28.5 28.5 28.2 | 27.5 27.0 26.5 26.2 26.2 26.3 26.90 
26.6 27.7 27.6 27.9 27.9 rH icf 271 26.8 26.6 26.4 26.2 26.0 26.57 
29.6 29.8 30.0 29.5 29.3 28.5 28.2 27.6 27:2 26.9 26.5 26.2 27.43 
30.5 30.7 30.1 27.7 26.3 26.2 26.0 25.9 25.8 25.7 25.5 25.2 27.07 
29.08 29.22 29.11 28.42 27.97 27.42 26.78 26.43 26.16 25.91 25.72 25.53 26.65 

SE TE TE BE EEL IT IO a LL GE ET OF LI LOTTE EEE LLM LIE ELIS TOTES LES GOPENO SL OC CELI ED COLES BG OS RII AF SOE ALN PD ELLE IEE GIL GLO LAL REAR G FOVENE TIE BCD FB 
30.5 29.8 29.5 29.3 28.9 28.5 28.3 28.3 28.0 27.4 27.0 26.6 27.24 
29.5 30.1 30.0 29.5 29.1 28.7) (25:1 27.7 Dial 26.7 26,4 26.3 Pa ay/ 
30.8 30.6 30.5 30.4 30.3 294 | 28.6 28.2 28.1 yA LY 27.5 27.0 27.93 
30.4 30.5 30.7 30.3 29.8 Za.) 1 . 28:6 28.3 27.9 aie 26.9 26.8 27.93 
29.9 29.5 29.9 29.5 28.7 2B A 2TS 27.5 26.9 26.5 26.2 25.8 27.18 
29.5 29.6 29.3 29.7 29.4 28.9 28.3 27.7 27.3 27.0 26.6 26.3 27.36 
28.1 28.7 28.5 28.5 28.1 27.6 Zuo 26.9 26.5 26.2 26.2 26.2 26.48 
28.5 29.0 29.4 29.4 29.0 28.5 27.6 27.0 26.7 26.5 26.2 25.9 26.77 
29.4 29.1 28.5 28.4 28.3 28.0 VET) 27.4 26.9 26.4 26.2 26.2 26.78 * 

29.1 29.4 28.3 28.1 28.1 28.0 27.4 27.0 26.7 26.3 26.2 26.1 26.93 
30.5 30.9 30.5 30.2 29.3 28.8 28.2 27.9 see 26.9 26.5 26.3 27.59 
29.7 29.3 29.0 28.5 28.6 27.5 26.0 25.8 25.8 25.5 25.4 25.1 26.97 
28.8 29.0 29.1 29.2 29.2 27.5 26.2 25.4 25.2 25.2 25.1 25.0 26.58 
30.9 30.5 30.5 27.4 26.6 26.3 25 25.6 25.4 25.4 25.4 25.2 26.71 
28.9 29.1 29.1 29.2 28.5 26.3 26.0 25.2 25.1 25.0 25.0 24.9 26.28 
29.5 29.7 29.6 28.6 28.3 28.1 27.8 27.5 271 26.8 26.3 25.9 26.77 
27 28.7 29.1 28.5 28.4 277 27.2 23.8 23.8 23.8 23.7 23.8 25.73 
26.8 26.5 28.1 28.4 28.1 28.1 27.0 26.3 26.0 25.6 25.4 25.0 25.82 
27.5 28.5 28.5 28.0 20h 27.4 27.0 26.9 26.8 26.2 25.9 25.5 26.35 
25.0 25.7 25.7 25.8 25.2 25.2 25.0 24.8 24.8 24.7 24.7 24.7 24.80 
29.6 29.8 29.3 29.3 28.7 28.4 27.5 26.9 26.7 26.5 26.3 26.2 26.75 
26.9 27.6 28.3 28.4 28.5 28.1 27.3 26.9 26.7 26.4 26.1 Zod 26.48 
28.9 29.1 29.3 29.4 28.7 28.4 27.1 26.4 26.0 26.0 25.6 25.6 26.81 
29.7 29.3 28.3 27.7 26.7 26.3 26.3 25.9 25.9 25.8 25.5 ye 26.54. 
29.6 29.5 29.3 29.5 29.2 28.7 Pap 26.7 26.2 26.0 25.8 25.6 26.93 
29.7 29.2 29.2 29.1 28.7 28.3 rere! 27.2 26.6 26.2 26.0 26.0 27.03 
26.2 24:2 28.1 28.4 28.3 27.5 26.7 - 26.4 26.0 25.8 25.5 25.2 25.93 
31.5 31.7 31.0 30.6 30.2 29.5 28.5 27.8 27.4 26.9 26.5 26.4 27.69 
29.04 29.20 29.16 28.90 28.52 27.98 27.30 26.76 26.46 26.17 25.93 25.74 26.78 
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100 BATAVIA 1878. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


PSYCHROMETER. 
DRY-BULB THERMOMETER. fi 

ar vepae : | 8 9 10 11 12 

Mean Batavia | 1 A. M. 2 3 4 5 6 7 ; 

Time. 
| h , 
1} 262 26.0 25.8 25.5 25.4 25.2 25.6 27.1 28.5 29.7 30.7 31.5 
2] 27.3 26.8 26.5 26.2 26.0 25.8 26.2 27.6 28.4 29.4 29.9 30.1 
31 268 26.5 | 25.8 25.7 25:7 25.7 25.8 25.9 26.0 26.2 26.8 27.2 
Al 24.8 24.5 | 2&1 23.9 24.1 24.1 24.9 25.0 26.0 26.9 27.4 28:7 
5 || 26.2 261 | 258 | 2m7 25.4 25.4 25.5 | 26.5 27.9 28.5 29.7 30.1 
6| 26.1 25.8 25.4 25.2 25.1 25.0 95.4 25.5 26.0 27.2, 28.8 29.9 
qi) 25.7 25.3 24.9 |. 24.6 24.5 24.6 25.0 | 25.6 26.2 27.0 28.6 29.3 
8] 247 24.7 24.7 | 24.7 27 | 244 24.5- | 25.1 26.3 25.8 24.4 23.9 
9 | . 24.6 24.5 24.4 24.3 24.2, 24.1 24.2 | 25.2 26.9 27.9 28.9 | .29.5 
10 || * 24.4 24.5 24.5 24.4 24.3 24.2 24.3 | 245 25.1 26.5 27.2 27.3 
11 | 245 24.4 26.2, 24.2, 24.2 24 | 985 | 2592 | “261 27.1 27.9 | .281 
i } 12] -24.2 23.8 23.9 23.8 23.6 |- 23:4 235 '| 2&1 25.8 27.8 28:5 29.2 
iL 13 || 25.0 24.8 24.8 24.8, | 247 24.7 26.8 | 26.7 26.1 25.8 27.3 28.8 
t | 14] 258 25.6 | 25.5 25.4 24.9 24.4 24.5 25.0 26.0 27.0 |. . 28.3 28.8 
15 | 202 25.9 25.8 25.6 25.4 25.3 25.4 26.0 27.5 28.5 28.7 28.3 
%( 16] 248 24.6 24.4 24.2 24.0 23.7 24.0 25.2, 26.9 28.1 29.3 29.9 
17 || 25.3 25.1 24.8 24.6 24.3 24.2 24.4 25.7 26.2 27.7 29.3 29.7 
qd | 18] 26.1 26.0 25.9 95.6 25.5 25.4 25.2 26.1 27.0 27.6 28.0 29.4 
19 | 25.6 25.2 25.2 25.3 25.1 24.8 25.0 26.4 26.6 27.1 27.5 28.8 
5 20 || 25.1 25.0 | 248 24.4- | 243 24.2 243 | 25.2 26.5 | 27.1 27.6 28.1 
Q1|) 25.5 25.2 25.0 24.9 24.4 24.9 24.3 26.0 27.7 29.1 29.3 29.1 
22, || 24.9 24.9 24.6 24.3 24.1 23.9 24.0 25.7 26.9 28.1 28.1 28.8 
23 || 24.9 24.9 24.8 24.6 24.4 24.3 24.2 25.0 26.7 28.1 | ° 289 29.2 
94 24.6 24.4 24.2 24.1 23.9 | 23.6 23.7 24.1 25.5 27.5 27.9 28.4 
95 || 25.8 26.2 25.0 25.0 25.0 24.8 25.0 25.9 27.9 26.2 26.3 26:3 
26 || 25.6 25.4 25.0 24.9 24.7 246 | 25.0 | . 26.3 27.9 29.3 30.1 30.9 
27 | 26.1 25.7 25.4 25.2 25.0 24.8 25.0 | 26.7 28.7:| 29.6 30.5 31.5 
28 | 26.0 25.7 25.4 25.3 25.2 25:1 | 2h5 27.5 289. | 30:0 31.2 31.7 
29 | 25.4 25.4 25.4 25.2 25.0 25.0 |. 25.6 26.9 | 28.8 30.1 31.3 31.6 
30 | 26.5 26.4 26.3 26.2 26.2 25:7 25.9 26.9 29.0 30.1 30.3 30.7 
31 || 25.8 25.6 25.6 25.5 25.5 24.8 26:1 | 26:7 28.9 30.1 31.1 31.6 
| 

Hourly Means.) 25.50 | 25.29 | 25.09 | 24.95 | 24.80 | 2464 | 2485 | 25.82 | 27.06 | 27.97 | 2870 | 29.24 


a a a ST a aR: emcee! 


ul 26.2 26.1 25.6 25.5 25.2 25.0 25.4 26.9 28.7 30.4 31.4 32.0 
2 25.3 25.3 25.2 25.2 25.1 2&1 | 25.5. | i268 26.7 26.9 27.7 29.9 
3 24.9 24.7 24.6 24.5 24.5 24.4 24.7 25.5 27.0 29.0 29.5 27.9 
4 25.4 25.3 25.2 25.0 24.7 24.6 24.7 26.3 28.3 29.7 30.4 31.1 
5 25.3 25.2 25.1 25.0 24.9 | 24.8 25.0 26.5 | 28.7 29.9 30.7 29.9 
6 24.4 24.4 24.4 24.5 24.5 24.5 24.5 | 25.0 26.7 28.5 ° 30.0 30.4 
7 25.4 25.4 25.2 25.2 25.2 25.1 25.2 25.7 26.5 26.3 27.3 28.3 
8 25.8 25.7 25.6 25.2 24.8 24.7 25:2 26.3 28:3 29.2 30.0 30.1 
9 25.9 25.4 25.2 25.2 24.8 24.7 24.8 26.2 | 28.3 29.7 30.5 31.0 
10 26.0 25.7 25.4 25.2 25.1 25.0 25.2 26.2 27.9 29.1 30.5 30.7 - 
11 24.9 24.8 24.6 24.8 24.7 24.6 24.8 25.0 26.5 28.4 29.5 29.7 
J 12 25.0 25.0 24.9 24.8 24.7 24.4 24.7 25.7 27.8 28.5 29.7 30.0 
13 25.2 25.2 25.2 25.2 25.1 24.9 25.3 26.4 28.5 29.4 30.5 31.4 
H 14 25.0 24.8 24.8 24.8 24.6 24.4 24.6 25.4 27.0 28.7 30.1 30.3 
ie 15 23.8 24.2 24.4 24.4 23.8 23.8 24.0 24.4 25.0 26.2 27.5 27.6 
16 25.0 24.8 24.7 24.6 24.6 24.4 24.5 26.1 27.8 28.7 29.4 30.1 
fy 7 25.5 25.5 25.4 25.0 24.9 24.4 25.0 26.6 28.6 29.3 30.0 30.5 
18 26.2 | 24.4 24.4 24.1 24.0 23.9 24.0 24.8 25.4 26.0 26.9 27.4 
q 19 26:2 | | 25:7 25.5 25.4 25.2 25.2 25.7 27.2 28.5 29.9 30.6 30.7 
20 25:2 | 25.2 25.0 24.8 24.8 24.6 24.8 25.4 27.5 28.7 30.1 30.7 
21 26.0 25.4 25.4 25.2 25.0 24.7 25.0 26.7 28.3 28.9 29.6 30.0 
22, 25:5 | 255 | 25.3 25.1 25.1 24.9 25.0 26.0 27.9 29.2 29.7 | 29:4 
23 24.2 24.2 24.3 24.3 24.5 | 24:5 24.7 25:2* | 28-7 26.8 | 27.8 28.3 
24 24.6 | 246 | 24.4 24.3 243 | 24:2 24.5 25.5 27.1 28.2 29.1 29.3 
25 24.9 24.8 24.8 24.8 24.8 24.7 24.9 25.4 26.2 27.5 28.5 29.1 
26 253 | 25.2 25.0 25.0 24.7 24.6 24.5 25.6 27.8 28.1 28.8 29.4 
27 245 | 244 | 23.8 23.7 23.6 23.4 23.8 25.2 26.6 27.9 28.9 29.4 
28 246 | 246 24.5 24.2 24.1 24.0 24.4 25.5 27.0 27.9 29.0 29.8 
| 29 24.7 24.6 24.6 24.6 24.2 24.0 24.5 25.6 28.1 29.3 30.1 30.1 
\ 30 25.4 | 25.3 25.3 25.3 25.0 24.6 25.0 26.3 28.0 29.1 29.9 31.1 
Hourly Means. || 25.21 25.05 24.93 24.83 24.68 24.54 24.80 25.83 | 27.41 28.51 29.46 29.85 


| 


LEE LS TS SPECT BS TNA LSPA ET LS NE REST | PLN LSE ET ES CERN AS YE ELAS TIES LA MRI FS AD ATEN CTY RA SBI PSA RAGE 2A MY PTS, LTA i'd 


BATAVIA 1878. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 101 


PSYCHROMETER. 
DRY-BULB THERMOMBETER. 


| | 


| Dail 

1 P. M. 2 3 4 5 6 7 8 | 9 10 11 12 and Monthly 

: | | | Means. 
| | | | i 
31.5 31.3 31.5 Sle i BLO SOE OPO OMMeOroF EO ft M279 27.7 28.48 
30.7 30.4 30.3 30.0 29.3 Sy OT eres. 6204) BOR te) 327-6! 27S |  Y2E9 26.9 28.13 
28.0 28.2 28.5 Ze ee ee Ole 1 24On i 2722 26.0, | 826-6 h1e26.8° | 263 | 25.6 26.80 
29.1 30.0 30.3 29.9.) 1 29'4=)) 2 28:7 27-9 ee es-4 Ne 2h eee nO.) 9268 Te eee. 5 26.85 
30.5 30.5 30.7 | 29.5 ey, TG cheers.) |) © 267 eeeeeo. | 263 26.3 27.55 
29.6 29.6 PMG tale PAS) wails upto as |} 28.6 | 27.7 | 27.3 26.9 | 29> S265 nel emeetne 27122 
29.7 30.1 30.0 29.4 | 28.7 28.3 PAL || PAG ge) 25,2 Vy ees.8! i) 24,7 24.6 26.65 
24.8 26.0 27.2 PAGE) a PXOHG/ PA) AGH | 25.3 PAmil 9) Weg} 24.8 24.8 25.28 
29.3 29.0 28.8 27.6 26.1 202 tee Lt TAU 25.7 | 25.4 25.0 24.3 PX AV) 
iad. 29.3 25.4 25.4 25.6 25.5 25.2 |. 24.8 241 | 824.340) ~ 24.6 24.6 Zan 
28.6 29.1 29.3 28.6 28.3 BRO i ee cbt 26,2 25.4 | ° 24.9 24.8 24.6 26.21 
29.3 29.5 29.5 29.0 28.3 Zhi We nad. 2 ee ed.0 26.2 | 25.6 25.4 25.1 26.31 
28.2 27.8 27.8 27.9 27.8 27 ott wCZU. 7. hou 20.0 26.2 | 26.1 26.0 25.9 26.32 
28.8 29.3 29.4 29.1 28.6 | 28.0 | 27.4 | 26.9 26.7 | 26.5 26.4 | 26.3 26.86 
28.2 28.7 26.5 26.0 25.9 | 25:9 25.8" |) 25.6 25.4 | 25.3 2; 2 eZ OO) 26.34 
31.0 30.4 ye eae a of BY 27.1 26.9 | ou ae ee tL) 261 t 26.0 25.9 25.6 26.46 
30.1 29.9 BAN | GASES 29.1 Os pee 21. Oe te bet  2R0 E266 | | 26.4 26.2 27.09 
29.6 29.6 29.6 29.3 28.7 Stain eciOM eat 8) 18 20.0ma! -O2b.o SO a. & oF 27.18 
28.3 28.9 AEE DN ce iy DN ei 269 iy e200 - e262 25.8 | (25.6 PATHS) i PASS} 26.48 
28.0 28.2 28.7 | 29.5 28.9 252 mee eo ee Og Os es ee 2055) eee ZO: O 26:2 eee 26.56 
28.9 29.8 26:0 me 20.4 2a) Ware.) 20:5 Poa Ze0 ZOOM ZOOM MEE ZOO 5 al we aOe!: 26.45 
29.5 29.7 26.3 | 26.5 Zio PER ee glee | edt) 25.7 PGT | ARE) DS 26.22 
29.2 26.8 20 Onn e ond ZOOM as.00 1) ae0.0- Wezo,d- ame. Loh 820.0) | 124.8 24.8 25.81 
29.3 29.5 29: Gani 29:0) Qa ose). 827-5 2s ene Oss eeZOLOlmn a 20-4 26.2 26.52 
26.9 28.0 29.5 29.7 29.7 20.4) § 24.4) 26.8% 26.3 ~) | 26.0 25.6 25.8 26.62 
30.9 30.5 30.4 | 29.9 29.7 So eee ie) e2¢0uue 27,0 1Y 27,004 26,7 26.4 27.69 
31.6 27.0 27.9 | - 30.0 29.8 Pee, O tt EST. Oot a chon be. 6 24.0) ho eae 26.1 27.57 
31.6 31.4 Stiyeh. BY 0) ss) 30.2 29.4 28.5 > 4) 2 25,5 27.9 26.5 25.6 | °25.5 28.08 
30.9 30.6 Se ime alo 30.7 29:6 1) 28.9 His 28:6 27.9 27.4 el 26.8 28.20 
31.5 32.0 32.1 oe 30.7 29.5 o7987 | 26 9a 25 26.4 26.2 26.2 28.22 
Soe 31.3 30.3 30.5 30.2 3: Limes | 28.3 27.4 | 27.1 | .26.9 26.7 28.19 
29.47 29.43 29.05 28.79 28.50 27.98 | 27.305 | 26.86 26.43 | 26.15 | 25.93 | 25.74 26.90 
| | | | | 

cee i 231.8 DIccne i oleO Sts |) BLO Pa LG PX | BG 25.3 | 25.3 28.00 
29.7 27.3 Zeon 2uea y20.6 ) 925.5.) 925.2 | ©26.2 Zm4et VEZ. 1 ieee ee Zoe 26.07 
27.5 27.5 28.5 Phot) || tous 28.1 AIAN |) PLaKG) 26.3 | 26.0 | 258 | °25.6 26.57 
30.9 31.0 30.5 BOS) |) PA) ee 26.4 26.0 25.0Rue cou oh) 820.68 1) 225.6 Weal 
Su Migs 31.3 30.4 20 G2 26: Janes 25.6 | .26.1 | 25.1 | 246 27.41 
30.5 30.7 29.9 Aes | Aah PAY 26.0 25.6 25.6 20:09 0b 25.5°°) 25.5 26.58 
28.1 28.6 29.1 28.6 Prob Ul Supe 27:1 | %26.9 26.8 | 266 | 26.3 26.2 26.70 
29.7 28.7 29.6 29.5 | 29.4 28.2 Bir 0) awa 26.7 | 265 | 26.2 26.0 27.33 
31.5 31.0 30.8 30.5 29.0 be 820.7 Peeti || ‘Parlof} 27.0 | 268 | 26.2 26.2 27.78 
30.7 30.7 30.7 27.6 Xap le | Vasphe: 25,0.- | ee 20.0 25.4 | 25.4 | 25.4 25.2 26.93 
30.3 29.5 27.1 PAM 26.7 26.7 20.1. } =25.7 25.5 25.3 | 25.1 25.1 26.35 
31.0 30.3 30.4 30.5 29.1 27.0 26.2 25.8 25.8 25.6 | 25.5 25.4 26.99 
30.2 26.2 27.3 98-3) 0027.9 | 27.5 26.7 | 26.2 26.1 PA IA | ast) 24.9 26.83: 
30.4 30.5 30.3 30.0 29.7 | 29.1 28.5 | 27.9 27.3 | 26.5 | 25.8 24.6 27.30 
28.7 29.1 29.2 28.7 ae9 7% 26:7 7 26.3 | (26.2 259 | 256 | 25.4 | 25.4 26.01 
29.9 30.1 Bila It ay 30.0 29.8 20: Osteo Om ee ES ZO e200 ae 20.0.) - > 25.6 27.25 
31.4 30.3 30.5 30.0 29.6 28.9 26.5 20 a2 27.0 265/20.) aero 27.65 
28.4 29.4 29.1 28.8 28.2 27.9 Ome tel 26.9 26.9 26.6 26.5 26.45 
30.3 29.1 28.9 28.9 28.3 26.2 25.9 25.9 25.8 25.7 25.7 25.5 PAL ANG] 
30.7 30.9 30.5 30.3 29.8 28.9 25.4 edo Deis 20 ts 420.4 26.3 27.54 
30.8 31.0 30.7 28.3 26.3 26.1 | 26.1 | 25.9 Wo |) PK 26.0.) 9 29.6 27.05 
30.6 30.5 30.7 28.3 26.9 DSN S25. con I o4,S 246 | 244 24.3 | 24.3 26.63 
26.4 26.0 25.5 25.4 25.6 | 254 | 25.0 | 265.0 25.0 pi 2eO | a7 24.8 25.33 
29.8 29.4 29.9 29.8 29.6 29.0 | 268 26.3 25.9: | 25.2 24.7 24.9 26.73 
30.1 29.9 29.7 29.4 29.0 28.4 | PAI 8 = DRY AXGYay |) FAG 25.7 25.6 26.88 
28.7 28.7 28.7 28.9 O87 eo baeemeaos: |. p25; 1 24.6 | 724.6 24.6 | / 246 26.42 
30.9 30.5 25.9 25.6 25.4 25.6 ere | | 25.1 Die. Ns acOuk 25.1 25.0 25.85 
29.7 29.8 29.7 29.3 29.0 28.4 27.6 | 269 26.7 25.8 25.2 24.8 26.77 
26.9 28.9 30.0 30.1 27.3 27.2 27.3 26.9: 26.6 26.2 26.0 26.0 26.83 
Died 31.0 30.5 30.7 30.1 29.4 28.9 28.2 27.9 27.5 27.0 26.7 27.89 
29.95 29.66 29.41 29.01 28.26 _ 27.60 26.87 26.41 26.12 25.84 25.60 25.44 26.89 
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SSS eee ep pee emma Saif mccain a eames o> i ic a nn Fm a 
Hours of | 
Mean Batavia || 1 A. M. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Time. 
| | | 
i 26.4 26.2 25.9 | 25.6 25.3 24.8 24.8 25.7 27.0 29.2 30.6 31.4 
2 25.5 25.2 25.1 | 25.1 25.0 24.8 24.8 26.0 27.9 29.4 30.3 31.3 
3 25.5 25.3 25.2.| 25.0 24.7 24.6 25.1 26.7 28.5 29.5 30.7 31.4 
4 24.4 24.4 24.2 | 24.2 23.9 23.9 24.5 26.3 28.5 29.5 30.7 31.2 
5 26.0 25.6 25.4 | 25.2 25.2 25.2 25.4 25.4 26.2 27.5 28.5 29.6 
6 26.2 26.1 26.0 | 25.7 25.5 25.4 25.8 26.8 28.2 29.1 30.2 30.5 
| 24.4 24.4 244 | 24.5 24.4 24.4 24.6 24.8 25.4 27.5 27.7 27.7 
8 25.3. | .- 25.1 24.9 24.7 | 24.4 24.4 24.6 25.0 26.7 28.1 28.4 29.9 
9 26.0 | 25.6 O54 {lmao D Ws aoe 25.1 25.2 26.0 26.8 27.4 28.5 29.5 
10 24.8 | 24.6 24.5 | 246 24.6 24.3 24.2 24.6 26.1 27.2 28.5 29.5 
1l 25.8 25.6 25.4 25.2 25.0 24.8 24.9 26.1 27.8 29.1 29.8 30.4 
12 26.2 25.6 25.2 25.2 25.2 25.3 25.4 26.3 27.0 27.7 26.7 26.4 
' 13 26.0 25.8 25.6 25.3 25.1 25.0 25.4 26.1 27.5 28.9 29.9 30.5 
» 14 25.1 25.0 24.8 24.6 24.5 24.4 24.5 25.5 26.9 28.0 28.7 29.4 
15 25.1 24.9 24.7 24.6 24.4 24.3 24.4 25.8 27.5 28.9 29.7 30.1 
d 16 26.2 26.0 25.9 25.7 25.6 25.6 25.7 26.5 28.4 28.9 29.2 30.4 
17 25.4 25.3 25.2 25.1 25.0 25.0 25.0 26.0 27.4 28.9 28.9 29.8 
5 18 25.7 25.7 25.6 25.5 25.2 25.2 25.5 26.1 26.5 27.5 28.8 29.4 
19 25.1 24.8 24.6 24.6 24.6 24.6 25.1 25.9 27.0 28.5 29.3 29.1 
20 25.2 24.8 24.6 24.2 24.1 23.8 24.0 25.2 27.3 28.1 29.5 30.3 
21 26.5 26.2 26.0 25.4 25.3 25.2 25.1 26.3 28.1 29.2 30.0 30.6 
22, 25.9 25.6 25.4 25.4 24.4 24.1 23.9 24.9 26.7 27.9 28.8 30.1 
23 25.9 25.5 25.3 24.6 24.4 24.3 24.7 26.1 28.2 30.3 30.5 31.0 
24 25.7 25.4 24.7 24.7 24.6 24.4 24.2 25.3 26.8 28.0 29.6 30.2 
25 25.1 24.8 24.8 24.7 24.6 24.0 24.4 25.4 26.3 28.1 29.7 30.4 
26 25.7 25.5 25.2 24.8 24.5 24.4 24.5 25.1 26.5 28.5 29.3 30.0 
27 25.6 25.3 25.1 24.9 24.8 24.4 24.5 25.4 27.3 28.8 28.9 29.1 
28 24.3 24.2 24.1 24.0 23.8 23.6 24.8 24.8 26.3 28.3 29.5 29.9 
29 23.8 24.0 | 23.9 24.1 24.2 24.2 24.3 24.7 25.1 26.0 27.2 28.0 
30 24.1 24.2 | 24.2 24.2 24.1 24.0 24.0 25.6 26.9 28.3 28.7 29.0 
\ 31 24.4 24.2 23.9 23.7 23.6 23.4 23.6 24.6 25.4 26.4 27.8 28.7 
Hourly Means. |} 25.40 25.19 | 25.01 24.85 24.68 24.55 24.74 25.65 27.04 28.35 29.18 29.83 
1 25.3 | 25.3 | 25.1 25.0 25.0 25.0 24.6 26.0 27.6 29.5 30.1 29.9 
2 29.9 + B25.7 1 e233 23.2 23.3 23.3 23.4 24.0 25.4 25.6 26.3 26.5 
3 24.2 | 242 | 24.2 24.0 23.8 23.6 23.8 24.6 25.6 26.9 28.6 28.8 
4 24.8 | 244 24.2 24.0 23.6 23.4 23.7 24.2 26.0 26.9 27.3 27.5 
5 24.8 24.4 24.2 24.0 23.8 23.4 23.8 25.3 27.2 28.3 29.0 29.9 
6 25.4 25.3 24.9 24.5 24.2 24.2 23.9 25.6 27.3 28.5 29.5 29.9 
| 24.6 24.5 24.4 24.4 24.4 24.4 24.3 24.9 26.9 27.4 28.6 29.3 
8 25.0 24.9 24.4 | 241 23.7 23.7 24.2 26.1 27.7 29.0 29.8 30.6 
9 25.2 | 24.9 24.6 24.3 24.0 24.0 24.1 24.8 26.7 28.3 29.5 29.8 
10 25.3 7) 9252 25.0 24.8 24.4 24.3 24.3 24.9 26.2 27.7 29.2 29.5 
11 25.4 | 25.3 25.2 25.0 25.0 24.9 24.9 25.4 26.3 27.3 28.0 28.4 
: 12 244 | 24.3 24.2 24.1 23.9 23.8 24.0 24.6 25.8 27.2 28.3 29.1 
fn} 13 25.0 24.8 24.7 | 246 24.2 24.2 24.3 25.0 26.2 27.6 28.5 29.0 
14 25.0 24.8 24.2 | -24.0 23.8 23.8 24.0 24.8 26.5 28.4 29.5 29.5 
a 15 25.2 25.0 |. $2456 24.4 24.0 23.8 24.0 25.8 28.1 29.2 30.5 30.3 
16 | 257 P16 Gi I | 25.5 25.3 25.1 25.7 25.3 26.6 29.2 30.3 31.1 
8 aby 23.5 23.6 | ‘23.6 23.4 23.3 23.1 23.2 23.8 25.8 28.0 28.8 | 9292 
18 23.2 23.2 | 23.0 22.8 22.7 22.6 22.8 24.1 25.8 27.5 28.6 29.1 
5 19 Zao teens. |) BaeG 23.7 23.6 23.4 23.5 24.2 26.0 27.5 28.2 29.3 
20 24.3 | 24.3 24.2 24.2 24.4 24.4 24.1 24.4 25.0 25.8 24.8 25.8 
21 24.0 23.9 | 23.4 23.3 23.2 23.0 22.9 24.0 26.2 27.6 28.5 29.7 
22, 25.0 | 24.8 24.7 24.5 24.5 24.0 24.2 25.1 26.4 27.9 28.7 29.2 
23 23.9 | 23.8 23.8 23.6 23.4 23.3 23.4 24.1 26.1 27.4 Pap ke | 27.3 
24 23.9 23.7 23.2 23.0 22.8 22.6 22.6 23.6 25.1 26.4 27.3 28.7 
25 24.4 24.1 2a. | 423.0 23.5 23.4 23.6 24.9 26.2 26.9 27.4 28.3 
26 23.9 23.9 23.9 23.8 23.8 23.8 24.0 25.1 26.6 27.7 28.7 29.1 
27 24.4 24.2 24.0 23.7 23.6 23.3 23.4 24.5 26.5 27.9 28.9 29.3 
28 22.8 22.7 22.7 22.7 22.6 22.6 22.7 23.5 25.6 27.2 28.6 29.7 
29 24.8 24.4 24.4 24.4 24.0 23.7 23.4 23.3 24.8 27.3 28.8 29.1 
30 23.6 23.4 23.3 23.2 23.0 22.8 22.9 23.9 24.9 26.6 2440 6} (28.8 
Hourly Means. || 24.50 24.35 24.16 23.99 23.83 23.70 23.79 24.66 26.24 27.62 28.52 29.06 
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31.6 
30.7 
29.2 
30.9 
30.5 
26.8 
26.9 
30.3 
29.4 
30.3 
29.9 
28.5 
30.1 
30.2 
30.3 
29.3 
26.9 
30.9 
28.4 
30.2 
30.4 
30.6 
31.2 
30.4 
31.5 
30.7 
28.9 
30.7 
28.4 
29.1 
29.7 


30.3 
30.5 
29.9 
28.9 
30.2 
28.1 
27.8 
30.3 
29.4 
29.6 
30.7 
28.1 
29.9 
29.8 
30.3 
30.1 
27.0 
29.0 
29.1 
30.2 
30.4 
30.7 
30.3 
30.2 
31.0 
30.3 
29.3 
30.5 
29.1 
29.5 
29.6 


30.9 
30.1 
29.8 
30.5 
. 29.8 
27.4 
28.8 
30.1 
26.0 
29.3 
29.8 
28.4 
29.9 
29.6 
30.3 
30.2 
27.6 
30.1 
28.7 
30.1 
30.2 
29.9 
29.9 
29.4 
30.9 
29.7 
29.1 
30.2 
28.4 
29.0 
29.5 


30.3 
29.7 
29.4 
30.0 
29.7 
28.1 
27.9 
29.4 
25.5 
29.0 
29.3 
27.9 
29.7 
29.1 
29.7 
29.7 
27.1 
29.4 
28.6 
29.6 
29.7 
29.4 
29.5 
29.0 
30.2 
29.3 
28.5 
29.3 
25.7 
28.7 
29.1 


29.34 


29.77 


29.68 


29.47 


28.95 


} 
| 


| 
263 | 25.9 
26.1-| “28.8 
247°) ROR6°4 
Tel 1 R28" 4 
hia S2R.7 8 
iN ee a oe) 
26114 269 
26.5 | 26.2- | 
21 OTIS: | 
26.9 | 26.4 
26.5 -|. 26.2 
26 3a 36.2 
26.2. 1 BI5-4 
26.0 | 25.7 
971 4 268 
25.8 | . 25.7 
ee Oe 
25.7.) | 25.4 
26.2 25.6 
27.4 27.0 
26.3 26.3 
26.7 26.4 
26.9 26.5 
25.9 25.4 
IR2 aT 
26.6 | 26.4 
JEG ZEEE"! 
Za2 6d oe eR Bi 
285224 A 
26.1 26.0 | 
25.8 25.6 +4 


26.00 


25.76 | 


25.6 
25.6 
24.4 
26.5 
26.6 
24.5 
25.7 
26.2 
25.0 
26.2 
26.2 
26.2 
25.2 
25.5 
26.7 
25.4 
26.1 
25.2 
25.4 
26.9 
26.1 
26.2 
26.2 
25.4 
26.7 
26.0 
24.3 
23.8 
24.2 
24.9 
25.4 


27.70 
27.56 
26.83 
27.58 
27.45 
26.79 
26.26 
27.12 
26.28 
26.91 
27.53 
26.64 
27.47 
26.95 
27.45 
27.48 
26.65 
27.07 
26.78 
27.38 
27.66 
27.25 
27.64 
27.05 
27.53 
27.30 
26.33 
26.45 
25.52 
26.40 
26.38 


27.01 


26.8 26.0 26.0 26.3 26.3 | 26.0 25.8 25.8 25.8 23.8 23.9 26.21 
26.4 26.3 26.2 25.9 | 25.4 | 25.2 24.8 24.8 24.6 24.4 24.4 24.86 
28.9 28.2 27.5 27.3 26.9 26.3 26.2 26.0 25.6 25.6 25.2 26.05 
27.9 28.1 27.9 27.6 27.3 26.8 26.2 25.9 25.6 25.5 25.5 25.92 
30.1 29.9 29.5 28.7 28.2 27.5 27.0 26.9 26.6 26.1 25.6 26.85 
30.4 30.0 29.8 29.2 28.3 27.7 26.0 25.2 24,8 24.7 24.8 26.86 
30.3 29.9 30.0 29.5 28.8) We dded 27.1 26.5 26.2 26.2 25.4 26.90 
30.3 30.0 29.6 29.9 Bor) a adol 26.5 26.6 26.2 26.0 | 25.6 27.05 
30.9 30.2 30.4 30.2 29.1 | * 28.4 27.7 27.2 26.7 26.1 | 25.6 27.21 
29.7 29.7 29.1 28.7 28.1 27.9 27.6 27.0 20: dole One 25.9 26.95 
28.0 27.5 27.3 26.5 26.3 25.6 25.4 25.2 25.1. | 24.8 24.7 26.08 
29.7 29.5 28.9 28.5 27.9 27.1 26.2 26.0 25.Uaas ae 20.2 25.2 26.34 
28.4 28.6 28.9 28.4 | 27.8 26.7 26.4 26.2 20. de 20.4 25.2 26.41 
30.6 30.3 30.1 29.5 28.4 27.7 27.2 26.8 26.4 | 26.2 26.1 27.00 
30.7 30.3 30.3 29.5 28.6 27.9 27.5 26.8 26.2.) |) 20.2 25.8 27.32 
31.6 | 31.4 31.0 24.8 24.4 | 24.2 24.1 23.9 23.9 23.7 23.6 26.64 
23.4 28.5 27.3 25.2 24.4 | 23.8 23.7 23.4 7A es | 23.4 25.22 
29.7 30.0 29.9 29.4 28.6 27.5 26.9 26.5 26.4 | 26.2 25.9 26.34 
30.5 30.2 29.6 28.7 28.0 26.5 25.6 25.2 24.8 | 24.7 24.6 26.25 
27.5 27.5 27.5 27.3 26.7 26.1 25.6 25.0 24.7 | 24.5 24.3 25.40 
30.5 30.1 29.4 28.8 23.3 27.5 27.0 26.5 26.2 26.0 25.6 26.49 
28.6 24.7 25.6 26.2 26.3 26.2 25.6 24.9 24.6 | 24.1 23.9 25.82 
26.5 27.0 26.8 26.7 26.6 25.7 25.4 24.9 24.6 | 24.4 24.1 25.30 
28.7 29.0 28.0 27.6 27.0 26.5 26.2 26.0 20.5 | 20.4, 4) 20.1 25.70 
29.2 27.5 27.2 27.2 26.5 25.4 24.9 24.6 24.3 | 24.1 23.9 25.58 
28.5 27.7 28 3 28.1 27.5 26.5 26.0 25.8 25.3 | 25.0 24.6 26.03 
29.3 28.9 28.4 28.4 27.7 24.4 23.6 23.4 PEW ae YM 22.8 25.69 
30.6 30.1 29.4 29.1 28.6 27.5 26.9 26.3 25.8 25.4 25.2 26.20 
29.6 29.3 28.7 28.6 27.9 26.2 25.8 25.1 I42-| 23:9 |. §23.8 26.03 
29.9 30.2 30.3 28.7 28.1 27.2 26.3 26.1 25.3 | 25.0 24.5 26.07 
= | an 
29.27 28.89 28.63 27.99 27.41 26.56 26.04 25.69 25.32 | 25.05 24.81 26.23 


104 BATAVIA 1878. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


PSYCHROMETER. 
DRY-BULB THERMOMETER. 


| 
Mean Batavia] 1 A. M 2 ER ih 5 Re Se 8 ae 10 aia 
Time. 
1] 24.2 23.9 23.6 BoA: | Nom? 23.1. | 9228 24.0 | (253 | 26.7 |, 9287 28.9 
2|| 24.4 24.0 23.8 | 123.6 23.2 28.0 | Fad 24.1 24.9 26.2 | 27.6 28.2 
|; 8] 238 23.5 23.3 23.0 2247 | Hae 22.6 | 236 | 263 28.7 29.8 30.4 
me Ay i254 25.1 25.0 24.7 24.4 24.0 | 242 | 253 | 26.9 28.3 28.9 29.9 
eB hea  Raee7 24.2 23.8 23.5 231 | 7230 | S234). Beas 27.7 29.5 29.9 
6} 244 | 241 23.8 | (23.6 23.3 23.1 23.2 24.4 | 26.5 28 5 29.1 30.1 
7] 248 | 247 24.5 | 24.1 23.9 23.7 23.6 24.2 | 26.3 28.1 |. 29.3 29.8 
8 | 25.3 25.5 25.1 24.8 24.6 24.5 24.7 26.1 | (2738 27.9 28.7 29.6 
9| 248 24.6 243 | 124.2 24.1 24.1 24.2 25.6 | 26.3 27.9 29.3 29.9 
10 | 24.8 24.6 | 244 | 240 23.6 23.4 23.5 .,|. (24.8 | "26% 28.1 28.9 | 29.0 
11} 281. 1° $239 | 5237 23.6 23.5 23.5 23.4 | 23.5 24.3 24.3 25.3 26.7 
12] 244 | 242 | 240 23.7 23.6 23.3 23.4 23.3") le 27.7 28.4 29.9 
roUR1S 4h 8251 | 1266 | S244 9 | yee 24.0 23.9 24.0 | 247 | (25.3 27.5 28.9 29.5 
pi | 14] 24.6 24.2 | (26.1 24.0 24.0 23.9 23.9 25.2. |) aoa 28.9 30.3 30.9 
15 || 24.0 234 | $228 22.8 22.6 22.4 22.6 23.7. | 25.0 28.3 29.9 29.3 
H/ 16] 224 22.1 21.8 21.5 21.2 21.1 20.9.) 225 | 25,2 27.7 29.3 30.7 
17) P2005) B30 23.8 23.8 237 | Saab | Peis) Fees 26.2 27.8 28.0 29.9 
PD} 4g) 242 23.6 a 22.5 224° | 022.3 | 823.9 26.0 27.7 29.4 30.3 
Bh} 19 | 223.3 23.0 226° | S222 22.0 21.9 22.0 252" it Roe 27.5 28.5 29.8 
20 | 24.6 Nan PS 23.5 23.0 22.6 22.8 261 | 4260 27.9 29.6 30.3 
21 W0e25.2) | eee 24.2 24.0 23.5 | $28.2 23.3 24.1 | 26.3 27.9 29.3 30.4 
Ee ANTE Ey 23.3 | 23.2 23.2 22.9 22.8 24.1 | 26.9 28.9 30.1 30.9 
93 || 244 | 24.4 24.0 23.7 23.6 | 23.4 933 | 925.0 | 209 28.4 29.1 29.6 
24 243 | 23.8 23.6 23.2 220 |* 22216.) ) 822.8 25.0) (2636 28.0 29.3 29.9 
25 || 248 | 24.7 24.4 24.2 24.2 24.0 24.2 25.4 | 26.6 28.3 29.5 29.9 
26. 245 | 243 | 240 | 23.4 | 33 23.1.9 | 52312 24.0 | 26.2 28.1 29.3 30.0 
B71 25.4 | 6250 | 265 | 521 | 286 | 72835) eae elas 26.9 28.4 29.5 29.2 
28} 9260 +) 623.5 | Fa51 | E226 29:4 | (292 | F225 4) 20 eons 28.1 29.4 30.5 
| 29] 24.5 24.4 24.0 23.8 234 | 323.0 1 R281) 24.4 26.7 28.4 29.9 31.0 
130 | "23:6 | 923.4 123.2 | (23.0 22:0) 8227) S22 23.8 1 925.6.. | ago 28.4 29.5 
| a1] 250 | 247 | 9¢0 | 237 | 235 23.5 | 23.6 | 249 26.6 28.5 29.5 30.7 
Hourly Means.) 24.42 | 24.14 | 23.81 | 23.55 | 23.33 | 23.13 | 23.17 | 24.33 | 26.14 | 27.85 | 29.05 | 29.83 
| 
1| 24.3 24.0 | 423.5 23.0 22.5 22.2 | 122,6 24.0 | 25.8 27.5 29.1 30.4 
2. 25.0 | 1246 | #20 23.6 23.5 292° | BARB Oe eee 27.4 | -28.9 29.2 
3] -250 | 249 | 249 24.8 24.8 24.4 - 24.6 24.8 | 26.7 28.3 29.1 29.7 
4| 246 | 241 | 236 23.2 23.1 PENIS PEM 24.8 25.5 26.5 27.8 29.5 
5 | 25.0 24.4 24.0 23.6 22.9 22.6 | 22:8 24.2 | 26.6 28.6 | 29.6 30.9 
6| 248 24.4 23.9 23.6 23.1 22.9 | 423.1 24:2) .) 9250 2h5 | , (29.2 29.4 
7 |. 9286 24.3 24.0 23.6 23.5 23.2 23.6 25.2 | 9273 28.8 |*' 29.1 30.4 
8] 25.2 24.9 24.4 24.4 24.0 23.6 23.6 24.8 | 26.9 28.5 29.5 30.2 
OFmoo7 Leah as ol moe7 24.0 23.6 23.4 23.6 25.1 | 126.5 28.2° | 29.9 30.6 
10 | 249 | 246 24.4 24.2 23.8 220 i n23.8 24.8 26.9 28.6 29.4 30.3 
rE fs 1245 |-)242 23.7 23.4 23.2 23.2 23.7 254) eter 28.3 29.7 31.1 
Ho} 12] 238 | 235 | 233 23.0 22.7 22.6 |. *22:8 26s | VOCs) wae 28.9 29.7 
wm | 18} 243 | 241 | 23.7 23.6 23,2 23.3 23.6 | (246 26.9 | 28.3 29.7 29.9 
14] 24.7 23.9 | 23/8 23.2 22.7 I ae 24.4 26.7 28.1 28.7 30.1 
pite15 | $2a8 |. ass | kdata 23.3 23.0 22.6 | 22.7 | 238 | 262 | 285 29.3 30.2 
16 (i W233. 4) £2310. m0 21.9 21.8 | 21.7 22:1 7), 1823.8 26.2 | 27.9 29.3 30.2 
Ceser7 | lees le B30 23.4 23.7 23.2 | (22:9 | (23:0 | (24.0 25.8 | (27:3 28.9 30.0 
18} 240 | 23.8 23.3 23.0 22.8 22.6 +} 422.6 24.4 26.7 28.3 29.5 30.0 
D | 19} 242 | 239 23.6 23.3 22.8 22.5 22.4 24.3. | C2715 | R8e 30.5 31.5 
20 | 244 | 23.8 23.7 23.6 23.2 23.0 23.2 25.2 27.3 29.1 30.4 30.9 
q }21] 235 | 23.2 23.0 22.2 21.9 21.6 21.9 23.9 26.3 28.7 30.7 31.6 
221 °23:7 | 22.9 22.7 22.2 247 | SIT) | (82256 24.0 26.0 27.6 29.5 30.6 
23:4.522.5 |. 3208 | (Bs | Blt 20.8 20.3 | 20.8 23.2 26.0 27.7 29.7 30.5 
24} 22.3 22.0 | 21.5 21.1 20.7 20.5 20.8 22.5 25.4 28.7 30.2 31.6 
25 || 23.6 23.2 | 723.0 22.8 22.2 22.0 | 22.3 24.3 26.9 28.9 30.3 31.4 
26 || 23.8 260 |) 428.6 | i232 22.8 22.9 | 23.3 25.4 27.5 29.8 31.6 32.4 
27 | 24.8 24.5 | 24.5 24.3 24.1 23.8 24.1 25.6 26.8 28.2 29.7 31.3 
28 || 24.9 | 246 24.5 23.6 23.5 23.3 23.4 25.0 26.5 28.5 29.5 30.5 
29.) 925.2 | 0247 24.1 23.6 23.4 23.0 23.4 25.5 27.5 28.4 29.3 | 30.4 
80} 249 | 246 | 241 23.7 2315 23.2 | 23.8 25.7 27.9 29.8 31.1 31.7 
| SL] 246 24.0 | 23.4 23.3 23.2 22.8 23.2 25.2 27.3 28.9 30.5 31.5 
| 
Hourly Means./ 24.33 | 23.96 | 23.59 | 23.26 | 22.94 | 22.72 | 23.00 | 24.55 | 26.55 | 28.32 | 29.63 | 30.57 
| 
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| | Daily 
10 11 12 and Monthly 
Means. 

29.9 30.5 30.6 29.9 29.5 28.3 27.5 26.3 25.8 25.5 25.0 24.8 26.31 
28.3 28.3 28.3 28.2 28.1 27.7 27.3 26.3 25.2 24.9 24.4 24.2 25.72 
30.5 30.4 30.5 30.0 29.3 29.2 27.7 26.8 26.3 26.0 25.6 25.0 26.56 
30.9 30.7 31.3 30.6 29.5 28.3 27.5 26.9 26.5 26.0 25.6 25.4 27.13 
30.9 30.6 31.5 31.1 30.1 28.9 27.8 26.6 26.3 25.6 25.1 24.7 26.85 
30.3 30.5 29.7 -29.1 28.6 25-6750 [Zhi 26.5 26.3 25.6 25.5 25.2 26.50 
29.3 27.9 29.4 29.4 28.9 28.3 27.3 26.6 25.6 25.5 25.7 25.6 26.52 
29.6 30.1 29.6 29.2 28.5 28.0°-). 279.3 26.7 26.2 25.9 25.2 25.0 26.89 
30.0 30.5 29.3 30.0 29.3 28.2 27.6 26.9 26.4 25.9 25.5 25.5 26.85 
29.7 29.7 29.5 28.9 28.5 27.9 27.5 25.9 24.8 24.5 24.1 24.2 26.28 
28.0 29.2 29.1 28.7 28.1 27.4 26.7 26.4 25.9 25.3 24.9 24.6 25.59 
30.1 29.9 28.9 28.9 28.5 25,5) °)) PAKS 26.9 26.3 25.8 25.4 25.2 26.39 
29.6 30.4 31.1 30.8 29.8 28.8 27.9 27.3 26.7 | 25.8 25.6 25.2 26.88 
31.6 30.4 31.2 30.9 30.1 28.3 27.3 26.4 26.2 25.2 25.0 24.9 27.03 
30.5 31.4 29.7 29.1 28.6 27.6 26.5 25.8 24.6 24.0 23.4 22.7 25.86 
30.9 29.9 29.5 | 29.4 29.1 28.0 27.4 26.7 26.0 25.4 25.2 24.6 25.77 
30.5 31.1 Bld ees) G20.8 28.3 27.0 26.6 26.2 25.5 25.0 24.6 26.43 
29.5 30.9 30:71 429.8 28.9 28.0 26.7 25.6 25.2 24.8 24.2 24.0 26.10 
31.1 30.5 30.0 29.3 28.8 28.0 26.8 25.7 25.8 25.6 25.3 25.0 25.97 
30.3 29.7 30.1 29.5 28.7 27.9 27.0 26.5 26.2 26.2 26.0 25.7 26.50 
30.7 29.5 29.9 29.9 29.2 28.3 27.5 26.9 26.2 25.6 24.9 24.2 26.62 
30.9 29.4 26.0 26.8 27.6 27.3 26.7 25.8 25.2 24.8 24.8 24.8 26.00 
29.8 29.3 28.9 28.9 28.5 27.9 26.8 26.0 25.5 25.2 24.9 24.6 26.34 
31.1 30.5 30.7 30.5 29.5 28.5 27.5 26.5 26.2 26.2 25.8 25.5 26.68 
30.5 29.9 29.8 29.3 28.9 28.0 27.5 26.5 26.0 25.4 25.3 24.8 26.75 
30.3 30.2 30.2 29.5 28.9 28.3 28.1 27.3 26.9 26.7 26.4 25.8 26.75 
30.4 30.3 29.7 29.5 28.7 28.1 27.3 26.3 25.5 25.3 25.2 24.7 26.64 
30.5 30.8 29.7 29.3 28.7 27.9 |. 26.9 26.5 26.2 25.6 25.4 25.2 26.31 
30.9 | 30.9 30.3 | 30.2 29.4 28.5 28.1 28.1 27.1 26.2 24.3 23.6 26.84 
30.1 30.2 29.7 28.8 28.6 27.9 27.1 26.2 25.8 25.4 25.4 25.3 26.09 
30.9 29.7 29.9 29.7 29.2 28.2 27.4 26.6 26.2 25.7 25.4 24.8 26.75 
30.25 30.11 29.84 29.50 28.93 28.13 27.30 26.52 25.98 25.52 25.15 24.82 26.45 

SE SLE LT IGS EE IE TE LE DLE FLD LIE DIESE LE LENDER! IE LIEE ® MELLO DIE LED LL LELE LE LALA LES LEEDS SLE LIL OIL ELA PELE LE LE ALND I ELITE DIT IIDR © LED ELE EISELE LEIDEN EA ESRB EEE 
31.1 30.7 30.3 29.8 29.1 28.3 27.5 26.6 26.3 26.2 25.7 25.5 26.50 
30.3 30.1 29.9 29.4 29.1 | 28.1 27.5 26.9 26.0 25.5 25.2 25.1 26.51 
31.5 32.4 32.2 30.3 30.2 | 28.8 27.5 27.3 26.6 .|° 26.2 25.4 24.8 27.30 
30.3 30.1 30.4 29.7 28.9 je 27.9 « 27.2 26.7 26.2 25.8 25.6 | 25.4 26.40 
30.9 30.0 29.4 28.7 28.8 | 28.3 27.9 27.2 26.6 26.1 25.7 | . 25.2 26.67 
30.0 31.1 30.8 30.0 29.2 | 28.9 27.9 27.3 26.9 26.5 25,8 =) ~°25.0 26.69 
30.8 30.7 29.7 29.6 29.2 28.3 27.8 27.0 26.7 26.5 26.3 26.0 26.93 
30.5 30.3 30.3 29.6 aa 628.2 27.5 26.7 26.3 26.2 25.8 25.6 26.92 
30.9 29.9 29.7 29.3 28.6 | 27.7 26.9 26.4 25.9 25.6 25.4 25.2 26.76 
30.5 30.7 29.8 29.7 20.10 ko O28.3 27.4 27.0 26.3 25.9 25.2 24.8 26.83 
31.2 29.9 30.5 28.1 28.4 | 26.5 24.4 24.5 24.5 24.6 | @ 24.4 | 24.0 26.17 
30.2 29.7 | 29.1 28.9 ZB.2 ih eahed 27.2 26.7 25.6 25.0 246 | 24.3 26.09 
29.2 29.3 29.3 28.8 | - 28.1 27.8 27.3 26.5 26.2 25.896 226.8) *25.0 26.43 
30.1 | 29.9 29.7 29.1 28.3 | 27.9 44.5: | © 27.5 27.0 26.4 25.8 | 24.8 26.48 
30.9 31.0 30.3 29.5 28.9 | 28.1 27.3 26.4 26.0 25.8 24.9 24.0 26.39 
31.1 31.1 30.3 29.4 28.5 27.8 26.8 26.0 26.0 25.4 25.4 25.0 26.08 
30.6 30.1 29.6 29.3 28.8 28.1 27.3 26.2 25.4 24.9 24.6 24.4 26.24 
29.4 , 29.4 29.4 29.3 28.7 28.1 27.9 26.9 26.4 - 25.8 25.2 24.8 26.35 
30.9 30.6 30.9 30.1 28.9 28.3 27.6 27.0 26.2 26.1 25.3 24.8 26.74 
31.5 31.2 31.6 30.9 29.9 28.3 26.8 26.0 ; 25.1 24.6 24.2 23.8 26.74 
30.6 31.0 30.9 30.1 29.7 28.3 27.5 26.7, 26.2 25.4 25.2 24.7 26.45 
31.4 30.5 30.3 29.7 28.8 28.1 | 27.4 26.3 25.1 24.4 23.8 23.2 26.00 
29.8 30.2 30.1 29.9 29.7 | 28.5 27.1 26.3 25.1 24.4 23.6 | 23.1 25.58 
32.8 | 30.7 31.2 31.0 30.2 | 28.7 27.8 26.7 25.8 | ~ 25.3 246 | 24.2 26.10 
30.6 31.4 32.0 31.2 29.8 28.5 27.3 26.2 25.4 24.7 24.2 24.0 26.51 
31.0 31.2 31.5 30.6 29.6 | 28.5 27.6 27.3 26.6 26.3 26.0 25.6 27.17 
30.3 30.2 29.7 29.3 28.6 28,12) 427.9 27.5 26.9 263 | 256 | 25.3 26.98 
30.2 29.3 28.9 28.6 28.2 27.9 27.7 27.5 27.0 26.5 26.2 25.5 26.72 
30.0 29.6 29.6 29.1 28.5 28.0 27.8 27.5 26.9 26.6 25.9 25.3 26.80 
30.7 30.6 30.3 30.5 29.7 28.8 28.1 27.3 26.7 26.2 25.6 25.0 27.23 
32.1 31.2 30.4 29.4 28.9 28.3 27.9 27.5 26.9 26.2 25.8 25.2 26.99 
30.69 30.45 30.26 29.64 29.02 28.16 27.40 26.76 26.15 25.72 | 25.25 24.79 26.57 - 
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Hours of | 


Mean Batavia | 1 A. M. 2 3 4 5 6 7 8 
Time. 

| | 

eI 25.1 2B | °41 936 | “984 23.0 23.7 26.0 
ee, 24.1 23.6 259 22.8 | 23.5 bso 23.2 25.4 
pels 25.2 | 25.2 25.0 25.0 24.6 24.0 | 24.4 26.0 

| 4 24.6 | 24.5 24.0 23.4 23.3 23.4 23.7 25.3 
one 25.1 25.0 25.0 | 25.0 24.7 24.5 24.7 26.2 
6 26.0 25.0 24.4 23.6 23.4 23.2, | 23.5 25.5 

"7 95.1. b e7 24.3 24.1 23.9 23.9 24.2 26.2 

: 8 24.2 23.6 | 23.4 23.1 23.1 23.0 23.3 25.7 
ie 9 24.4 24.1 23.8 23.4 23.2 22.8 23.0 24.8 
10 24.7 24.2 23.8 23.3 22.9 22.6 23.0 24.8 

MP ain} 254 +. 969 |} ‘oan | bo | 988 ese eta ten 
i 12 26.2 25.6 25.1 24.0 23.4 23.0 23.4 25.4 
13 24.5 33.0 | (99-9 ib suaeD 23.2 2a) 988 25.8 

S 14 93.9 | 323.4, 93.0 | *22.7 22.4 22.0 22.9 25.6 
15 94.4 | 239 | 93.7 23.5 23.4 23.3 24.0 26.2 

fj ) 16 23.8 23.5 | 23.2 23.0 22.8 | 22.6 23.6 26.3 
17 25.6 | 25.0 24.8 24.5 549 4 1248 25.0 26.9 

H | isi 249 94.4 | 24.4 | 24.0 93.6 | 23:2 93.8 25.6 
19 25.4 25.0 | 24.6 23.8 23.7 23.4 23.9 26.2 

A, 20 I48 1 2RR NT) BFeO 93.8 23.8 | 23.7 24.3 26.2 
fi] f 21 24.8 | 245 | 242 24.0 9.6 Ih) 1oRn ee 2oae4 26.3 
22 26.0 25.8 | 25.6 25.2 24.8 24.6 25.0 | 26.9 

Qf 23] 263 | 262 | 259 95.9. | 725.0 25.6 25.5 24.8 
24 24.5 24.4 94.2 24.0 | 23.8 23.7 24.2 25.9 

25 25.0 265 |) eat) BED 235 i VOR8 24.0 25.9 

26 960 1 S207 1 Re) ie <OAR 24.5 | 24.6 25.2 27.0 

27 96.8. a SRO" Wi 328 24.2 24.2 940 | 249 27.1 

28 259° | ORL 4! oe 24.4 24.2 24.0 % 24.7 26.7 

29 24.4 941 |. 23.9 23.6 23.5 23.2 23.6 25.2 

\ 80 24.4 23.9 23.8 24.3 24.2 24.3 24.8 25.8 
Hourly Means. || 24.92 24.54 24.22 23.92 23.73 23.55 24.05 25.92 
256 | 256 | 25.4 25.1 25.0 24.9 25.4 26.7 

DEG. Nt (261 24.8 24.2 24.0 23.8 24.6 27.1 

25.9 95.6 | 25.2 248 | 24.8 25.1 25.3 26.5 

24.0 23.9 23.4 Do's 0 20.0 242 «| 269 


253 | 260 | “24.4 24.3 24.2 23.8 24.6 26.8 
24.2 | 242 | 23.8 22 | 229 | (226 23.4 25.2 
24.8 |'' 246 | 26.2 24.0 23.5 23.0 | 23.5 25.8 


© OC —1 6) Ol CO ID 


25.5 25.0 | 24.7 24.3 24.0 24.0 | 24.5 26.7 
24.6 24.2 23.8 23.5 23.5 23.6 | 24.0 26.1 
24.8 24.7 24.2 24.1 23.8 23.5 24.3 26.2 


il 24.8 24.4 » 24.0 23.5 23.2 23.0 24.0 26.7 
| 25.6 |. 25.2 24.6 24.3 24.0 | 23.7 24.6 | 27.3 
13 25.8 | 25.4 25.2 24.8 24.4 24.2 23) 28 
14 | 26.6 26.3 26.1 25.4 25.2 24:7 25.4 27.9 


— 
i) 


24.9 24.4 24.2 23.7 23.4 23.2 24.1 |/ 26.5 
25.4 24.9 | 24.4 24.0 23.8 23.6 24.5 27.0 
17 26.2 25.8 25.4 25.1 24.7 24.7 25.4 27.9 
18 26.2 25.8 25.5 25.2 24.8 24.8 24.9 27.1 


19 24.2 24.4 23.9 23.6 23. 23.4 24.2 | 26.8 
20 25.8 25.4 24.9 24.5 24. 24.2 25.6 27.9 
21 25.1 25.0 24.6 24.2 24.0 23.8 25.0 27.5 
22 25.9 | 25.4 25.2 24.6 24.4 | 24.6 25.1 26.6 
23 25.1 | 25.0 24.6 24.4 24.6 24.6 | 25.6 27.1 
24 23.8 23.4 23.5 23.5 23.3 23.2 | 24.3 25.9 
25 25.5 25.3 25.0 24.9 24.8 24.6 24.9 26.2 
26 26.0 25.5 | 25.1 24.8 24.6 24.3 25.2 27.7 


27 25.2 24.9 | 2479 | 245 24.2 24.0 | 244 27.1 
28 24.7 ; 
29 24.3 24.2 23.9 23.5 23.3 23.3 24.6 26. 3 
30 23.7 23.6 23.4 23.4 | 23.2 Adal.» }, 22a 26.2 
31 25.7 25.2 24.8 24.7 24.2 23.9 | 24.5 26.7 


(SNeHIRT® yaa ya Spas 
ST 
Oo S 


Hourly Means. 25.19 | 24.90 | 2454 | 2492 | 2402 | 9386 | 2463 | 2681 
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Daily 
1 P.M 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and Monthly 
| Means. 
30.4 30.2 29.9 29.6 29.0 28.3 27.7 | 26.9 26.3 oD 25.4 24.6 26.90 
31.3 30.3 29.9 29.1 28.7 28.2 28.2 27.5 26.9 | 26.4 26.3 25.7 26.94 
30.3 30.1 29.5 29.5 28.3 28.3 27.2 26.5 26:07) 325.3 24.7 24.6 27.02 
29.6 29.7 29.5 29.3 28.7 28.1 27.6 | 27.4 ZL 2657 26.2 25.6 26.87 
29.0 29.7 29.3 29.2 28.4 28.1 245 | 922.3 37.1 26.9 26.6 | 264 27.15 
30.0 30.2 30.5 29.7 29.2 28.3 2920) | ee ahee PI TR 26.6 26.0 27.23 
31.3 lel 30.1 30.1 29.1 28.5 28.5 26.3 24h Pao 24.8 24.6 Zhe 
31.0 30.5 30.5 29.7 29.0 28.5 28.1 27.6 22! A PAZRG 257 25.1 27.03 
31.4 31.1 31.2 30.6 29.7 29.1 28.6 28.1 Zhl aee 82087 26.3. 1 25.6 27.15 
Sek 30.7 30.3 29.2 28.8 28.3 23:3. f° 2H9 27.2 26.3 25.8 1° 2Za6 26.93 
30.5 29.6 29.4 29.2 28.5 27.9 27.8 | 27.8 27.3 | “241 26.5:| 26.3 Dele 
30.9 30.3 30.0 29.6 28.5 27.9 7-37 a ae et | PiPEEDo| Des F | 25.8 sala 27.18 
30.2 30.2 29.7 29.1 28.6 27.9 v0 Ma hai 25.8" | 925.4 24.8 24.3 26.70 
ole 30.9 30.9 30.1 29.6 28.7 BD) ee ade, 26:9 | 26.2 25.6 25.0 26.93 
31.0 31.1 30.4 30.0 29.4 29.0 27.5 | 26.7 26.2 ae Gs 24.8 | 24.4 27.07 
31.3 Done i o0L0 29.5 28.9 | 285 Zhi See FED he AGS 26:55 1) 26.1 27.18 
32.9 33.8 oe! 30.3 29.3 28.7 28.3 | 27.9 27.5 26.9 26.1 | 25.4 27.95 
31.6 30.7 30.8 29.3 29.1 28.5 23-2) ccel. 27.5 | 26.4 26.1, 19) 25.6 27.39 
313 31.6 30.4 29.7 29.1 28.7 ZEST eae 27.1 | 26.3 I5.6 Wb 25.2 27.35 
30.9 30.5 30.3 29.9 29.4 29.0 28.5 | 28.0 27.1 | 264 26:3 | 25.8 27,35 
31.4 oel 30.5 29.8 29.2 28.7 23 “4 1289 ae5. hg eae.0 26.2 26.2 27.58 
31.5 30.5 30.1 29.8 29.2 28.6 2536 1 Zao VE No PMS Zhe 1 e269 28.02 
31.0 30.7 30.3 29.7 29.1 Ze 25.6 | 25.0 25.0 24.8 24.8 | 24.6 26.71 
30.2 29.9 | 30.1 29.2 28.9 28.1 YAGMGy 5 | LES 25.6 Zo 25.2. \ 253 26.79 
30.7 ieee ols) 30.1 29.4 28.7 28.3 | 27.7 27.0 25.9 25.6. | 26.1 Zhen, 
30.9 30.7 30.5 30.6 30.6 29.5 Zo Saas 26.7 26.2 25.7 | 25.2 27.53 
30.9 30.0 26.7 26.9 27.3 ae 26.5 | 26.2 re 25.6 G66 4 DR4 26.86 
31.8 31.1 30.5 30.1 25.8 25.6 25.4 | 25.2 25.2 24.8 24.7 24.5 26.89 
30.9 80.5 29.6 29.0 28.7 28.1 Zh) W263 25.9 | » 25.4 25.0 24.8 26.65 
30.9 30.6 30.4 29.5 29.1 28.5 Zh ee 272, 207° | %26.3 26.2 25.9 27.18 
sae Ait =m | 
30.91 30.65 30.08 29.58 28.89 28.28 27.69 | 27.19 26.69 | 26.18 25.76 25.36 27.13 
33.0 32.2 31.6 30.7 29.9 28.9 28.4 27.9 Pfs) || PAG 26.2 25.9 28.13 
34.3 384.5 32.9 Buh 30.5 29.1 28.3 | 27.7 26.9, 4) 26-5 96.2 | 26.0 28.32 
29.7 29.6 30.9 32.0 31.3 29.7 284° | 26:5 25.4 25.1 Sb Se ea | 27.39 
31.8 30.9 30.5 29.7 29.3 28.7 2octe 1)! BRS 27.0 | 26.4 26.0 25.7 Zoo 
31.5 30.5 30.5 29.7 29.1 28.9 20.2 | 24.8 244 \ ‘260 24.1 24.3 26.93 
31.9 30.9 30.2 30.1 29.6 28.7 PAG) oN G53 26:4 |n' 260 25.8 25.4 26.95 
31.3 30.8 30.5 29.7 29.1 28.6 27.9 27.3 26.5 | 26.3 26.5 26.1 27.30 
31.5 30.9 30.2 29.7 201 | 2388 28.8 BA 26.0 | 25.8 25.5 |» 24.9 27.40 
31.2 31.6 29.7 29.0 28.9 28.6 28.6 27.9 27.0 | 26.3 25.9 | 25.2 27.19 
31.4 30.7 30.6 30.1 2D Gu ie eeu! 28.6 27.8 GED ie 26:5 26.0 25.6 27.47 
30.7 30.7 29.9 30.1 29.6 | 28.9 27.9 Zhe 26.7 | 26.3 25.9 25.9 27.25 
31.5 32.0 31.5 30.5 Za 200d 28.2 27.7 27.5 | 27.3 26.9 | 26.2 27.96 
31.8 32.0 32.1 31.8 31.1 29.7 28.6 27.9 ZEIe |) OAK2 26:9 | 26.9 28.30 
‘31.8 31.4 Set 30.7 29.6 29.1 28.5 27.5 26.7 26.3 25.8 25.2 28.08 
31.9 Blk) 30.7 30.1 29.3 | 28.8 280 | 2249 BAZ 2634 26.2 | . 25.8 27.63 
31.6 31.6 See 30.6 29.9 | 28.9 Pepe i Saati) BO Set 2a 26.3 | 26.3 27.86 
33.5 32.6 32.3 31.5 30.5 | 29.5 23.8 | . 28:2 lay A ea 22.0 1 26:3 28.71 
31.6 30.1 30.8 30.0 27.4 26.7 7 |) “268 25.8 25.4 25.4 1 261 27.40 
29.8 29.4 29.9 30.3 29.5 28.7 28.1 27.3 26.8 26.5 26.4 | 26.2 27.34 
314 313° | 31.1 31.3 29.9 29.2 28.3 27.5 26.9 26.3 25.6 | © 25.4 27.98 
31.6 Slee = oOLS 29.9 29.4 28.8 28.4 28.0 Zila 26.9 265. 1) 26:2 27.83 
31.2 30.7 30.4 29.9 29.3 29.0 27.6 26.4 260°} “2x¢ 25.7 | 25.5 27.39 
31.6 30.9 30.1 29.9 29.3 26.7 24.8 24.4 24.2 24.2 241 | 239 26.95 
29.7 30.3 29.8 29.3 28.0 27.1 26.5 25.9 25.6 25.6 25.4 | 255 26.55 
Sind 31.2 30.5 30.5 29.9 29.2 28.3 ee. 27.5 27.1 PAW) |) L053 Zihele 
Pa lef 32.2 31.7 31.1 30.3 29.4 28.5 Aho 26” is 25:9 25.5 | 25.5 27.97 
32.2 31.8 31.5 30.5 30.0 29.3 28.7 28.0 Sha > 26:2 25.5 | 249 27.82 
31.3 29.9 28.1 29.4 28.9 26.6 26.2 25.6 25.2 | 248 24.7 | 245 26.68 
32.2 30.3 26.1 26.5 26.7 26.4 25.7 25.4 25.0 | 244 PLONE PON 26.30 
31.8 31.8 31.6 30.5 29.9 29.3 28.4 2 heD 26.9 26.2 26.0 25.8 27.39 
32.3 30.7 29.6 29.2 26.9 25.9 25.9 26.0 25.6 2D 25.4 25.8 27.19 
| 
31.61 ale15 30.58 30.18 29.40 28.55 27.76 27.02 26.48 26.07 25.76 25.50 27.51 
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Hours of 
Mean Batavia || 1 A. M. | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Time. | 
| 
il 25.6 | 25.4 25.0 24.9 24.6 24.4 25.0 PA fe 29.3 30.3 30.9 31.8 
2 25.15. 1 25.2 205) 24.8 24.6 24.1 22 27.2 29.2 30.6 31.9 31.8 
3 24.7 24.7 24.4 | 24.3 24.3 24.2 25.8 29-2 27.7 28.1 30.6 32.3 
4 24.6 24.5 24.3 | 24.1 24.0 24.0 25:4 27.5 28.0 28.7 29.3 29.1 } 
5 25.9 PATTI 25.4 25.2 Zoe 25.1 25.3 VHF) 26.1 25.9 adie, 25.0" 
6 24.9 24.7 24.5 24.4 24.3 24.0 24.7 26.9 28.1 29.2 29.3 30.0 
q| 24.9 24.1 24.1 23.9 23.8 23.8 24.3 25.8 27.3 28.9 30.2 30.9 
8 25.0 24.5 24.3 24.1 23.9 23.7 24.9 Pphye 29.1 30.5 32.0 32.8 
tf 9 24.3 24.3 24.1 23.9 23.9 23.8 24.8 26.3 28.0 29.2 30.4 31.0 
; 10 Zod 23.8 23.8 23.8 23.7 23.7 24.5 Hay 25.8 26.2 26.9 27.7 
ny ll 23.6 23.4 23.3 23.2 23.1 23.0 23.8 25.4 26.9 28.4 29.9 30.3 
12 24.3 24.4 24.2 24.2 24.0 24.2 25.8 27.9 28.7 29.0 29.3 27.7 
(0 13 24.6 24.3 24.0 23.9 23.8 23.8 24.6 PAE Zio 28.3 29.4 28.1 
14 245) | 24.4 24.5 24.5 24.4 24.3 24.5 24.4 23.2 Love 23.0 eas 
> 15 25.4 a ee 23.2 23.2 23.0 23.0 IEE? | 24.7 25.9 27.0 27.9 28.4 
16 24.7 | 24.4 24.2 24.0 23.6 23.4 24.0 25.4 26.5 28.4 29.1 29.1 | 
fy 17 24.8 | 24.8 24.4 24.4 24.3 24.4 24.7 25.6 26.6 27.8 29.3 28.5 
b 18 24.0 24.0 23.8 23.6 23.6 2307 24.0 24.9 27.1 28.5 29.1 29.5 
19 24.4 24.4 24.4 24.3 24.3 24.3 24.9 25.9 27.0 28.0 29.1 29.3 
@ 20 24.0 24.0 23.8 23.8 23.7 23.5 24.2 25.1 26.7 28.7 29.7 30.4 
21 24.2 24.1 24.1 24.0 ane 23.6 24.1 24.8 25.8 27.1 27.5 27.5 
v, 22 23.8 23.8 23.5 YRYA Dae 23.0 24.4 26.3 27.6 29.2 29.5 30.1 
23 23.7 23.6 23.5 23.4 23.3 Zoo 24.3 25.8 26.9 28.5 29.1 28.1 
24 24.6 24.5 24.2. | 24.2 24.0 23.8 24.3 25:3 Ziel 28.6 29.3 30.0 
25 23.8 23.6 23.3 | 23.2 23.0 22.9 23.6 24.4 26.5 27.5 28.5 29.1 
26 24.9 24.6 24.6 | 24.6 24.5 24.4 24.7 26.2 24.6 29.1 30.7 31.0 
Zt 24.6 24.5 24:35 || 24.2 24.1 23.8 24.4 26.2 27.6 29.1 29.7 29.7 
28 25.5 | 25.3 25.3 Ze 24.8 24.8 25.0 25.6 26.3 Zé1 28.9 30.9 
29 25.5. | Zor 25.1 24.9 24.8 24.8 25:5 26-2 28.9 30.2 31.0 ola 
30 24.8 | 24.8 24.8 24.6 24.4 24.3 25.0 ded 28.9 29.5 30.6 30.3 
Hourly Means. || 24.55 24.41 24.25 24.13 24.00 23.90 24.66 26.08 27.25 28.36 29.31 29.51 
1 25.0 25.0 24.8 24.5 24.2 24.2 25.2 26.9 28.5 29.9 30.9 31.3 
2 24.4 24.3 24.2 24.0 23.8 23.6 23.9 24.9 26.0 27.7 29.1 28.9 
3 24.8 24.6 24.3 24.4 24.1 23.8 23.7 23.6 23.8 24.0 24.1 24.2 
4 23.5 ee Dae, 23.1 23.0 23.0 23.3 24.0 25.0 26.2 27.0 29.1 
5 24.8 24.5 |} %24:0 23.6 23.6 23.6 24.1 24.8 25.7 27.4 29.1 30.5 
6 25.2 24.8 24.3 23.9 23.7 23.7 24.3 25.8 26.8 28.7 29.7 30.0 
7 24.6 24.4 24.3 24.1 23.8 23.8 24.3 25.9 26.7 28.3 29.8 27.8 
8 24.2 24.0 24.1 24.1 23.9 23.9 24.2 25.6 26.9 28.5 30.1 30.1 
5 9 23.8 23.6 23.5 23.8 24.1 23.9 24.4 25.9 27.6 28.7 29.7 30.4 
te 10 24.8 24.6 24.2 24.2 24.0 23.8 24.3 25.7 27.2 28.1 29.4 30.0 
Hal 24.5 24.4 23.9 23.6 23.6 23.6 24.6 25.8 Dihee 28.9 30.1 31.0 
in 12 24.0 23.8 23.8 23.6 23.5 23.4 24.0 26.0 vn States 29.2 30.5 31.1 
m 13 24.5 24.3 24.0 23.7 PRIS | YEP | 24.2 24.8 26.1 26.7 27.5 29.0 
14 24.5 24.5 24.7 24.5 24.0 23.6 24.3 25.9 Desk 28.3 28.8 29.4 
5 15 24.0 23.8 23.6 23.4 23.2 23.0 24.1 26.2 Dhed 29.0 30.0 30.2 
16 23.8 ond Payee | 23.8 23.9 24.0 24.3 25.0 25.4 26.2 ABI 28.3. 
n| 17 24.6 24.3 24.3 24.3 24.2 24.2 24.8 24.8 24.9 26.0 27.4 27.8 
18 24.8 24.7 24.4 24.0 23.6 23.6 24.5 26.2 27.9 28.9 29.1 29.7 
O 19 25.1 Zool 24.8 24.7 24.6 24.5 25.0 26.0 27.7 29.1 30.1 31.0 
20 23.4 23.4 23.6 23.6 23.9 24.1 24.5 Zo, 26.8 28.0 27.5 28.1 
fy 21 25.8 25.4 25.3 25.2 25.1 24.6 24.5 25.4 26.4 WAT 5 28.5 29.3 
Q 22 24.6 24.8 25.0 24.8 24.0 23.8 24.2 26.0 27.7 29.3 30.1 30.3 
23 Pa eps 23.7 23.9 24.0 23.9 24.1 24.4 24.2 25.2 26.5 27.5 28.2 
24 TABS 23.0 23.3 23.4 23.3 22.8 22.8 23.0 23.8 26.0 28.2 29.3 
25 24.2 23.9 23.5 22.7 PDF| 22.8 23.6 24.0 24.8 25.6 25.6 25.5 
26 22.6 22.8 Z2D 22.5 22.5 22.4 22.8 23.7 24.8 25.4 25.8 26.9 
27 23.8 23/280 | ee. 22.6 22.4 22.4 ea 23.2 24.5 25.6 26.5. 27.7 
28 23.6 23.4 23.4 23.0 23.5 23.4 23.4 23.9 24.5 25.8 25.6 24.6 
29 22.9 22.8 22.8 22.8 22.6 22.5 23.1 23.7. 25.4 26.3 27.0 27.8 
30 23.8 23.7 23.6 23.6 23.4 23.3 23.3 Doee 24.0 25.5 26.9 27.1 
3l 23.2 23.1 23.1 23.2 23.2 Days eae 23.4 23.4 23.6 24.6 25.5 
Hourly Means. || 24.19 24.03 23.90 23.78 23.65 23.56 24.00 24.93 26.05 27.25 28.17 28.71 


29.9 
29.9 
29.1 
26.0 
27.5 
28.3 
24.2 
27.6 
26.9 
26.4 


28.74 
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| 
Daily 
2 | 3 | 4 5 6 7 8 | 9 | 10 11 12 and Monthly 

| Means. 

| 
31.3 30.7 30.2 30.2 20.001 Ve2ia 27.3 26.6 20.42 +. 220.5 YL a 27.79 
30.9 Story GO. 7. 29.5 ORL F284 27.2 26.4 26.2 | 25.6 24.9 27.77 
30.6 31.0 Os) eG 27.9 25.8 25.4 25.3 25.3 | 248 24.6 26.97 
28.7 29.0 ul) Weao.y 28.3 Zi 27.3 26.9 Agree 26:2 26.1 26.98 
26.6 27.3 27.3 26.9 265.) 925.8 PAs ay Hy aye | Zen) | eeeD.t 24.9 25.90 
26.3 28.7 28.6 27.7 27.5 27.1 26.6 26.4 26.3 25.3 25.2 26.61 
30.4 30.4 29.5% |) £23.9 28.1 27.5 26.8 26.2 25.8 25.4 25.2 26.98 
31.6 31.1 0-4-8 Bouse 29.2 24.9 24.2 25,1. Me 2a 24.0 24.3 27.18 
30.9 30.4 29.1 | 24.4 24.4 | 24.6 24.0 24.0 24.0 23.8 23.6 26.17 
27.9 27.9 HEL | 24.6 24.0% 1-. 24.1 24.1 23.8 23.7 23.6 23.6 25.07 
30.5 30.1 29:9 | 29.7 257 taal Zee 20,0 25.4 | 25.0 24.4 26.58 
28.2 26.2 25.8 4) 225.5 Zo ee 4. 25.1 25.1 25.3 20.240 4 20.1 24.9 25.96 
29.2 28.1 27.5 26.5 | 26.3 26.2 26 te 26.0, 25.6 | 25.4 25.0 26.18 
24.0 24.8 25.0 | 246 | 24.4 24.2 24.0 23.7 23.6.4 23.6 23.4 24.06 
26.3 28.3 Ze Oo meS. OM ii 2 0.0 26.9 26.4 26.5 20 2n 4 a 2a4 25.0 25.75 
29.9 | 29.7 2UD* sete l 28.4 27.3 26.9 4 ~ 25.9 2p.4. 4 25.5 41 9 24.9 26.63 
25.4 25.6 25.4 | 249 24.7 24.5 24.3 24.2 24.2 POR ae ee 25.32 
29.3 29.1 29.0 28.3 25.2 1) 24.8 24.8 24.8 24.6 24.6 24.6 26.00 
26.2 24.6 24.8 24.9 Zeb 2246 24.4 24.3 24.2 | 24.1 24.0 25.42 
30.1 29.3 26.9 25.6 A Om an cae 25,0. ip 524.8 246 | 244 24.2 25.96 
26.9 26.6 25.6 25.4 25.2 24.8 24.6 24.7 24.7 | 243 24.0 25.19 
30.2 31.1 30.1 28.6 25.1 25.3 25.3 | 25.0 24.7 | 24.5 23.9 26.25 
26.5 27.0 27.8 27.6 26.7 26.2 25.8 20,4 eee ee 25.0 24.8 25.73 
29.7 29.3 27.2 25.2 25.0 24.8 24.4 244 | 24.2 24.2 24.0 25.96 
30.5 30.2 29.4 | 29.0 28.5 27.4 26.7 26.3 | 26.0 25.6 25.2 26.43 
30.3 29.8 29.7 | 28.6 25.8 25.8 26.1) 1h 20,0 2G:2) 17" 25.1 24.9 26.83 
29.9 29.5 27.9 27.4 26.7 26.4 26.2 25.9 25.8 25.7 25.5 26.64 
31.6 31.2 30.5 29.6 29.1 27.9 27.4 26.7 26.2 | 26.0 25.7 27.45 
31.0 30.5 29.7 28.9 27.2 26.9 26.0 25.9 25.56 | 25.6 25.0 27.39 
30.2 29.5 29.3 28.6 28.4 26.3 26.1 25.8 25.6 | 25.2 25.1 27.08 
29.04 28.94 28.43 | 27.57 26.75 26.05 25.65 25.39 25.19 | 24.94 24.69 26.34 

i 

SL LEADED DOLLA LIA ELE LA BEATE AALELE LAL. DEED LED OLE ABAD LITLE LEAL AP™ AECL EDL LLB ARO LA EE ELLER LAL LL LE NEA OE AE ALES LR EL LEE LEGO AM FIRE LE SEBS SLEEP IEE LT A SE ES EA OLE EO NE A OR EERE ES LO TD 

30.9 30.9 29.8 | 28.2 | 24.4 Dee aU) 24.1 23.9 24.0 24.1 26.65 
27.3 27.9 eels ee oe) 27.7 27.2 25.2 95:17) 1288) 2249") 0248 25.97 
25.2 25.5 2S i 826.8 |) 22E4 25.0 24.8 24.8 ZA. Co 24. OU adel 24.56 
30.1 30.5 30.3 29.1 28.3 27.4 26.9 26.5 26.2 | 125.6 25:3 26.23 
31.3 31.3 30.3 | 29.4 28.5 ae pes 126.7 26.2 ey pa a WA ae ee 1 26.82 
31.5 25.0 ya We Tans a od | 25.2 25.2 PASAT 25.0 25.0 24.7 24.5 25.96 
28.7 28.1 27.4 26.7 25.1 24.8 24.4 24.3 24.3 24.3 | 24.2 25.76 
25.2 25.3 25.4 | 25.4 25.3 25.3 25.2 25.1 25.0 | 247 24.3 25.50 
28.5 26.2 26.924 "226.3 26.2 26.0 | 26.0 25.6 254 4 25.2 25.0 26.13 
29.9 26.5 26.9 | 26.0 26.0 25.8. | 7250.6 25.3 25.1 | 24.8 24.8 26.14 
28.3 28.4 27.6 26.2 25.8 25.4 25.3 24.8 24.6 | 24.4 24.1 26.07 
30.6 26.2 25.8 25.6 25.5 25.5 25.4 24.9 24.9 24.9 24.7 26.10 
29.1 26.6 26.5 26.7 26.2 25.6 25.0 25.0 24.8 024.7 24.6 25.67 
201 26.3 26.3" b 226.3 26.2 | 26.0 25.7 25.5 25.3 24.6 24.4 25.95 
29.3 27.7 26.8 26.6 26.2 25.7 25.3 24.9 24.4 24.1 24.0 25.97 
29.3 29.5 29.2 ZOO alee eed, 26.5 26.2 25.8 25.6 25.0 25.0 26.11 
28.5 28.6 28.1 20.4 20.0 25.0 24.5 24.4 24.4 94.5 | 245 25.61 
29.1 28.6 28.3 28.2 2141) 20.5 26.5 26.2 26.0 25.6; 1 2o.2 26.60 
31.3 31.0 30.5 + 29.7 27.7 26.6 26.2 25.0 24.6 23.6 | 23.4 27.02 
28.5 28.6 28.3 Ato) eto 26.5 26.5 | 26.4 26.3 Zelead. Bou 26.22 
30.5 30.2 29:59, 299.0 1. 283 25.8 25.5 25.2 25.0 ZASe oh! eae 26.74 
28.9 29.3 29.6 28.7 28.1 24.8 24.2 24.0 24.5 246 | 24.4 26.48 
28.8 29.7 29.4 28.2 27.4 25.0 | 24.4 23.5 23.5 23.6 | 23.3 25.67 
29.5 28.7 27.7 271 26.7 26.2 25.5 24.8 24.2 24.3, 24.4 25.43 
26.3 26.2 25.8 24.8 246 | 23.8 23.7 23.4 23.0 23.1 | %22.8 24.27 
27.3 26.8 26.5 26.3 26.0 25.2 24.9 24.2 24.0 24.1 | 24.1 24.65 
28.5 28.0 26.9 26.1 25.6 25:2 24.9 24.5 24.0 24.0 | 23.8 24.88 
24.3 24.1 24.3 24.4 24.2 23.8 23.6 23.2 23.4 23.2 | ° 23.0 23.93 
27.5 28.5 27.6 26.9 26.2 25.6 25.2 24.8 24.4 |. 242 | °§ 24.0 25.09 
25.4 . 26.3 26.9 26.5 26.1 24.6 23.6 23.7 36 Ne 23,2 4h ~ e232 24.64 
26.2 25.2 24.4 25.0 25.0 24.6 23.9 23.8 23.5 RW | 23.0 24.04 

| 
28.48 27.80 27.48 26.95 26.33 25.55 25.16 24.84 24.65 24.45 24.29 25.71 
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j | / 
rs of | | 
Mate Betatn 1 A. M. | gr A si. a at es 5 6 a, 8 9 Dick “a 12 
Time. | | | | 
—$—$—$—_$—_—————_—_—_$_$_____$_$_$________————LP 
‘been | 22.8 | 226 og’ |< at 208) J) oe 21.8 22.8 23.2 23.2 24.6 24.9 
i 2 22.4 | 22.4 y AE RE A So 0 22.2 22.0 22:7 23.6 24.3 24.9 24.8 24.6 
3 23.4 | 28.4 O86 Ph 2a 22.8 22.6 23.4 23.6 24.5 24.6 25.0 25.1 
4 23.6 | 23.5 | 23.5 23.2 23.0 22.8 23.0 23.3 23.6 24.4 24.6 24.6 
5 Ie) i SER 8d 23.6 23:3 | §238 24.0 24.4 24.6 24.6 24.3 25.2 
6 238.) 8237 23.6 | 23.3 2a0. A tea 23.5 24.4 24.6 24:7 |* Faas 25.0 
7 Oat 28:0 23:0 | 23.2 23.3 23.2 23.6 | 24.5 24.7 24.6 24.8 25.2 
8 23,4 | 38 | 28.1 eto 22.8 22.6 oy Mg 489 24.2 24.6 24.4 24.5 
9 Pb oe 8 a AE NS 22.4 22.4 226: tees 24.3 24.8 24.6 25.2 
, 10 S50 eteo0 =| Aad.O, th aes3 23.8 23.9 244 | 246 24.8 24.8 24.3 25.0 
» 1l 24.6 26, 1) £290.) oes 24.0 23.8 23.8 | 24.4 24.8 25.0 25.1 25.8 
12 939 1 256 95:4.) 92390 23.0 22.8 23.2 24.0 24.3 25.2 25.4 24.8 
(4 13 oo4) fee 6 22.3 Hate 22.1 22.0 22.8 23.6 24.4 24.6 25.2 24.8 
14 23.4 | 23.0 22.9 FO9) ¥ BA8si4 23.5 23.8 24.2 25.0 24.6 24.4 25.0 
d 15 BPR ad) SOS 22.9 22.8 23.0 23.4 240 |} whee 24.3 24.5 24.3 24.6 
16 24.2 24.0 23.3 23.2 23.0 23.0 ep a AN 24.2 24.8 23.3 23.0 
2) 17 22.4 22.4 22.3 22.6 5 4 a Rg F268. hy $230 23.6 23.7 23.7 24.1 
18 25.8 1 S253 eo 23.3 23.2 23.2 23°83}. 424.2 23.9 240'| 239 24.0 
Z 19 23.5 | 23.6 24.0 24.2 24.1 24.2 24.1 23.6 23.8 24.2 24.4 24.2 
20 7 WA EI a ba 22.8 22.9 22.9 22.8 23.0 23.5 24.0 24.6 23.8 24.2 
d 21 92'8 | 23-8 23.0 23.0 22.9 22.9 23.0 23.8 24.6 23.6 24.2 23.8 
b 22 23.8 23.8 23.8 23.5 22.8 23.0 22.8 22.9 23.3 24.0 24.3 24.4 
23 S26 Mh enG 22.6 Zo Bins Moo 22.4 23.0 23.0 23.4 22.8 w27 23.1 
24. 7 aii A may A | 23.0 22.9 22.8 23.0 23.0 22.8 22.8 23.0 23.0 23.4 
25 23.4 23.4 23.2 23.1 23.2 23.3 23.2 24.2 24.7 24.7 24.8 24.4 
26 23.0 234 ea) 22.8 22.5 22.5 22.5 23.0 23.6 23.8 24.0 24.0 
| 97 23.4 POG | 322°3 22.4 22.4 22.6 22.8 23.2 24.0 24.8 24.6 25.2 
| 98 23.2 yA er A ec 8 23.1 vs Maso ee 23.6 24.1 24.6 24.4 24.9 24.8 
| 29 22.8 22.5 22.4 22.6 2276 i V228 23.0 23.2 24.4 24.8 24.6 24.4 
30 23.6 23:46. 423.7 23.5 23.8 23.9 23.7 23.6 23.8 24.0 24.2 24.1 
31 23.9 23.5 23.4 23.4 oR i 23.6 23.8 24.4 23.8 24.0 23.6 
Hourly Means.|| 23.32 | 23.22 23.12 | 23.03 22.95 | 22.96 23.25 23.68 24.15 24.33 24.35 24.48 
| | 
P } | 
1 22°6 22.88 | 22.8 22.6 226 1 4228 22.9 23.1 23.9 24.2 24.4 23.7 
2 23.6 23:5. | 128:3 23.2 23.2 22.8 22.8 22.8 23.3 23.7 24.0 23.5 
3 ny an ee | a abs 23.2 23.1 | 23.2 23.1 23.1 23.3 24.4 24.6 24.8 
4 54D. 1) aes | 23.7 23.4 23.5 | 23.4 23.6 24.0 23.8 24.0 24.3 24.1 
5 23:5 | (28.4 |) R284 23:5 | 428.5 23.4 23.6 24.0 24.2 24.4 24.8 24.6 
6 29:8. tte S eee 8 22.7 22.6 22.6 22.6 23.0 23.4 24.0 24.3 24.2 
7 22.7 | a0 eae 22.6 22.6 22.4 23.0 23.1 23.5 24.2 24.3 24.5 
' 8 23:8 | 228.8" |) 2a0 23.9 23.4 23.6 23.5 23.4 24.2 24.4 241: | 2266 
» 9 23.2 23.2 23.2 23.0 23.1 22.8 22.7 22.8 23.1 23.1 23.0 23.0 
10 22.4 22.2 22.2 2359 22.0 22.1 22.6 24.2 24.5 24.4 24.4 24.6 
ie 11 23:0 |, P4228 22.8 22.9 23.0 23.1 23.2 23.3 24.2 24.4 24.7 24.2 
12 244 | 24.2 24.2 24.0 23.6 23.4 22.7 22.3 23.1 23.7 24.2 23.4 
d 18 23:1 | Baa 22.6 22.6 | 22.8 2247 22.8 23.5 24.4 24.8 24.8 24.7 
14 23:4 |) Fane? 23.0 23.0 23.0 22.8 23.0 23.7 24.7 24.8 24.5 25.4 
b 15 23.8 | 23.8 23.6 23.4 23.2 23.0 23.4 23.9 24.0 24.5 24.8 24.4 
| 16 23.2 23.4 | 234 | 23.4 23.2 28.1 23.4 24.2 24.3 24.8 24:8 | 24.9 
te i") 24.2 26:2 "| w2si9 23.7 23.7 23.5 24.0 24.8 24.8 25.0 25.2 25.2 
my 18 23.6 23.7 23.6 23.2 23.4 23.2 23.7 24.3 24.5 25.0 25.2 25.7 
19 23.4 23.4 23.2 23.3 23.3 23.2 23.4 24.2 25.0 25.4 25.6 25.8 
f] 4 20 24.6 | *24.6..| “26:2 24.0 23.8 23.6 24.0 24.8 25.4 25.2 25.6 25.3 
21 222 |) (23a 23.2 23.7 22.6 22.4 22.8 23.8 24.6 24.7 25.1 25.0 
fy 22 23:3 | “28.2 23.1 23.0 22.6 22.5 23.0 24.2 25.0 24.8 24.2 25.0 
23 24.1 23.9 22.8 22.6 23.0 23.3 23.6 23.8 24.2 24.8 25.4 25.5 
24 23.4 23.3 23.0 23.0 22.9 22.9 23.2 23.7 24.8 25.4 25.6 25.6 
25 23:7 23.4 23.5 23.4 F393, 1h 23:2 23.4 23.8 25.0 25.4 25.3 25.0 
26 24.8 24.5 24.2 23.8 23.6 23.5 23.8 24.8 25.0 25.2 25.0 24.6 
27 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.6 24.7 25.4 25.4 25.2 25.6 
28 22.4 22.2 22.0 21.7 21.7 21.9 22.4 23.2 23.6 23.5 23.2 23.1 
\ 29 22:5 22.3 PGC) EIS 226 | 22.6 227 23.2 24.0 24.2 25.0 25.5 
Hourly Means. || 23.41 | 23.32 23.20 23.09 23.03 22.97 23.19 23.71 24.25 24.54 24.68 24.67 


BATAVIA 1876. 


PSYCHROMETER. 


WET-BULB THERMOMETER. 


METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


Daily 
1 P.M 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and Monthly 
, | Means. 
i | 
24.9 24.8 24.7 24.7 24.3 JOB ot F5.8 22.5 22.2 | 22.2 22.2 22.1 23.06 
25.0 24.8 25.0 24.8 24.6 24.0 | 23.8 23.5 EM | 23.0 23.3 23.3 23.61 
25.4 25.0 25.0 24.8 24.6 24.8 24.0 24.0 23.5 23:0) * J23-4 Aealo 24.02 
24.8 24.7 | -24:4 24.7 24.8 24.6 24.7 24.6 24.5 Dak 2) 428.0 23.8 24.04 
25.6 25.6 25.0 24.6 24.6 24.4 24.0 23.8 23:6 “aezosG, |) 23.8 e240 24.24 
25.6 26.0 2535 24.2 24.4 24.5 24.5 24.5 24,5 | 24.0 | 23.6 | Bal 24.24 
25.8 26.2 25.5 25.0 24.6 24.5 24.3 24.6 24.0 Za4 | 286 17) 23:6 24.23 
25.1 25.8 | 25.6 25.2 24.7 25.2 24.3 23.3 23.4 Beat || 23: Doee 23.96 
Zoe 24.8 | 24.8 25.0 24.5 24.6 24.6 246 24.5 24.4 24. 23.8 24.00 
25.0 2a S246 24.6 24.6 24.6 | 25.0 24.8 25.0 26.0 |. -25.2 | 4248 24.55 
25.8 Zoe | 25.2 2022 24.2 96.1). 24:1 24.1 24.1 24.1 Pee | 23.6 24.49 
25.4 | 25.0 | 246 | 24.7 24.7 25.0 | 25.0 23.6 23.5() «99.204 ~93.1 | 499.8 24.05 
24.9 25.0 25.1 PUARS} 24.7 24.8 | 24.8 24.6 24.5 | 24.2 | 24, | 23.6 23.92 
24.8 Bet i CZs 25.4 25.3 2o0. gi 246 24.6 24.6 | 24.0 23:2. 9) Seea0) 24.20 
25.0 25.0 25.3 25.3 25.0 26:8 | 26:2 24.8 24.6.) 24.2 | «244 24.4 24.23 
24.3 24.4 24.6 24.2 23.8 23.8 | PAs Mey fe! 23.4 23. ian 2310" | 23.0 22.8 23.63 
24.4 | 24.0 | 24.0 23.4 Zao. a 23.9 | 24.1 23.9 24.1 | 24.0 | 24.0 24.0 23.45 
24.3 24.1 24.4 24.5 27 626.6 hk Be 24.8 25.0 | 25.0. 4° 2%8 24.3 24.15 
24.6 25.0 25.0 25.0 24.7 24.8 23.6 22.6 22.8 | 22.6 | 22.4 PN 23.89 
24.4 24.4 24.3 24.0 24.0 | 24.0. | 244 24.2 B42) A F242 + 240 24.0 23.72 
23.9 24.5 24.8 24.8 24.6 2614 2a6 24.4 24.4 0! 26:3 24.0 23.6 23.96 
24.2 24.4 23.8 23.8 23.9 23:8 | 28.8 23.8 23.8 23.9 23.8 Back 23.71 
23.1 23.6 24.0 24.8 24.7 24.4 | 24.0 24.0 23.6 23.4 23.3 23.4 23.31 
24.8 24.6 24.0 24.2 24.0 24 4) “24:1 23.8 23.7 23.6 23. 23.5 23.48 
24.3 24.6 | 24.4 24.2 24.2 24.2 24.4 24.8 25.0 23.8 Dees 23.5 24.01 
24.3 24.3 24.5 24.4 25.0 24.8 24.3 23.6 23.4 | 23.4 23.3 ou 23.60 
24.6 24.8 24.6 25.0 25.0 FN 23.4 Zoo 23.4 23.2 | 23.2 23.4 LBB 
24.2 24.8 24.8 24.7 24.5 24.6 | 24.5 22.9 22.4 DD | Poesy PRT | 23.75 
24.4 266:.| 24,2 24.8 24.8 26.6. 1 23:8 24.0 24.2 2Aoe de we 2ocS 24.0 23.82 
24.0 24.3 24.1 24.0 24.0 BaD: |. 23-8 23.6 23.5 260 1 224.0.) | Vb238 23.85 
24.4 23.8 23.6 23.4 24.0 24.3 24.2 24.0 23.6 23.5 23.6 22.6 23.70 
24.72 24.77 24.67 24.59 24.49 24.44 4.23 23.97 23.86 | 23.72 23.61 23.47 23.89 
i | 

24.2 24.0 23.8 23.8 24.2 | 242 | 24.0 24.3 242 | 240 | 23.8 23.8 23.61 
23.6 24.0 24.0 23.8 23.6 23.8 23.8 | 24.0 VE EEE es 23.2 23.2 23.46 
24.4 24.8 24.6 24.8 24.6 25.0 24.5 1248 eee) Wh YA) Zoe 23.6 23.99 
23.8 24.2 24.3 24.4 24.2 24.2 246 | 246 24.4 | 23.0 23.4 23.8 23.95 
24.6 24.5 24.5 eal 23.2 Paps 23.4 | 23.6 25:2) 7] 23.0 22,0) %} 22.8 23.68 
24.0 24.0 | 24.4 246 | 246 24.5 | 244 | 23.8 93.5 | 23.4 93.3 23.0 23.55 
24.3 25.2 24.8 24.8 246 | 249 | 24.6 24.6 24.5 | 24.5 vs PNG | 23.83 
24.4 24.8 24.5 24.5 2a.4i) mea | 246°) 24.6 246 | 23.2 { 22.3 23.2 24.01 
TPN 24.0 24.4 24.6 | 24.9 PAT Zou || Zod 226.4 22.6 | 22.8 22.7 23.30 
24.2 24.4 24.0 24.1 24.0 24.2 24:3.4| ty24.4 24.4 | 242 | 24.2 22.6 23.62 
24.0 24.0 23.8 24.0 24.0 24.1 | 243 | 24.2 24.3°°| 244 | 243 | 243 23.80 
23.2 23.8 24.2 24.6 24.8 2a MOE: | » 240 23.8 | 23.6 | 23.4 | 23.4 23.80 
24.8 25.0 25.3 24.8 24.4 24.5 | 24.3. a 24.3 24.2 | 23.8 | PSY Te 23.6 23.93 
25.4 25.8 25.8 24.4 23.8 23.8 23.8 23.9 24.0 2.0 alee 24.0 | 23.8 24.04 
24.6 24.8 25.0 24.7 24.4 24.4 | 24.2 230) 23.4 23.6 23. Cin meee 24.01 
24.8 25.0 25.0 24.8 24.4 24.6 | 249 24.7 24.5 24.5 24.4 | 244 24.25 
25.4 25.0 24.8 24.6 24.8 Care A = 944 24.6 24.3 24.2 23.9 | 23.8 24.44 
25.3 25.6 25.4 24.8 24.2 24.0 MG | 23.6 SE 6) he 237 P| 8 9 3G 24.18 
25.0 25.8 | 25.6 25.2 25.0 24.8 24.4 | 25.6 Dba 25, 24.8 24.6 24.60 
25.2 25.2 25.4 ye | 22.4 21.8 27a tee U6 22.9 22.8 22.7 22.7 23.94 
24.8 24.4 24.8 24.6 24.6 24.8 25.1 24.1 24.2 23.8 23.5 23.4 23.98 
24.6 25.2 24.6 24.8 24.8 24.8 25.0 25.2 24.7 24.5 24.4 24.3 24.20 
25.9 25.6 25.9 23.8 25.6 24.9 24.4 24.0 23.6 23.6 23. 23.4 24.22 
25.7 25.5 23.6 22.4 23.7 23.8 24.0 24.0 24.0 238) seeeos8 23.8 23.95 
25.8 25.8 25.8 25.6 24.9 24.2 25.1 25.0 25.0 | 25.0 | (92b.0. | 9124.8 24.60 
2.1 22.6 23.4 23.8 23.3 Pete 22 PESS' Qal %| 23:20 23.1 | 23.0 23.75 
25.5 26.0 23.5 23.7 23.7 23.4 23,2 23.2 D3e2 233, | ee 22.6 23.83 
23.6 23.8 24.2 24.8 23.6 RW 22.9 22.8 22.8 vy NE aE a Ur ae WH 22.93 
25.8 | 25.2 24.8 24.7 24.1 23.8 23.8 | 23.7 24.0 23.9 6 | 288%)" 23,8 23.78 

| 

| | | 

| | 
24.56 24.76 | 24.63 24.40 24.23 24.16 24.10 24.04 23.94 | 23.74 | 23.58 | 23.52 23.90 

| 
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, | | 
of vty 
Mad Wea RIE 28 bag pee ey ee 7 8 ha 
Time. | | 
a 
/ i| 23.8 | 23.8 | 23.6 256. | “285 | 2p foes 24.0 24.3 24.8 24.6 24.8 
[a] 232 | 220 | 228 22.5 294 | 223 22.7 25:4) “eee 22.7 23.0 23.3 
3]. 23.3 23.0 22.9 22.8 Sos | Wes 23.0 23.6 23.8 24.4 24.6 24.5 
4] 21.8 Bi |): 3221 22.2 22:0 | ‘219 22.2 22.8 24.0 24.2 24.3 24.4 
5 | 24.7 239° |. 28% 23.4 23.8 | 23.8 23.8 24.0 24.4 24.4 24.7 25.3 
6} 23.9 23.8 | 23.8 23.4 290 «| S307 22.8 23.6 24.4 25.1 259 || sie 
74 (232%) 7282.) 1250 23.0 22.8 | 22.6 22.9 23.6 24.2 24.5 25.0 25.3 
8 | 22.9 22.8 | 23.2 23.2 22.9 22.4 22.4 23.5 24.3 24.8 24.8 24.7 
9 232  @s0 | “229 22.9 22.9 | 23.0 23:2 23.6 24.0 24.4 24.6 24.8 
10, 72333 § |. Bas “| e2 23.0 23.0 | $280 23.4 23.6 24.5 25.0 24.8 24.6 
111 234 | 232 | 231 22.8 8 | Spee 23.0 23.4 24.5 24.8 24.6 25.6 
i; |} 12} 23.8 23.4 | 23.0 22.8 250 |, 4228 23.2 24.0 24.6 25.1 25.1 25.0 
Ht 13 23.3 B32 | 52 23.2 23.2 23.3 23.4 24.3 25.0 25.2 25.8 26.2 
t) | 14] 238 23.7 | 23.6 23.4 23.5 23.4 24.0 22 | EO 25.4 25.4 25.8 
15 8 (252°) Pi2¢9 23.3 23.3 23.3 23.2 21.8 22.0 23.0 23.3 23.8 24.0 
m% ( 16 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.9 23.1 23.6 24.2 25.0 25.2 25.0 
17 23.3 23.2 23.0 22.6 22.8 22.9 22.8 23.1 24.4 24.8 24.4 24.0 
@ | is] 222 | 21.8 22.0 21.9 21.7. 21.4 21.8 22.9 23.9 23.8 24.3 24.4 
19 1 23:0 | B80 23.0 22.8 209 (| eg 22.7 24.0 24.6 24.7 24.7 24.8 
5 20 |. 22.8 | 22.7 22.8 22.8 B58 | eg 22.8 24.0 24.6 24.8 25.4 25.8 
21|| 23.0 22.7 22.9 22.0 O19 i ae 22.2 22.8 23.1 24.4 25.2 25.2 
22, 22.8 22.6 22.5 22.2 21.8 21.8 22.2 22.6 23.6 24.3 24.4 24.4 
23 22.5 994 21.8 21.4 21.0 20.8 ale?) 21.8 22.4 23.5 23.0 24.0 
24 | 22.1 21.8 21.4 26 | 12s 21.5 21.5 22.4 23.6 23.6 23.6 24.1 
25 | 22.5 22.4 22.0 26 |, yeim 21.2 21.7 22.3 24.8 24.2 23.2 23.2 
26 | 23.4 22.9 22.7 ry Sil ARE) i ae 3s Pall 23.0 23.6 24.6 25.2 24.8 
27| 23.4 23.2 23.0 O97 |. (20, | “Bee 22.4 23.0 24.9 25.0 24.8 24.8 
-98|) 246 | 246 24.3 243 | 240 | 23.6 23.7 23.8 24.1 25.3 24.8 25.7 
99}. 234 | 23.2 | 22.9 228 tap 22.6 22.8 23.8 24.0 25.0 25.0 25.0 
sO, eese2. uetonel 23.0 22.9 22.7 22.6 22.8 23.7 24.9 24.8 25.2 25.4 
\ 831] 23.0 22.8 22.6 22.4 22.3 22.2 22.6 23.8 24.1 24.8 24.7 25.0 
Hourly Means. 23.19 | 23.00 | 22.87 | 22.72 | 2262 | 2251 | 22.68 | 2336 | 2414 | 2454 | 2463 | 24.82 
pea Bi bbe 44 24.2 24.0 23.8 23.4 23.2 23.4 24.2 25.0 25.0 24.9 25.1 
ph 2 SOR 243 | 24.0 23.6 23.4 23.4 23.6 24.6 25.3 25.4 25.6 26.5 
3). 23% 23.2 23.1 23.0 22.7 22.4 22.3 22.8 23.8 24.2 24.8 24.8 
4| 22.8 22.7 22.4 22.3 22.2 22.2 22.4 23.3 23.8 25.2 25.2 25.4 
5] 23.1 22.8 22.4 22.3 22.2 22.1 22.6 23.0 23.8 24.4 25.0 25.0 - 
6| 22.8 228 yo 22.4 22.4 22.4 22.6 23.2 24.0 24.3 24.5 24.7 
7 || 23.6 23.3 23.1 22.8 22.6 22.3 22.6 23.6 24.7 25.4 25.4 25.0 * 
8 || 23.7 23.9 24.1 24.1 23.7 24.0 24.1 24.1 24.6 25.0 25.1 25.6 
9) S2e17 "264 24.0 23.8 23.7 23.2 23.4 24.4 24.4 25.3 25.0 25.4 
TO Fe 220 he See oh Peo 22.6 22.4 22.2 22.6 23.7 244 | 25.0 25.4 25.0 
1h 228 23.0 | 23.0 23.0 23.0 23.1 23.5 24.2 25.0 | 25.5 25.2 25.6 
i 12} 23.9 cal BR pe | 23.6 23.4 23.2 23.4 23.8 25.0 | 26.2 25.1 25.4 
13 | 24.4 257 | D5 24.4 24.4 23.9 23.9 24.4 24.8 24.8 25.0 25.4 
H | 14] 23.0 25:0) je oat 23.1 23.0 22.8 23.2 24.1 24.4 24.6 24.8 25.1 
mf 15] 229 22.8 | 22.8 22.8 22.8 22.8 23.0 23.4 24.4 24.8 25.2 25.0 
1G oe | 78a | ba 23.8 23.6 23.4 23.6 24.4 25.8 25.8 25.7 24.8 
Fie bee Wil cae Teal ie OO ee I 22.8 22.8 | 22.8 23.2 23.8 24.6 24.5 24.1 24.8 
18 by St ke aaO 1 aD 23.0 22.8 | 228 23.0 SRO oh 2a 25.0 25.3 25.4 
d | 19|. 243 24.4 24.0 23.6 23.3 23.2 23.5 7 Mae ar 25.0 25.6 25.0 
20 || 240 | 23.8 23.8 23.8 23.7 23.8 24.0 244 | 24.6 25.2 25.6 25.4 
21 eee ts | See omens 22.4 22.4 22.3 22.8 23.8 24.2 24.6 24.8 24.6 
22," 336 | “Segew) ae 23.2 23.0 22.8 23.2 24.1 25.0 24.6 25.0 25.4 
BS 228 | Saye) eee 22.8 22.5 22.4 22.9 23.5 24.4 23.8 24.6 25.1 
94 23.6 23.7 | 23.6 23.5 23.1 23.0 23.3 24.2 24.5 25.0 24.9 25.4 
25 | 24.3 24.0 23.8 23.6 23.4 23.4 23.6 2d el F PeeS 24.6 24.8 25.4 
26 | 23.6 23.5 23.5 23.6 23.7 23.6 24.0 Dre iste ted 24.8 25.0 25.4 
27 | 23.8 23.8 23.8 23.7 23.6 | 23.5 24.0 24.6 25.0 25.2 25.4 25.6 
| 98} 23.5 23.4 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 24.0 24.3 24.3 24.6 24.8 
a9 Ieee 23.5 23.6 23.5 23.2 23.0 23.2 23.8 24.7 25.2 25.4 25.3 
\ 80] 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.2 23.2 24.0 24.6 24.6 25.2 26.0 
. aa | ;: 
Hourly Means.|| 23.54 | 23.46 | 23.36 | 23.25 | 23.10 | 22.99 | 23.24 | 23.95'| 2460 | 2488 | 25.07 | 25.25 


IP: M 


25.6 
23.7 
24.6 
24.0 
25.4 
25.6 
25.9 
25.0 
25.4 
24.5 
26.1 
25.2 
26.0 
25.8 
24.2 
24.2 
23.6 
24.4 
24.8 
26.1 
25.5 
24.4 
24.0 
24.4 
24.5 
24.8 
24.7 
25.4 
25.2 
25.8 
25.7 


24.98 


24.8 
26.7 
24.4 
25.3 
26.0 
25.2 
26.0 
25.6 
25.0 
- 25.6 
25.5 
25.2 
25.6 
24.8 
25.0 
24.8 
25.2 
25.4 
25.0 
25.4 


O5.2+ | 
25.4 | 


25.8 
25.6 
25.7 
25.4 
25.6 
25.2 
25.6 
25.7 


25.39 
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aily 
and Monthly 


| / ; Dail 
| | | Means. 
l | ] 
- 25.0 | 24.9 BRT aCe 29.5 4) SII ARGO VRS | 123.4 | $284 + ~28/8 24.04 
Peano | 4260. | 242 | 243 |) 241 Tat BAEO + “ERO das | 6284 23.3 23.41 
246 * 25.2 | 248 | 244 | 245 24.5 24.6 | 24.5 SG.b | 24.81) e3ic7 23.93 
Ges) 380. | 25.4 24.6 |; 244 256, | E247 | 248 | 120 | (249 24.8 23.76 
Pare | wake | 126.0 | /247 24.1 | 24.0 Zak. «| 920.8 ')) ESKS. | IBS be £9B.8 24.29 
25.1 a8 | 2026.7 - | 922.89] 23.0. | 23.6 26-4 FB6) (258m) Cga2° | Cae 23.90 
25.0 25.8 a2 0 eoes | Saas) (AAS | W2h4 | 28S | “23.2 | <aB.1 | 29.0 23.92 
| 25.4 PeclowmaaG. | tho 6205 1) 952a5 | 24 | -2A8. | 6288 |e 29 23.80 
25.6 24.6 2ES age. | 2h9N TP 262 | 9208 | 238 | 1286 | 9236 | 24 23.96 | 
| 24.5 24.7 Sea F2ET ). C287 22 | PEO RG | S2RE OC 8e 4 |) LORS 24.15 
| 26.0 25.6 26 | 25.5 7 \26.5 25.2 26g Sea ch Se 6 Ta4 1 399 24.42 
25.4 25.6 241.) 2246 | 246 Be7: \- Bes | 23.94 28-7 S55 SS & 24.11 
umes | +-20.0 FRG PILE) 224.4.) 0283)" 208 24,3 | 1342) | Y241° | 194.0 24.37 
25.3 | 241 24.1 | 24.4 01 Mh A Ne a 2g 25.90) MeZea MN ILO. YER 24.20 
eae. | 9R0 (1) (429 | 222 22.0 22.4 TA NZAE 2 was. || + S28 22.8 22.98 
24.2 Te6- 0 Cale) ges) 985 J00 1 GIR9. | 23.8.) 2256 | aes | - 9338 23.83 
23.8 23.6 | 28.8 | 23.9 23.7 23.4 Phin) 1.20 Me 7 | I 22.4 23.36 
bY 24.5 726 awan6 * 2F22 |, 23:8 23.4 | - 925.6 | (23.6 |. . 234 23.2.9) Wee 23.28 
Pie ete4 | 9266 | “240 | -236 | 23.4 | 23.4 Se eae T42 dt da0 23.69 
Prereeiaa) | Coes |) 6246.5. | 094.7 JEG. 1 294.4") C2a8. + 29Z0 23.8 | 23.6 24.18 
Peete) 525.0.) (25.6 24.8 | 24.6 SCG ie hae a aS} BR 23.0. | (22.9 23.75 
| 25.4 Die | NIRA | E966 | 244 TE Go" Bh) 28.2 23.0 My Ea a fe 8 23.48 
} 949 | 25.0 | » 26.1 25.0 a5) 324.094 (236 | 288 \ 23.5 253° tT 3228 23.11 
eee Gte6 | 2A, «25.2. | 1248 PRO IAT 1 DROS § ERS EES | a7 23.40 
| 245 | 23.6 | 23.5 | 23.4 Tee te aaa eee. |  2kG 23.6 | 23.6 23.15 
| (243 | 244 24.2 24.0 | 23.8 | 23.9 | 238 | 23.7 | 23.7 | 23.5 | 23.4 23.53 
| 25.6 | 25.4 Mal) 1208) 6246 | 246°); 246 | 2465 246 | 247 | 247 24.13 
ees | 625.3 25.2 | 25.0 | 247 23.0 | 26.3 | 243 | 238 | \26 |) ©2384 24.44 
ees 4 246 1 262 | (847 | | 24.7 oeGs Wemend: 1) 29.8 | aN7 1 1286 | 284 23.96 
mero +1988 | 25.6 | 251 | 24.9 264") 23.6 | ©2354 ) 129,2-), 0282.) 23.0 24.14 
ees | 425.8 | 25.7 | 125.2 °| 126.2 | 26.0 | 25.0 | 248 | 250 | 249 | 246 24.28 
| | | | | | | | 
aot es | < ” ae £ 2 ca af 1 > 
| | | | | 
| 25.02 | 24.91 24.76 | 24.48 | 24.25 24.16 , 24.00 | 23.84 || 23.69 | 28.67. | 28.34 23.84 
| | | i | | | ) | 
954 | 26.0 | 26.6 | 26.7 25.8 | 25.4 25.4 25.3 25.0 25.0 24.9 24.79 
BG) 42659) 326.6 126.2 25.5 | 25.3 25.3 24.0 23.8 23.8 23.8 24.93 
Cee 22) 26.6 25.5 25.0 | 24.6 24.1 23.8 23.6 23.2 23.0 23.93 
Set ie 252 | SRO 24.8 24.8 | 24.4 24.1 24.0 23.7 23.3 23.2 23.87 
aoe 996.0. | 245 | 244 24.2 | 24.0 23.6 23.4 23.2 23.1 22.9 23.68 
Pe) 26.5 4 26.8 | 26:0 208 | S206 | \2%.4 24.0 23.7 23.8 23.7 23.98 
25.9 | 25.1 25.2 | 26:7 I a 4 a) Mae Be) 24.3 yy 23.7 23.7 24.21 
25.9 25.8 25.3 | 25.0 24.8 | 248 | 24.8 24.8 25.0 24.6 24.6 24.70 
Oi 626.0 | 249 24.8 248 | 25.0 | 25.0 25.0 24.2 23.8 23.4 24.45 
aie an |. O'S 25.6 25.8 | 25.6 25.4 25.0 24.3 24.0 23.6 24.35 
2500) 25:2 | © 264 25.2 25.4 24.9 24.8 24.7 24.4 24.2 24.0 24.43 
25,08 25.1 ) 25.1 25.3 25.4 25.4 25.2 | 25:2 25.3 25.0 24.8 24.65 
25.4 25.4 25.1 23.5 22.6 22.8 23.0 | 23.0 23.0 | 22.9 23.0 24.16 
25.0 | 25.0 248 | 248 24.8 | 23.6 23.4 | 23.4 24) |) 28,8 23.2 23.90 
25.4 |. 25.2 25.8 | 25.9 25.9 | 25.6 25.3 25.2 | 243 | 23.8 23.7 24.33 
26.8 | 25.6 24.6 | 25:8 25.3 | 947 | 24.4 Beer He as,0 |) 698.0 23.2 24.47 
254 | 265.2 25.3 M2). | 2908 |. 251. | 20 22.0 |) 9221 226 {85250 23.82 
25.5:| 25.0 | 253 | 256 | 254 | 25.0 | 250 | 249 | 248 | 248 | 245 24.43 
25.0 | 24.8 24.8 248 | 24.8 24.6 PES PaEB nee LEG | LEG ot 26:2 24.48 
26.1 25.6 2G ©2604) 22h. 23:3 23.4 23.3 23.0 228 | 22.8 24.19 
25.0 to wie eee 26 £ oR 24.9 249 | 249 | 248 | 243 | 240 24.08 
25.5 25.0 | 25.1 TGS =. PIG? 24.0 Bete) eto ees || P28 C26 24.16 
24.6 25.2 25.7 25.4 | 24.9 24.6 24.7 | 24.8 24.6 23.8 23.6 24.08 
25.2 25.8 25.5 24.7 25.3 25.4 95.4 | 26.2 24.9 24.8 24.7 24.60 
25.8 25.0 | 24.9 25.2 | 25.4 25.6 25.5 | 25.2 24.1 23.9 23.7 24.58 
25.3 25.2 25.0 23.9 | 23.8 24.0 24.3 24.0 24.0 23.9 23.8 24.28 
25.4 25.0 25.2 248 244 24.2 0 1) EB 23.9 23.5 | 23.6 24.40 
25.2 25.6 24.8 25.4 | 246 | -' 246 4 | 242 23.8 236 | 23.5 24.16 
25.0 246 | 23.6 23.4 | 23,3 23.6 337 1 93.4 23.0 90 | 28.1 23.89 
25.7 | 25.6 25.0 25.1. | 0387 24.6 24.4 | 24.4 24.4 243 | 24.2 24.41 
= — | | i <1 aca 
25.40 25.35 25.20 | 25.00 | 24.78 | 24.64 | 24.48 24.27 | 23.98 23.80 23.70 24.28 
| | | 
29 


114 BATAVIA 1876. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


PSYCHROMETER. 
WET-BULB THERMOMETER. 


s of | 
sean Batavia 1 A. M. | 2 3 + 5 6 | 7 | 8 9 12 
Time. | | | e | 
1 24.2 | 242 | 24.0 24.0 | 24.0 24.0 | 24.2 24.3 24.8 25:2) S27 * 26.0 
2 24.0 | 24.0 237 | 2a 23.2 23:1 | (23.2 |. 257 | Saa7. | See eee 25.4 
ite 3 23.5 | 12a.4 23.4 23.5 23.6 23.5 | 23.6 24.0 243 | 243 | 25.0 25.3 
a 23.4 23.3 | ‘23.0 23.0 23.0 23.0 23.4 | 23.6 24.3 24.0 | 248.) 248 
5 23.9 23.9 24.0 23.8 23.8 23.5 | 23.8 244 | 248 | 25.3 | 25.5 25.0 
6 24.0 | 240 |. 241 | 23.8 23.4 224). 8226 23.6" 25.0 25.5 | — 25.0 25.3 
7 24.5 24.5 24.3 24.0 23.6 23.2 | ‘23.4 244 | -246 | 247 | © 25.2 24.8 
8 25.0 24.7 | 24.4 24.4 240 | 23.6 | 236 | 248 248 | 25.2 25.6 25.6 
9 23.8 23.6 | 23.6 23.6 23.4 | 23.2 23.6 | 24.4 24.6 25.6 25,3 25.5 
10 24.1 244 | 242 | 23.8 23.5 23.4 | 24.0 24.8 24.6 25.0 25.8 25.6 
iva 24.6 248) 124.6 |. 244 | (240 23.8. |) #242. | $95,0 25.4 25.6 26.0 25.9 
12 24.4 24.1 23.8 | 423:8 | «236 | 4233 | 6288 | "242>)) Sze 26.0 26.1 26.2 
' 13 24.7 24.6 | 24.3 | 242 | 241 | 923.9 | 124.2 | 625.0 25.0 25.5 | 925.8 | B26 
" 14 23.7 23.6 23:4 | (28.2. | YAR2 | 8252 ° | eZee") Bee 246 | ° 248 | 24.8 25.2 
15 22.6 22.4 22.2 | 22.0 21.2 | 280: | 212° | 22279 C260.) G2ep aes 24.7 
d 16 23.8 24.0) 23.6 | 22.8 | 22.8 234. 4226 24.0 25.0 25.1 24.7 25.4 
ily 23.4 23.4 , 23.5 | 23.5 23.3 23.3 23.9 24.8 25.3 25.4 | (254 25.5 
5 18 23.3 23.0 | 22.8 22.8 | 22.6 | 22.4 22.5 23.4 24.0 24.4 24.6 24.8 
‘| 19 23:4 |) B229 | 22:7 22.6 | 8226 | g224 7. #228 | “023.0 25.0 25.2 | #25,6 24.7 
20 23.4 23.0 | 22.7 | 22.4 22.2 | 22.0 22.3 23.6 24.8 25.0 24.7 25.2 
21 23.8 23.6 | €28:4 | #232 1 @2a2>-) Bee Dee 24.4 24.6 24.7 24.9 25.7 
22 24.7 246 | 240 | 240 | 23.5 | t2e3 | 23.6 24.2 25.2 25.8 24.6 25.4 
23 23.6 \ "23.3: | 022.9 | H22k7 <) B22 4 Eze oy eas 23.3 243 | 246 24.6 25.3 
24 22.4 22,1.) A22,0. | 9220 206° |) ¥2Ka | WANS 22.5 23.6 | (240 | 2£2@3 24.1 
25 2831 BAR) APs R227 22.0: | G25 3) se2z2 22.1 22.4 23.2 24,2 24.4 24.0 
26 24.0 | 24.0 | 24.0 23.8 | 23.0. | 423.0 23.4 | 23.7 24.6 24.3 24.2 24.8 
27 238 “| $260) Hes 23.3 22.8 | 22.3 22.4 23.0 23.6 24.0 23.1 24.0 
| 28 240° |  paR7 =) woe 23.2 22.9 22.7 22.8 23.6 24.3 24.4 24.6 24.6 
| 29 23.8 | 23.8 | 23.9 23.6 23.4 | 23.4 23.6 23.8 24.6 | 24:4 23.8 24.2 
| 30 24:52 1 $26.0 09 1 823:0 23.8 | 23.8 23.6 23.8 24.2 24.4 | 24.4 24.9 25.1 
\ 31 24:2 1 026:0- 1 F238 23.0 23.7 24.0 24.2 24.5 24.8 24.7 25.1 25.2 
Hourly Means. || 23.85 23.73 23.54 23.38 23.15 | 22.97 23.21 23.93 24.59 24.86 24.98 25.15 
1 23:2. |. $es2 1 ,O2Z30 1 peat 23.2 23.3 | 23.9 24.2 24.3 25.0 24.7 24.9 
2 23.7 | 23.6 B28 1: 232 23.0 23.0 | 623.1 23.6 24.5 25.1 25.0 25.3 
| 8 ee4 *) 22 > Bee fF F225 22.6 22.4 | 22.8 23.8 24.7 24.6 25.1 ~ 25.8 
| 4 246 | 244 | (238 | 237 | #2354 23.2 | 23.4 23.8 24.4 24.6 25.2 25.7 
5 24.0 | 23.4 | 233 23.2 | 23.5 23.4 23.6 24.3 24.7 24.9 25.2 25.5 © 
6 23.2 |. O28 | 423.0 91 (62298) | E22 Boas 22.8 |* 24.0 25.0 24.8 25.2 25.0. 
7 25.8 || A2O5 | EZR | E234 23.2 23.1 23.3 23.3 25.0 24.5 24.6 24.6 
8 23.2 23.2 23.0 | 2258.) > B27 22.4 22.7 23.6 | 23.8 24.0 24.5 24.4 
9 23.4 | ° 23.2 23.2 | 23.2 23.2 23.0 23.2 23.6 | 23.6 24.4 24.2 24.3 
10 24.2 | 24.0 24.0 23.8 | 23.5 | 23.3 23.2 24.0 25.3 25.2 25.2 25.4 + 
11 232 | W228 | 122.8 22,8 | #228 | 226° | 2250 23.6 24.0 24.6 24.4 24.8 
i 12 22.7 22.7 22.7 ‘22.8 | 22.6 22.6 | 223 | 222 Dee hy bead 23.6 24.0 
i] 13 23.0 23.0 23.0 | 228 | 22.8 22.6 | 22.8 | 23.7 24.4 24.6 25.4 25.0 
14 22.1 21.9 215°) gales | 42166 21.4 2133" |) aeedaG 22.5 23.2 24.0 23.6 
7, 15] 22.6 22.3 | 22.2 21.8 21.7 Za3. + S204. | 8222 23.8 24.6 25.0 25.3 
; 16 236 | 234 | 23.3 | 23.3 23.3 23.1 23.7 24.6 24.8 25.0 24.8 25.2 
b 17 23.5 23.6 |. (2334 23.2 | 23.1 23.0 23.2 | 24.2 24.6 25.0. | ' 25.4 25.6 
18 23.1 23.0 | 23.0 23.2 23.2 23.1 23.2 23.8 24.7 © 24.9 25.3 25.5 
Kh 19 22.1 | 22.0 22.0 | 22.0 22.1 22.0 22.2 23.0 24.0 24.2 25.0 25.2 
20 23.0 |. 22.8: | 22.8 22.6 22.4 22.3 22.4 22.8 | 23.4 24.0 24.6 | 24.7 
21 22.8 22.6 22.3 22.3 22.0 22.0 22.3 22.8 23.8 23.6 24.2 * 24.4 
22 23.4 23.2 23.0 22.9 22.6 22.2 | 22.6 23.3 23.8 23.8 25.0 25.0 
23 22.5 22.4 22.4 21.9 22.0 21.6 | (220). #222 22.8 23.6 23.9 23.8 
24 23.2 23.1 | 229 22.7 22,8 | 7226 | 7228 23.7 | 23.8 23.6 24.0 24.4 
25 23.5.) 235 | (ab 23.3 23.0 | e230 | (23a 23:8 | 24.2 24.5 244 | 243. 
26 23.6 | 23.3 | <23:3 | (22.8 | 422.6 22.0 |. Bee 23.8 23.8 24.2 24.0 24.4 
27 22.8 228 | 22.8 22.8 23.0 23.0 | 23.1 23.3 23.8 24.4 24.4 | 24.5 
28 23.6 23.2 | 23,0 22.6 22.2 2h.9 | (22.1 22.5 23.9 24.4 24.1: | 24.0 
| 29 233.) (29,0" | 1229 22.2 22.0 21.8 | 22.2 22.6 22.6 23.1 23:2 | (4228 
\ 30 22.8 22.2 | 21.7 21.4 21.0 20.8 | 20.8 21.0 22.0 | 228 | 22.9 23.0 
> ¥ —||- PA ar | =o ~ ——— =n Sy ar. a ae e = a te 
Hourly Means. | 23.25 23.05 22.93 22.77 22.64 22.49 22.72 23.380 23.94 24.26 24.55 24.68 
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Daily 

and Monthly 
Means. 

| | | | 

26.0 26.1 24.9 | 24.2 254 | 251 | 25.0 | 24.9 24.4 24.0 | 24.0 | 23.9 24.69 
25.3 25.6.:} 425.2 | 25.2 rman ee he 24,00 125.9 | §23°70+) 287. | 523.8 he 29sG 24.31 
25.2 25.2 24.0 | 24.0 meet oeome, 24th Meee. 1) SSRI RIE | 528-0. F936 24.11 
25.4 25.3 O62 | "246 | °246 | 246 | 24.0 23.9 | 24.0 | 238 | 23.7,| 23.8 24.02 

1. BOG:2 Maceemems | 255 (| 595.0; 225.3) 6252.1, =248 | 124.3 aad, |, RIES oe 24.66 
2658 «| 25.7 25.0. | 254 W252 | 925.4 | ©2561 | © 26.1 25.1 25.0.) G248 4 2266 24.65 

| (25.8 op Ompremedc.2- "| 26,07) S256 | '254. | 225.2 1 253.1 26.2 25.0) $25.0, 1 B29 24.86 
25.8 26 1 ea263- | 25.8 25.7 Qie7 =) Bees. |S Oee it 223.68) 324.0) 24.2 4 7288 24.89 

1 125.5 25.6 25.8 | 25.8 DAG e263) 25.5 -| AIO) 246 | 12R4 +) Foe |. -3R2 24.68 
{ 25.2 25.8 | 25.8 25.7 Oyo nes.G0 | a5 | 2252-9 2962 | 4250.4 9949 | “24.6 24.88 
| (25.4 25.4 25.5 25.3 Sr Cepeos 26.60 | W286 | 463° | 2250 248 | 24.5 25.08 
+ 426.0 Sea) | 8282.) 9/253 25.4 Me ao) Eh 4) pees 95.0) B28 | Ik.8 | e946 24.88 
23.8 26.5 26.2 | 26.9 256 17 825.60) 8260 | 263 | °9252\.). Wee0 | 24.8 | ~ 246 25.14 
25.0 24.9 Peon on hoes | 6228) | 1258 | 628.8.) 23.4) HERZ) | ©98.0 | 1 22.8 23.96 
Pe. 2 25.2 25.2 25.0 SOUR 24.5.4) 8250 Bose |) 228,41 ee 2 4 $940 | £240 23.69 
25.7 | 25.8 25.6 25.6 25.4 | 25.5 23, W5) ie2.8 4) 29.8) 250. 23.1 «|. 23.1 24.07 

1° 5 2K4 24.4 24.6 | 25.0 Se ees 2 Meee. | Oe. |} 2S 8 ese | 884 1 988 24.30 
| 25.4 25.9 26.3 Oe7. Vw26. to.) me25-4. ‘Wee ds.4 | 025.0 |» «24.81? 194.6 24.4 24.1 24.28 
25.5 25.5 25.6 25.4 Saves 2 ) 45.24) 226.0. 1248) | e246 | | 24.0 23.6 24.35 

4 925.5 26.0 25.7 24.1 ee iees.o. | 2a S 0) oe 1) m24.8. | BIF3 | 949°) F940 24.15: 
P0282 |} 252 24.4 25.9 25.6 | 25.4 Sa3i le ob. oe eka 0. W250) | 94.8 | 94.8 24.48 
{ 25.0 24.8 25.3 25.0 D5: 2) hae 25.3" | |. 25,0 25.1 h 25.0 825.0" | 895.0 1) 84.6 24.72 
24.6 25.3 25.6 | 25.3 24.8 | 24.9 I20n eZee eehat E266") #29-9- || 453.6 24.14 
24.8 24.8 24.6) | -° 24.3 Secu ees Goel) 24:4 oe 2e2 |) 2 23.0} 23.0.4) 6 23.47 | 195.4 23.35 
24.6 24.8 94.9 | 24.4 244 | 247 | 247 | 246 | 243 | 242 | 242 | 241 23.76 

| 24.6 25.0 25.0 | 25.2 24.4 | 246 | 248 | 246 | 248 | 249 | 244 | 23.9 24.29 
24.2 23.9 2e2eleeesG)) S258) 9248 | 248 | 8246) 246) 243 | 249 | 2K2 23.85 
dal. | S254 25.0. | - 249 | 245 2E8 2 GIL 4 CF hb we S548 | eke gO") 2 238 24.15 
248 | 24.6 Bae, | 264. | 92404 24.3 | .'26.2 25.2 | 249 | 24.8 24.7 24.4 24.27 
24:8 |. 26,0 25.7 25:62 ) e256" |. <25.2 | 25.0%) . 26.0 249) | ISO MINE IES | 8225 24.65 
25.1 25.2 25.1 eran b2bi4. wend |) 6249 7 1968 | -244-) 23.6 | 623.3. | 623.2 24.48 

i Sa ean Eas | a eS ee ee ceeeeena ro 5 sia 

be25.41 1925.29 | 25.13 | 25.16 | 25.05 | 24.89 | 24.71 24.47 | 24.31 | 2419 | 24.01 24.38 

1 | | | | 

25.3 25.0 Poem son aweeocd | 2545) 126.3 24.9 2e7 ck Bone 24.0 24.40 
25.6 25.6. | 25.5 25.5 25.5 25.5 ilk 26.3 25.0 24.6 24.2 23.8 24.47 

25.8 26.0 | 25.6 25.7 25.5 25.6.) © 25.4 25.2 24.7 25.0 25.0 24.53 

25.4 25.5 ,| 26.1 | #25.7 25.4 | 25.2 25.0 24.9 24.9 24.8 24.4 24.71 

25.6 25.6 | 26.0 25.0 | 24.0 | 235 | 236 23.5 93.4 | 23.2 23.3 24,21 

25.0 Ze 2ela2o0 ' 24.0% 25.1. |> 26.1. | 25:0 24.5 24.2 | 24.0 23.8 24.20 

24.4 240 | 240 | 23.9 23.5 93.6 (| "23:4 23.4 23.5 23.6 23.4 23.78 

25.3 24.8 246 | 24.6 23.8 2n.7 23.6 23.5 23.5 23.6 23.4 23.74 

24.5 25.3 Dele 25 e2 25.4 | 248 24.4 24.3 24.2 24.0 23.9 24.08 

23.5 Ba! “9G4 "| 985 Qe5 i ott ie 23.5 23.4 23.2 23.3 23.2 24.09 

24.8 OR ) A246° | +24.7 LS aa ES AD) 23.9 22.66 22.6 22.5 23.70 

24.6 24.5 24.8 | 25.2 Oe ee deere Ss. te. 281) be 23:8) |, 523.6 23.2 23.50 

25.5 B54- 525.0. | 23:8 24.3 | 246 | 22.8 204 Meeps e216 22.0 23.70 

24.4 24.2 24:1 |- 238 OeRIo an 28.8 23.7 23.3 23.2 22.8 22.6 22.93 

24.6 24.8 | 244 24.4 FEC BOGS 2, Aedes |) 24.2 24.2 24.0 23.63 

26.0 25.6 |- 25.3 24.7 25.2 25.2 25.0 | 24.9 24.6 24.4 24.1 24.54 

25.8 25:8) | 5 263 25) 2 emo, | | abcd NT 2a. Ones: } 223.4 23.0 23.2 24.37 

24.8 24.8 | @ 25.0 24.8 | 248 9641) 262 393.0.) 29.2 92.0; J 22,2 23.95 

25.2 24.9 25.1 | 25.8 | 25.6 25.5 | 248 | 243 23.3 23.0. tee 0.0 23.84 

25.2 25.2 24.6 | 24.8 Tes 28.3 24.3 | 24.0 23.7 93:4" | ° 23.2 23.75 

24.4 24.4 Seri Ba eae OS ea (23.6 2o.G tis 2e.Cyell Weos.4 93.4 | 23.5 23.42 

25.2 25.0 ee eae ee oe 2s a6 23.5 22.89) 2h7- |) 29.5 23.67 

24.3 24.3 24.0 23.8 233i 23.8 4 23,8 | 23.8 PAG Hulpearenim 25.4 B522 

24.5 24.4 24.6 | 249 | 24.6 226) (umes. 24.4 273 ab os Ome -eo.8 23.84 

24.7 24.2 Coes | p2eeaieeees2 | $204) 944 | 24.2 23.8 23.8 24.04 

24.8 24.6 Papo moa? . |} W248. ty ee.6 2508 | eos. | 23.0) “earten, 1 23.0 23.75 

24.5 eee 24.0 | 25,0 | 24.8 2a a Ra ames. |) (24.155) 293.6 23.7 23.84 
24.8 eed ieee. 1 24.0 24.4 Deeg S| S242 eee 2. 1s 23.5 23.71 

23.4 Zo ee eh eee.8. ||, ,523.8 23.5 Pepe mes tf | OSNe Pega 4)" 823.2 23.00 

23.6 23.65 | | 23.4 23.6 23.6 | 24.0 ZROM 2aG) Ch: Baa y vee.0 0, 23.0 22.75 

i | | | = 
ie eee | | eee ae 4 oe: ome eee 
24.85. | 24.81 24.77 | 24.75 | 24.57 | 24.47 | 24.18 | 23.07 | 28.68 | 23.52. | 28,30 23.84 
‘ | 
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Hours of 
Mean Batavia 
Time. 


is hos 


14 4285 | °2a2 760 y| (ato | sai0) 1 ey 203: 17 ake g2¢ } Wee aims 23.1 
349931 | (928 aes Yao) eis *) ee 904. | 228 {pee | eee 24.6 | 246 
39. 928:4 | pee fe wea | oea 78° || has 250°'| 2994 V > Rag7 | eee 24.2 25.4 
4|| 23.6 2560) 493.4 > Slee OL aa eae | Ba gs 1 eee 24.7 24.8 | 245 
| 5} 238 | 236 28:2. |. 2257 “fae 22.0 | 226 | 23:4. 1: 2ago 24.4 246 | 246 
@t Atel 7. p20 1 Gaao? | Pas) (ee as 21.0 | 21.6 22.5 23.2 23.4°| 24.0 
7 285 | kast4 28.0..\ 5204 |) 2287) geo S08" | [9u8 | aes 23.8 | 23.8 | 24.0 
8] 226 | 221 91.4 |54 20:0 ° | sae "go | e203 20.8 22.0 22.2, |* Gaee 22.6 
9g 2214") R212 | “a0 a0) A eee | eee es B20 92:5 | 222.2 | > Sg eae 
10 | 2708 1) 418 21.6 | 83h |, fae RO | eats 1 220 22-7 |- 9938, | aan 24.6 
114 9220 | 5228 21.8 if aaL8 | OMe jp umeto | 2202 22.8 23.8 23.8 23.2 23.8 
12 | 226 226 9u5° + "223 |. 9291, 4° 899 1792.0 Aes 0e) pa eee 24.6 24.6 
4249) gees | eee mei | 2280" |) 22200°") ekD 4 aes Naa 24.2 | 246 24.8 25.1 
" 14] 20.8 | 20.8 20.8 20.6 | 203 | 203 | 20.5 21.4 93:8. |" ae 24.1 24.0 
154 O29 | HezOU) PaO *) gS8- 1 22s tea | ean | eee 23.5 | 23.8 23.8 24.0 
Hiliie | *228 | $2268" 2B | Gaa3h) fame 250 | (22.05'| Fax0 40 piss i eae 23.8 23.7 
17°) 238) B2aee, Fehon Bik | Wore yee Pee 23.0 23.8 24.2 24.3 
D |ag| 28 226 | 926° | 234.) s2£6 | 2962 | #2ia>%) Gaze) “9b eee oe 22.9 
wodelod 23.1 22.9 | 22.4 207° | 4203 | 9200} 3210 | #207 ©) oea8.0 22.6 22.4 22.4 
20 | 22.4 920 4 0207 | Sana [Gane ) Reto.) feos: | aako 8) ees eee 22.9 | 22.6 
21] 222 21.8 21.5 | 210 | 207 | 20.4 | 20.7 | 214 | 224 | 223 | 225 23.6 

39°) E220 be BOLO 1 e211 io e208 20.8 | £20.6. | “20:8. ) 3282 | ages eee 22.8 23.0 . 
994.5229 | 2998 | 399-4 4" 0O010 | Bape | Benes Sees ot eee ees 23.0 23.0 23.0 
GA i) 22.8 | 9228) «99.6 | “984 | (98004 SS 822.07 1) Waa 7ae Sree 23.6 23.9 
25 i) 224 | $992 | 922%) (919 | (9hF. 4b Fal.) 9220 W Foeeee ze ee 23.5 23.9 
26 | 233 226 22.3 2h6° | hops | GSLs | Asis seeoe eee 23.0 | (23.2 23.3 
27 | 23.1 22.8 233° | $930 1 $8461 ks | (26>) eee) eae eee 23.8 24.0 
| 98] 22.8 22.6 20.21 962 4) SOUR OM» Ree) eae 22:38 | (93:8 |--ghe yee ee 
| 29] 215 | "215 | 214 | 210 | 207 | 203 | 204. | 216 | 228 | 232 23.0 23.0 
30 | 23.2 23.9° Jo 928.8) 4) B20 4 ~ tone ee 2G 219 |. 0984 | ose) See eee 22.8 
| 31 || 21.6 21.2 210) 20.7 90.7 | -20.4? | -20:7°%| 621.6 4) 622.8 eae aie 23.0 

| | =| ai | ane 


Hourly Means.|| 22.54 | 22.35 


22.12 | 21.82 | 21.51 | 21.30 | 21.48 | 22.92 | 23.15 | 23.45 4| 23,55 |. 28.74 


20.6 20.5 | 20.3 | 20.2 19:0 0) 210.6 2 enio.8 210 | 222.0 9 2226 22.8 23.0 


1 | 

2 20.8 20.9 20-4) Bea) ALO ee Lae 19.7 21.0 | (22.8%) .23.6"\. 2256 Sie eae 
3 21.2 21.2 20.8 20.6 4 20.3) 21 20.8 21.8" Gae.O |) meee 23.2 | 23.8 
4 23.2 Zo.0 <i 222.6) es 22.2) 22.0 | (22.1 | (22.8 .) 24.0) (2e.608) 52a es meee 
5 22.6 21.8 213°) {21.0 | 20.72 “20.4 | E20 1» Ui eee 23.8 | 23.5% 
6 21.4 20.8 20.5 2U.3 |} meas) 9) eet uD 20.1. Wee 21.2) (yp 2Zi3> | sezzoo 22.8 22.8 
7 1.2 1 a eh.0 20.9 |. 206 | 205 | 203 | 205 | 214 | 228 | 226 | 222 | 22% 
8 21.8 214 7 92:0 20.7: | 20.5 | 20.3 20.4 21.6 | 22.0 | ees ot ee 23.1 
9 20.1 20.4 20.1 PAU Mia) ae | A Delia ke ae i na 21.0 22.02 ¢) s07 ogee 22.0 


10 20.9 |*R20-79 1" 20.5 1 S205 ee. 1 eZ0> i e208) ceaeeg 22.0 |, aes0 ot ea 23.0 
11 21.2 20.9 20:7 | 20.6 1° 20.6 | .20.6 | 208.) 26>) 2225 e228 ee 23.4 
12 22.2 , 22.0 21.6 4 4204 21.2 | 20.8 | 20.8 33:0; 9| 229.6" eee. S. 5 eee 22.2 


13 21.2. | 208 yew oe 20.2 199 | “18.6 1 “19.9 20:7. | 21:9 |. 721.6" |. S26 Seen 
-14 20.6.) 20.4 | 7201 201° wi. S204) ) 3) eee | Se cie | 212 22:14 | \ Gee beat eee 22.3 
15 21.8 | 21.6 |. 21.4 | 213 | =27.0°) S207) 20.8 a2. 0 ees ee 22.8 , 24.0 
16 22.0%") 21.6) 021.2") sae? | 2 2O8 UD 120.7. VIP woes 22.6 | 22.6 23.0 23.6 

22.1 Abe | eee | eed) i eae ad ade 21.6 | 22.3 23.1 | 23.2 22.8 23.1 
18 22.1 22.0 21.8 y Oy ee ay 4 9 21.1 21.4 22.6 | 22.6.!| 23.0 22.6 | 23.2 


19 21.7) elo we 20) 20 eed 0 eS 
20 BS Wehr t | male 21.3. 4) 223 21.6 21.4 4 206.) bigs 2Z GO ueea een? 22.7 | 23.0 
21 ye ee ee Dr A Vs i 7| 21.9 | 21.6 21.8 22,0 | 12.81) S250 23.3 | 23.3 
22 21,8. | M2ZR8- 7) eeel.6 |) S22 20.8.) 20,5.) (20.8 = Me 2 BAe oii (eee) 22.9 23.8 
23 22.9 | (208) yreeist: YS Zt Tet) ing Z.BY | 2007 |)! RES Nariman 0. Cisne aese 23.4 | 23.2 
24 21.8 | 21.5 Bie || e200, ff eeeU.G ye rede 21.0 22.0. \cue2e.7 | 22:6. | 23a eee 
25 Bene 4) nate bh Bet a ee MIO Meme 21.4 | 224 23.0 "| 223.2 23.3... eee 
26 22.3. | 22.0 217 | 2165) 2 214 7) 22t6 | eZee 0 22.8 4° “Zo | saceboan 23.6 
27 22.4 220° "| C2EG oh mmel.O ! 4 me 4 came 4 21.9. | ees eee, 1) eek) eee 23.9 
28 22.8 | 225 | 224 | 220 | 218 | 21.7 | «223.21 9233 | 623.6 23.4 23.2 | 23.3 
29 22.0 | "22.0 |  -ZEO i= 221.4) | a 2ns8 21.2 21.7 22.9 23.3 23.8 23.6 |° 23.2 
30 22.1 | 22.0 21.9 | 22.4 23.0 | 23.6 23.6 | 23.9 
\ 31 22.5 | 22.2 21.8: | 223 | 22.6 23.3 23.3 | 23.6 


Jie) 319 22.1 |. 23.3 I9-8° (eas 


As oO: Gh. TC SE 
—_ 
=J 


Hourly Means. |} 21.80 | 21.55 


| 
2 ceo | 
20.72 / 20.97 | 21.85 22.64 22.87 23.00 23.23 
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) ay Pa PSYCHROMETER. 
WET-BULB THERMOMETER. 


| | | | Daily 

1 P. M. a ta | 44 5 6 (ire eae 9 10 11 12 || and Monthly 
| | | Means. 

i] : ! ! 
24.0 24.1 24.4 24.3 24.3 24.4 22 iyi 23:6 28.2 23.2 23.3 22.91 
24.8 24.8 24.2 24.3 24.3 24.4 | 244 | 244 24.0 | 23.6 23.6 23.4 23.71 
25.0 mes 4. 295.7 24.3 24.3 24.3 246 | 24.8 25.0 | 246 | 24.3 24.0 24.05 
25.4 24.8 |~ 24.7 24.7 24.0 24.0. |< 2941 24.0 24.0 23.8 | 23.8 | 23.7 24.02 
24.6 24.8 24.6 24.4 SES Muee eli). y2eGar me ts.9 4) 292 23.0 POT sp ae 23.57 
24.2 23.9 24.1 Zee NerOn SEG RZE 2d AED. 1 LBS Oe Oks 34,0. 1 © 23.9 23.16 
24.2 24.6 24.0 Zo eo) Cael 28,88 VP end) | 6258. 1 pes 4 xe Mawes 23.22 
23.0 24.0 | 23.2 220° ja ens pki bialiive’ vA Manna w= Wee On 206 8 B10 1? BO1.4 22.03 
22.3 wees 0 | 28.6) 988 | 988 |) Oe hg eae 7 AEM Pe ok? he te te pel ae 21.88 
24.0 Bees 0 | 93.0.4, 2.8 | 23.0 88.1 Sap 22.8 F906. 292.9 || oo Ouaae 98.71 
23.8 Ort .6 |. 989 SEG t he c Der saees 6 (1° Suen 25.0. 1. 2a.0ed 923.0 | 2829 23.00 
24.9 Seen | 254 24.7 24.8 24.2 23.3 7 Wve ney sei ee i ee) 23.36 
24.6 | 246 24.7 Peon emeas ayes 8 7) ool 4 ae.8 21,5 Vane og.0 1 9? 25.6 21.3 23.12 
23.9 24.4 24.0 BRS ayers Say 0 23,2 o2.64 22,4 93.3, opt 2ES* 4) ge 1.8 22.30 
23.7 23.6 SO ©S5R Ean ee) 198.5 23.4 | 23.4 23.1. | Blo |- 23.1 | . 23:0 22.90 
24.8 | 24.6 Ceo SOEs | oee | O82 O04 22.1 22.2 mee 22.4 | 984 23.08 
Peder see | 24.2 539-1 1 34 4e 24.2 23.8 24.8 1) = 28.8) sears ater 25.6 23.2 23.30 
24.0 24.0 23.8 23.8 | 23.6 | * 23.6 BO Aad 4 it 25,0 wee ede 29.3. |b 2a9 23.00 
23.1 23.5 23.8 23.6 | 233 | 231 | * 23.0 | 22.8 22.6 Bent Paaoe | eros 22.55 
23.4 23.6 23.4 SR ee Geet 2 93:7 23.5 | 23.5 23.4 23.1 | 22.8 22.5 22.67 
23.9 eis 7 S81 ae. 2) 242 957 eer ae Ou eo: 23.0 | 23.2 23.0 22.67 
23.4 23.0 23.6 23.5 | 23.9 | 24.0 23.6 9.6 etegs.2 | 29.41 ee 8.01 83.0 22.48 
23.6 SAS 423.8 -) (223.8 23.6 | 23.5 23.7 24.0 | 23.8 23.6 23.3 | 23.0 23.01 
23.8 Oot ren7 | 2a CeCe eee Poo.O up eean te oe.2 te eee.8 1 122 8 22.6 23.13 
24.1 Peet ese 98:7.> |) 24,8 24.2 DSO hie 228.0) os.Goe en eos: Ne OS o8 1 eos. f 23.29 
23.2 COM 220 624.00) 8 28t | * 24.2 24.2 24.0 S51) $96,001 23.6 | #" 25,4 23.10 
23.9 S564 244 | 243 CT DEG 25.4 23.6 Oh 4 5 Sais 898 4 | at 23.30 
| 24.6 24.8 | 248 | 246 | 24.6 SU aes Sea 7 Cee poe Ose 26 23.10 
| 23.8 23.6 24.4 24.4 24.3 Soom 2h Dee oe 1. | 23.60) oes 3 23.0 22.8 22.76 
|. 226 Pe eeIs 5 |. 23.6 23.2 22.9 OS tamed 8s A 2 ol 28 8 97.0 1) 28 22.75 
22.4 Boe oa. et 25.1 22.7 F273 eee I eror So 286s eet oe eee 0 |” 20,8 21.88 
23.91 | 2408 | 24.05 | 23.92 | 23.90 | 23.80 | 23.45 | 23.31 | 23.18 | 22.99 | 22.81 | 22.65 22.97 
: \ | | | { | 
23.4 23.0 23.0 22.8 22.7 22.4 | 222 | 220 | 218 | 216 | 21.2 | 21.0 21.65 
24.6 24.6 y ER ae | PEG SEO BARGE BRO She he P20 OF RB Sots 22.39 
23.2 23.3 23.9 | 23.6 23.9 Peeve PER 824.0 iP 2a Ba.6 4 Osea} 593.3 22.65 
25.0 24.6 24.8 | 246 24.5 Bee ep Bee 2470" 38.2 23.2 23.1 23.1 23.59 
24.2 23.6 24.0 | 23.4 | 23.0 EO Yi eee 23.6 23.4:| 22.9 22..2 22.60 
_ 23.2 22.9 Bi Ge 226 128.0 92.8 | 23.0 ge 922.6 22.4 S207) 2084) +286 21.88 
ea 23.0 | 22.6 | 228 | 228 | 232 | 23.3 | 23.2 23.0 22.6 22.3 22.0 22.11 
23.0 22.6 22.6 23.0 22.3 ya a i? Ard Vika) eae mee FG 21.2 20.7 20.1 21.69 
Szemamss.1 |) 22.6 | 22:2 SUG Wee aoe t 21.5 oe 2 oe.2. en go)4 22.0 21.6 21.4 21.40 
22.8 23.4 Pacey a2 Se ts 5 1) 999.4" 9091.7 909 905 198 6 21.8 21.4 | 21.4 21.84 
22.8 Oe (ies) 23.0 93:1 1) 98:8 23.6 1098.6 168.4 4 O82 22.8 22.5 22.3 22.32 
23.3 23.5 aC elie oa de oh 28.0 4) 98.0% 1) 22.6 175 28.6 22.4 21.8 | 21/4 22.32 
22.0 22.4 23.0 22.1 einen, Oat) 93.0. 299.0 | rak.Gad Seto el 908 | “20.7 21.31 
22.6 23.2 23.0 23.4 POT eee |) CORO ee.8- 287 22.6 22.4 | 22.0 21.89 
24.2 23.8 | 236 | 23.6 23.8 23.5 23.5 23.4 23.5 B8.2y) Brae ae) 720.1 22.64 
24.019 23.1 fe 23.2 23.9 23.6 23.4 23.4 23.2 | 23.0 TL a 201 si 98 22.46 
24.3 mr Gate 23.6 «| 21256 7 Wea ey 27 ge ty a 23.2 7) n32.8 22,80) 9P92.4 |, 28.2 22.73 
23.4 36.8 )| 93.9 23.8 95.6) 23.422) VRS. | 23,8 23.0 22.6 S1192:3. 93.3 22.68 
23.2 93.3 | 23.7 23.2 fo ke Nate 22. OW} 92.3 21.9 21.8 21.8 21.8 22.0 22.02 
22.6 a6, 022.7 \@ 23.2 23.2 23.647) 23.8.) 23-6 BE3 1198.0 92.6. | 22.6 22.49 
24.4 24.5 | 23.8 23.6 23.3 23.4 23.4 | 23.6 23.5 | 23.6 23.2 23.2 22.97 
23.6 23.8 23.6 23.5 23.6 23.6 23.8 24.0 24.2 24.1 23.5 | 23.0 22.72 
23.2 23.2 23.3 ies ay ty ee 23.2 23.2 23.1 95.1413 28.0.) 22.8 22.51 
23.8 78 + 24.0 23.8 23.6 | 23.5 23.6 23.5 23.5 23.4 | 23.4 22.5 22.70 
23.8 24.0 | 24.2 24.5 24.0 23.9 23.8 24.0 24.0 Bae) ee 22.1 23.05 
24.6 23.6 24.2 24.0 24.2 24.2 24.2 23.8 23.4 23.2 | 22.8 22.7 23.00 
24.0 23.9 23.9 | 23.8 23.8 23.6 24.0 24.0 23.7 23.4 23.2 23.0 23.09 
23.0 23.0 22.5 | 22.8 01) AN Oae 22. POE eRe 22.0 22.1 22.50 
24.2 24.0 23.2 23.0 22.9 22.8 23.4 23.4 23.0 23.0 22.6 | 22.3 22.74 
24.0 24.0 24.0 23.6 23.6 23.8 23.5 23.1 23.0 23.1 23.0 | 22.7 22.93 
23.4 23.8 | 23.4 24.7 24.2 24.5 23.2 23.2 22.4 22.2 22.0 | 21.9 22.83 
| 

Bp ee es.60. | 28.47 | 29.40 | 23.97 | 23.21 | 28.14 | 2810 | 22.80 | 22.70 | 22.36 | 22.11 22.44 
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PSYCHROMETER. 
WHET-BULB THERMOMETER. 


| 
Ss | 
Finig eee os a 2. ems 4 5 6 ie aoe 9 10 12 
Time. 
| 
/ af 2te | 213 | 205 | 205 | 206 | 205 | 205 | 210 | tons | ton7 1) Sieg eee 
| gi o22 | a0 | 218 | 216 | 21.4 | 212 | 212 | 222°] 230 | 232 | 934 | 932 
| si 226 | 293 | g20 | 222 | 924 | 226 | 224 | 226 | 230 | 934 | 237 | 240 
| al 923 | “g20 | 220 | 220 | 220 | 218 | .2a2 | “232 | 3255 | (23;37 0) Meeps 
5| 231 | 232 | 233 | 233 | 234 | 235 | 234 | 236 | 240 | 246 | 248 | 248 
6| 233 | 231 | 230 | 230 | 230 | 230 | 232 | 232 | 236 | 242 | 244°| 248 
7| 234 | 232 | 230 | 232 | 931 | 230 | 230 | 235 | 236 | 244 | 246 | 247 
.| si 229 | 230 |* 230 | 931 | 231 | 230 | 228 | 236 | 242 | 244 | 266 | 262 
eo | 9] 226 | 223 | 222 | 222 | @z0>] 213 | 218 | 226 | 95 | 9286 | See 
10| 231 | 228.| 227 | 225 | 222 | 222 | 228 | 933 | 2936 | 238 | 940 | 9268 
f} 133] 222 | 221 | 219 | 218 | 216 | 214 | 215'| 224 | 220 | 934 | 932 | 932 
m | 12] 215 | 212 | 213 | 210 | 206 | 207 | 207 | 207 | 220 | 922 | a12 | 208 
i3| 209 |.206 | 205 | 204°| 201 | 198 | 196 | 207 | 218 | Sone | cone 
y ji] 26 | 5 | a3 | 28 Bt | 208 | 208 214 | gai | 226 | 281 | 236 
15 | 234 | 235 | 932 | 230 | 928 | 226 | 230 | 234 | 240 | 240 | 240 | 262 
Wj 16] 236 | 234 | 932 | 229 | 224 | 920 | 224°] 238 | 245 | 244°] (240 | iaoo 
i7| 240 | 241 | 238 | 235 | 234 | 237 | 236% 236 | 234 | 238 | 242 | 248 
fH | ig) 238 | 236 | 234 | 232.| 232 | 230 | 233 | 241° | 244 | 242 | 246 | 950 
i9| 230 | 230 | 231 | 230 | 228 | 226 | 233 | 239 | 267 | 244 | 248 | 250 
fh [ao] 223 | 923 | 222 | 220 1 216 | 21.7 | 220 |- 230 | 238 | 246 | 250 | » 25,0 
f] 21] 226 | 224 | 223 |. 223 | 224 | 226 | 230 | 238 | 246 | 9268") \2Qeaumag 
a2 230 | 228 | 924 | 223 | 220 | 218 | 222 | 236 | 244 | 244 | 248 | 264 
fas] 227 | 228 | 228 | 230 | 2933 | 234 | 237 | 243 | 248 | 246 | 25.0 | 254 
o4| 223 | 29291 | 918 ) “218 | 216 | 21:4 | 994 | 934 | 939 | 9940 | 99e0lNumoae 
25|-23.0.| 230 | 230 | 228 | 926 | 226 | 926 | 930 | 936 | 286 | “o4ouyumeme 
96| 224 | 226 | 227 | 227 | 226 | 295 | 222 | 226 | 235 | 244 | 248 | 249 
27 232 | 226 | 221 | 218 | 215 | 213 |. 216 | 228 | 238 | 238 | 244 | 245 
a8 223 | 222 | 218 | 216 | 213 | 21 | 219 | 230 | 243 | 241 | 248 | 264 
29| 213 | 213 | 208 | 207 | 205 | 203 | 209 | 221 | 229 | 238 | 241 | 939 
| 30] 232 | 228 |- 922 |. o07 | 914 | 213 | 223 | “g36 | gas | logs) eee 
Hourly Means.) 22.65 | 22.50 | 22.31 | 22.21 | 22.06 | 21.96 | 2221 | 22.93 | 23.57 | 23.83 | 2401 | 2413. 
] 
/ 1) 224 | 224 |, 922 | 220 | .2n6 | 243 | (922 | sod] 238°] "eae |) lege enone 
{ 2] 222 | 220 + 216 | 214 | 209 | 207 | 208 | 226 | 234 | 228 | 228 | 934 
3/ 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 205 | 928 | 935.) 949°) woes sieoee 
4| 228 | 226 | 226 | 226 | 294 | 293 | 295 | 236 | 240 | 242 | 240.) dae 
5| 229 | 229 |. 228 | 296 | 297 | 295 | 228 | 238 | 246 | 248 | 250 1) sam 
6| 233 | 231 | 230 | 232 | 232 | 232 | 236 | 238 | 240 |- 248 | 248 | 246 
71 2934.|° 934 | 233 | 234 | 231 | 233 |. 936 | 249 | 969 | nose |) \omnn eee 
s| 238 | 238 | 236 | 2924 | 2928 | 232 | 238 | 244 | 252 | 256 | 252 | 960 
9| 236 | 234 | 233 | 232 | 233 | 232,.| 224 | 22 | 222 | 222 | 229 | 934 
110] 229 | 230 | 920 | 2928 | 930 | 230°) 939 | 9988 | 943 | ade |) Someone 
g } 11) 242 | 23 | 236 | 232 | 233 | 234 | 238 |. 230 | 246 | 247 | 250 | 254 
12 234 |. 234 | 2931 | 232 | 233 | 2930 | 936 | 240 | 244 | 946.| bog) mame 
fm |.1s}| 222 | 225 | 228 | 228 | 226 | ‘928 | 232 -| .240 | oat) aba 70) gee 
14) 230 | 228 | 224 °| 223 | 221 | 29230 | 228 | 236 |. 238 | 243 | 240 | 236 
M |} 15.) 231 | 227 | oa5 | 221 | on7 | ot5 | 2298 | 936 | 938 | 238 | 938 | 994s 
QO { 16] 230 | 227 | 224 | 223 | 222 | 921 | 925 | 936 | 240 | 246 | 249 | 252 
17| 230 | 230 | 228 | 224 | 224 | 292 | 292 | 998 | 236 | 240 | 9384 | 239 
t | 18| 226 | 226 | 224 | .226 | 294 | 922 | 927 | 934 | 939 | (950 | wog7mnnmoed 
19| 230 | 230 | 228 | 226 | 223 | 223 | 229 | 241 | 246 | 246 | 248 | 250 
O | 20] 229 | 233 | 236 | 233 | 228 | .281.| 234 | 236 | 240.| 243 | Some | meas 
QO [21] 226 | 227 | 226 | 225 | 225 | 1226 | 280 | 1236 | 242 47022 | epoe ee 
93 232 | 232 | 232 .| 233 | 231 | 231 |. 238 | 938 | 246 | 250 | 246 | 1248 
a3 227 | 228 | 226 | 226 | 223 | 221 | 2928 | 235 | 240 | 246 | 952 | 948 
oa), 224 | 923 | 923 | 223 | 993 | -993 | 930 | 936 | 9248 | 1268 | oma oleae 
25| 221 | 219 | 220 | 220 |. 220 | 920 | 923 | 928 | 930 | 933 | waa lengeg 
26 240 | 238 | 238 | 236 | 232 | 232 | 256 | 242 | 247 | -254 | 950 | 954 
27 230 | 232 | 230 | 228 | 226 | 2928 | 232 | 242 | 252 | 246 | 254 | 2529 
98 230 | 233 | 232 | 230 | 228 | -228 |. 995 | (946 | 953 | 250 | \og hwgmo 
29| 233 | 230 | 228 | 226 | 223 | 222 | 934 | 246 | 254 | 248 | 366 | 254 
30 230 | 229 | 228 | 296 | 295 | 224 | 230 | 236 | 250 | 250 | 25.0 | 253 
81] 223 | 222 | 226 | 226 |: 227 | 224 | 228 | 242 | 249 | 249 | 952 | 256 
Hourly Means.| 22.93 | 22.89 | 22.77 | 2264 | 2251 | 22.47 | 2201 | 29368 | 2425 | 2446 | 2456 | 24.65 
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Daily 

5 6 7 8 9 10 : 5 ty 12 and Monthly 
Méans. 
23.0 23.0 23.0 23.0 22.6 22.5 22.6 22.4 22.4 22.11 
23.7 23.6 2o.0 23.5 23.5 23.4 23.4 23.2 22.8 22.84 
23.6 23.1 22.2 22.5 22.6 22.4 22.4 22.4 22.3 22.83 
24.2 24.3 24.3 24.5 24.0 23.0 23.1 23.1 23.0 23.26 
24.8 24.7 25.0 24.8 24.2 24.0 24.0 23.8 23.6 24.09 
24.5 24.5 23.6 24.0 24.1 24.0 24.0 23,.8-40 0929.0 23.81 
24.2 23.7 23.7 23.4 23.4 23.3 23.2 23.0 22.6 23.76 
24.3 24.3 | 23.4 22.8 22.8 22.8 22.9 23.0 23.0 23.50 
25.2 24.4 23.8 23.4 23.4 23.3 23.0 23.2 23.3 23.32 
23.8 23.4 23.8 23.8 23.1 23.2 22.8 22.8 22.5 23.29 
23.2 23.1 23.3 23.9 23.9 24.0 23.6 22.6 22.0 22.75 
22.6 22.6 23.6 23.0 22.6 22.0 21.6 21.6 21.4 21.69 
22.2 22.2 22.8 23.1, 22.6 22.6 22.4 22.8 21.7 21.69 
23.4 23.3 23.6 23.6 23.8 23.8 23.4 23.4 23.2 22.66 
24.4 24.2 |; 24.2 24.5 24.4 24.2 24.0 23.8 23.6 23.86 
24.6 244 | 24.3 24.8 24.6 24.2 24.0 23.8 24.0 23.95 
24.6 24.2 |» 24.2 24.2 24.1 24.0 24.0 24.0 23.5 24.00 
24.8 24.4 | 241 2oed, 23.6 23.4 23.5 23.3 23.2 23.93 
25.1 243 | 23.5 23.4 23.2 22.8 22.6 22.4 | 22.3 23.70 
24.6 24.6 24.4 24.4 24.2 23.3 23.4 23.0 | 22.7 23.56 
24.6 24.6 24.6 24.7 24.6 24.6 24.2 24.0 | 23.6 23.85 
7 ea | 24.7 24.5 24.0 23.4 23.3 22.8 22.8. | 722.6 23.59 
24.6 24.4 23.4 23.2 23.0 22.8 22.6 22.625) wean. 23.73 
24.2 24.4 24.6 24.6 24.6 23.3 22.9 23.0 23.0 23.41 
240 24.0 23.8 24.1 24.2 24.3 24.6 22.6 22.3 23.57 
24.8 24.6 24.3 24.2 24.5 24.3 24.4 23.8 23.6 23.81 
24.4 24.6 24.7 23.6 23.4 23.3 23.3 23.0 22.6 23.32 
25.0 23.0 22.7 23.1 22.8 23.0 22.8 22.4 21.8 23.07 
23.4 23.9 23.8 24.0 23.8 23.6 23.7 23.6 | 23.4 22.84 
23.8 24.0 24.2 24.0 24.1 23.8 23.8 23.2 22.9 23.56 
24.16 23.96 23.83 23.79 23.64 23.42 23.31 23.08 22.83 23.31 
24.3 24.0 23.8 23.9 23.8 23.4 23.4 23.2 22.6 23.37 
22.5 24.0 23.8 23.3 22.8 22.3 21.6 21.4 21.3 22.38 
24.1 24.2 24.4 24.7 24.8 24.8 24.4 23.0 23.0 23.40 
25.0 25.2 25.2 23.0 22.7 23.0 23.0 23.0 22.9 25.54 
25.3 25.1 25.2 24.2 23.9 23.6 23.6 23.6 23.5 24.03 
25.1 25.0 24.8 24.8 24.4 24.0 23.8 23.6 | 23.4 24.13 
25.4 25.3 20:3 25.3 25.2 25.1 24.6 24.2 23.8 24.49 
25.2 25.0 24.8 24.6 24.4 24.2 24.0 23.8 23.7 24.25 
24.3 24.0 23.7 23.4 23.2 23.2 23.1 22.8 | 22.8 23.19 
25.0 24.8 ° 24.6 24.6 24.3 24.5 24.5 "24,4 | 24.4 24.14 
24.6 24.3 24.3 24.6 24.5 24.4 24.2 24.0 23.8 24.25 
24.8 24.8 23.6 23.6 23.3 23.0 22.6 22.4 22.3 23.71 
24.6 24.8 23.1 22.5 22.6 22.5 22.8 23.0 22.9 23.53 
23.5 23.5 23.8 24.0 24.1 23.8 23.8 Bo.Or lh eee 23.39 
24.8 24.5 24.2 24.0 23.9 23.8 23.4 20.1 4 9 2e0 23.47 
24.6 24.0 24.0 24.2 . 24.4 24.4 24.0 23.6 23.2 23.79 
24.7 24.6 24.8 24.8 | 24.6 24.6 24.3 24.0 Zao 23.63 
24.0 24.4 25.0 24.8 24.5 23:7 23.5 23.4 23.0 23.69 
25.4 25.0 24.1 23.8 23.7 23.6 23.4 23.2 22.9 23.89 
25.1 24.6 24.2 23.7 22.8 22.8 22.7 22.6 22.7 23.71 
24.8 24.6 24.3 23.8 23.4 23.2 23.2 23.2 23.2 23.60 
23.3 23.2 | 23.1 Zouk 23.0 22.8 22.8 22.8 22.8 23.60 
24.8 24.5) \- 23% 22.9 22.5 22.4 22.4 22.4 22.4 23.48 
24.0 2521 22.0 21.6 21.8 21.7 22.0 22.1 22.2 23.03 
25.7 25.5 25.3 25.0 24.6 24.7 24.8 24.4 24.2 23.77 
25.0 246 | 246 24.2 22.6 22.2 22.2 22.4 22.8 24.01 
25.2 Zrla ls, 26:2 25.2 24.8 24.1 23.8 23.6 23.3 24.16 
24.2 24:7 | - 250 25.2 25.1 24.4 24.0 23.6 23.4 24.13 
25.2 25.4 25.6 25.4 24.5 24.1 23.7 23.6 23.2 24.28 
24.9 24.8 24.6 24.2 24.2 24.0 23.8 23.6 23.3 24.01 
24.6 24.6 | 243 24.4 23.2 22.9 22.8 22.8 22.8 23.70 
4.8) 24.75 24.60 24.65 24.55 24.33 24.09 23.79 23.59 23.43 23.25 23.08 23.73 
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PSYCHROMETER. 
WET-BULB THERMOMETER. 
Ho of ; ] | | | 
ours | 
Mean Batavia || 1 A. M 2 aoe | 5 6 | 5 peed | 10 | i | 42 
Time. | | 
| | 
Sea 22.8 22.6 | 228 22.8 22.8 99:8 | G9x2 256 |. waK2 24.4 24.1 | 24.6 
| 9 23.6 23.6 16 | 4230 23.0 298 |  paa4 24.1 24.3 24.2 24.8 25.5 
ie 3 22.6 906"). 9974. | yee 29:5 \ soos: | e226 23.8 24.4 24.3 24.6 24.8 
lan *2 22.8 22.7 22.6 22.5 9993 | 8ag0 23.0, | 7242 24.4 24.7 24.8 25.1 
5 23.1 | 23.0 23.0 25:0 | $229 | 923.0 23.4 24.0 24.2 24.4 25.2 25.2 
6 23.4 23.0 92.8 22.8 22°0. toa) 23.5 24.1 24.8 24.2 24.7 24.3 
7 22.8 22.9 23.0 925 | y2es8 | 5298 23.2 23.7 24.5 24.0 24.4 24.8 
8 22.2 22.2 22.3 29 i BE 22.4 23:0 -"|. 893:8° 4 eee 24.8 25.3 25.8 
if 9 23.3 93.1 | 22.4 22.0 | -21.8 21.8 2266.4 29R9 1 aes 24.7 24.8 25.6 
10 23.3 23.2 23.3 23.0 970 B2eS 23.2 23.9 24.6 24.8 25.1 25.0 
f} } 11 22.8 22.8 22.7 22.5 994 a os O06. eas 23.8 23.8 24.0 24.4 
12 23.0 92.0 | G25:0 22.8 92.8. fe 228 one 1 eae 24.1 24.7 24.8 25.0 
MQ | i3 22.2 22.2 22.2 22.2 ry Ais al pe er ea) 24.0 24.0 24.4 24.5 24.6 
14 22.7 22.7 22.7 22.7 93,0») Baa 23.6 24.0 23.8 24.4 24.6 24.0 
5 15 22.6 | 228 22.7 22.6 22.6 | 226 | 236 | 24.0 94.4 | 24.4 24.4 24.4 
16 924° 1 #399 22.3 22.4 22.4 OA Bane 1) ESO 23.8 | 24.2 24.2 24.6 
|) aq 23.6 23.5 23.2 23.4 93.2 23.1 23.4 | 24.0 24.9 | 25.4 24.9 25.0 
18 23.2 23.0 93:9 | Eazi0 Uhgs'o 23.2 23.8 24.3 24.2 24.6 25.1 25.2 
> 19 226 | 22.6 23:9 229 | 922.9 23.0 23.2 23.6 24.4 24.2 24.1 25.0 
QO | 20 92:4 | 322'3 22.2 22.1 22.2, 22.4 22.9 23.5 24.2 24.5 24.8 25.1 
21 23:2 | Bas9 23.2 23.0 22.3 21.8 22,14 e332 24.2 24.4 24.6 25.6 
7, 22 226 | 2224 22.7 22.6 29.6. W226 ee 6 Bae 24.2 23.8 23.7 24.5 
23 23.4 23.2 | 23.3 23:5. | @23% | [e221 eee 23.3 24.2 24.8 24.6 25.3 
24 23.7 | 93.0 | 22:7 22.1 9118} Baie7 een 22.9 23.5 24.2 25.1 24.3 
25 22.6 | 22.6 22.3 22.2 99.9 S208 “eaauys oh. pan 24.9 25.0 24.8 24.2 
26 22.4 | 22.0 22.0 21.8 21.8 21:6) S326) jn a5 24.0 24.6 24.6 25.0 
27 22.4 | 224 22.4 22.3 | o29 22.3 995 | 3238/4 24.4 24.2 24.8 24.6 
28 23.6 23.3 23.1 O21 hi eez'3 22.8 23.0 23.6 24.0 25.0 24.9 25.2 
29 22.9 22:6.) 22) 1 ¥g239 1 Bar9 21.9 22.7 23.2 24.0 23.8 24.5 | 241 
\ 80 22.8 22:6 | \922'5 1) $99.9 > 290 22.4 22.5 | 428.) Baas 25.2 | 248 24.2 
Hourly Means. || 22.90 | 22.78 22.71 22.61 22.54 22.48 22.92 23.67 24.25 24.47 24.65 24.83 
| | 
1 232 22.8 22.8 22.6 22.2 hp 22.7 23.7 24.8 24.0 23.4 24.6 
2 21.2 21.0 21.1 21.4} e216 21.6 22.5 23.6 24.2) | 244 24.6 24.7 
3 22.6 2 5 At BI24 270 ww ang 21.5 22.4 23.3 24.0 | 23.6 24.3 24.3 
4 22.9 yg Pe 9 22.6 22.3 22.3 22.7 23.6 4:3 4 Saas 24.8 25.0 
5 22.0 21.9 21.8 21.7 airy 21.8 22.2 22.6 23.5 23.6 23.6 24.3 
6 23.4 23.2 23.0 22.9 22.8 93:0 as 2 23.7 24.1 23.9 24.6 24.1 
7 22.4 22.0 22.0 21.8 21.6 1 ay Rep ye wp aN) 23.9 24.2 24.6 24.8 
8 || 22.9 22.8 22.4 22.0 22.0 DFO ig) Made 23.9 24.3 | 23.8 24.3 24.8 
: 9 23.0 23.0 23.0 22.8 22.4 22.3 22.8 23.8 24.1 | 24.4 25.0 24.8 
ff, | 10 22.7 22.4 22.2 21.8 21.5 21.4 22.1 23.2 241 | 244 24.8 24.6 
11 23:8 93.6 | 23.4 23.0 22.9 22.8 23.6 24.4 25.2 25.2 24.9 25.8 
ele 22.5 22.5 22.2 22.0 22.0 22.0 22.8 23.7 24.2 24.8 24.8 24.8 
tn 13 23.0 22.8 22.6 22.4 22.2 22.1 22.8 23.9 24.3 |. 24.4 24.0 25.5 
14 22.6 22.8 23.7 22.8 22.8 22.7 23.4 24.0 DET Vs. 1282 24.8 24.6 
s 15 29:9 meee 0 21.8 21.8 21.5 21.2 21.8 257 23.4 | 242 24.1 24.6 
16 935 | #232 23.2 23.0 22.8 22.6 230 24.2 24.2 23.6 24.4 24.4 
nl 17 23.9 23.8 23.6 23.4 924. 1) BIS 23.5 24.8 24.5 24.4 24.6 24.8 
18 24.1 24.2 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.6 24.8 23.9 23.2 24.0 
0 | 19 23.4 23.3 23.2 23.0 220°) 4227 23.4 23.7 23.4 24.4 24.2 24.8 
20 22.6 22.6 22.6 22.5 22.5 22.4 23.1 24.1 24.6 24.8 24.8 23.2 
f] | a1 24.0 23.7 23.0 23.0 23.0 22.7 23.1 23.6 23.8 23.8 23.8 24.1 
al 22 22.8 22:5 | pee 22.4 22.4 22.4 22.7 23.6 24.3 24.6 24.6 22.4 
a3 22.1 22.0: |. 921.8 21.6 21.7 21.8 | 22.3 23.3 23.6 24.2 24.6 23.5 
24 22.9 22.5 | 226 22.6 22.4 22°3° | ™:28°0 24.1 24.2 24.5 24.4 24.6 
25 22.7 22.4 22.1 22.0 22.2 22.3 23.0 24.4 24.9 24.2 24.8 24.8 
26 23.4 | 23.5 22.7 22.0 21.6 21.5 21.8 22.6 228 | 23.8 24.2 23.8 
27 | 23.2 22.7 22.4) 9324 22.3 92:3 | 2a 23.7 24.0 24.1 24.3 24.3 
28 23.0 23.0 | 22.6 Fiumee.6* | Sa04 39:5, | Boat 23.8 24.6 24.8 24.7 24.4 
29 22.7 228. | G8 Gnt eee 6 4 e220 22.6 22.4 22.2 22.8 22.8 | 22.8 23.1 
| 30 23.0 22:8) (e925 A eae4 22.3 22.2, 22.4 23.1 24:0 |. «24.3 “4, aaa 24.7 
‘ool 22.6 22.0 22.1 22.2 22.4 22.6 22.8 23.2 24.0 24.7 24.6 25.0 
{ 
Hourly Means. | 22.91 22.74 22.55 22.43 22.33 | 22.26 22.78 | 23.62 24.10 24.19 24.35 24.43 
| 
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| ; 
1 P. M. 2 3 4 | 5 6 7 8 9 10 11 12 and MMosthty 
| ° Means. — 
| | } | 
24.7 24.6 24.9 24.7 24.6 24.8 24.0 23.8 23.6 23.6 | 23.6 23.6 23.80 
25.2 25.2 25.0 246 | 24.6 24.2 22.9 23.4 23.4 23.2 22.9 22.7 23.88 
"2h2 24.7 24.6 24.6 24.7 23.4 22.9 22.6 22.9 20.00 sat ool 22.9 23.50 
21.9 23.9 24.9 23.4 | 23:0 22.6 22.6 22.6 22.6 22.7 23.0 23.0 23.23 
25.0 24.4 24.3 24.1 24.1 24.1 23.6 23.4 Zone 23.0 23.2 Baio 23.75 
24.8 24.7 24.0 23.4 24.8 24.5 23.8 23.6 23.0 22.8 22.8 22.8 23.69 
25.6 24.8 24.7 25.1 / 23.8 24.2 24.2 22.9 22.8 22.2 22.1 22.0 23.58 
25.7 25.5 25.0 248 | 248 24.9 25.2 24.0 23.6 PE WAS LS PERV 23.2 23.90 
25.2 25.4 25.0 24.6 | 23.3 23.4 22.9 23.2 23.2 2a. 2ee PPO e 23.2 23.58 
24.8 24.5 24.2 242 23.6 23.0 22.5 22.8 22.9 22.8 22.8 22.8 23.59 
24.4 24.7 25.0 Ze.GM ite 26.6 23.4 | 23.6 22.6 22.8 23.0 23.0. 23.0 23.44 
25.2 24.4 24.4 24.8 |) 24.9 yh Ts ee, 23.5 23.2 23.02) 22.8 Ooar 23.75 
24.6 24.4 24.9 24.8 | 25.0 24.0 23.7 23.4 23.4 23.2 23.1 23.0 23.55 
23.8 24.2 24.9 25.0 | 25.3 25.0 24.6 24.4 24.3 24.2 24.0 23.0 23.91 
25.0 25.3 24.8 25.0 25.2 25.1 24.8 22.9 22.8 22.6 22.6 22.5 23.74 
24.5 24.6 25.1 25.0 24.6 24.0 23.8 23.8 23.6 23.8 23.6 23.8 23.61 
25.0 24.9 22.6) \) @2o.2 23.6 23.6 23.4 23.6 23.4 23.3 23.3 23.4 23.87 
25.0 24.8 246 | 246 24.7 24.8 23.2 23.0 23.2 23.0 22.8 be ay 23.84 
25.0 25.0 25.0 25.3 25.0 | 24.8 23.3 25.2 Zane 23.0 22.8 22.7 23.73 
25.0 25.2 24.6 24.8 25.0 °"| 9242 23.9 23.0 22.4 Pw AK 23.0 23.2 23.56 
25.6 24.8 248 | 25.4 | 25.4 23.7 22.6 22.2 22.0 22.3 C25" ih Med 23.53 
94.7 24.8 2h 2e0 | 24.4 24.4 23.6 23.8 23.8 23.7 23.7 23.8 23.63 
25.4 25.2 Zo:02)| 24.8 24.6 24.6 24.6 24.4 23.6 23.6 23.4 23.8 24.03 
24.8 24.8 2a 2en eee le ee 24.4 24.4 24.1 24.2 24.0 23.1 | 23.69 
25.3 25.5 25.0 | 2:5. ban 25.1 25.0 25.0 23.0 22.4 22.4 22.4 22.4 23.65 
24.6 25.5 24.8 24.8 24.8 | 24.0 23.0 22.8 PPMG| 22.8 22.4 | 222 23.35 
25.4 1.. 24.9 24.8 25.2 | 248 25.1 24.6 24.4 24.4 Zee F258. 4) 286 23.88 
24.6 25.0 25.2 | 25.0 25.0 24.8 24.8 24.8 24.5 24.0 | 23.4 | 23.2 24.11 
24.9 25.4 25.0-| 25.0 | 24.7 | 24.6 24.6 24.4 24.2 23.85 1 28.4") «22.9 23.71 
24.5 26.0 24.7 | 245 | 248 | 246 24.8 | 24.6 24.3 23.00 eee. 4) fowea.0 23.85 
Sa a | ri 
24.85 24.90 24.78 / 24.67 24.57 24.26 93.82 | 23.47 23.32 23.21 23.09 23.00 23.70 
| | | | 
En 0 I LEE SLI IES LE ENS CLEP CLLR DIE ALLELE LDPE SEALE ce! BELLE SE SLL ALE LENE LER RES AACE ES PCE DERE IIAP IIRL LRN, TEBE EI RAE CE RTT EES BITE TAG ART OER ERA CO a a Ra UE ea 
24.6 24.4 Rete ees.) ie ea.e. | 124.3 Ta 2e Nie 242 23.8) Nr 22:8 ai. 4e SeLO 23.41 
25.0 24.2 220" 3 24.0 |. 242 274.5 || #238. |) 23.6 2h.1 oh Oe 22.5) Mee eeb 22.4 23.15 
23.5 Aa | 23.8 23.6 23.7 CaO ra eaee 24.0 23.6 23:17 si 423.0 22.9 23.23 
25.3 25.2 24.7 25.0 24.8 ZS: tweed 21.7 22.0 23.8) 10 99.4 22.3 23.34 
24.1 24.4 24.4 24.4 24.4 24.2 24.2 24.4 24.4 24.454): 23.3 23.3 23.36 
25.5 25.4 24.7 24.6 23.2 23.2 22.9 23.0 22.8 22.7 22.7 22.7 23.55 
24.5 24.6% 24.4 240 | 23.8 23.8 23.8 23.8 23.7 23.4 ya 23.0 23.33 
24.5 24.4 24.6 2A. Ja a oe 23.8 23.3 23.4 23.2 23.3 23.1 | » 25.1 23.49 
24.4 24.9 25.1 25.0 7 | 23.1 23.0 22.8 22.6 22.0 Ne mee al mee. 23.45 
24.6 25.1 25.1 | 25.0 25.0 25.0 37.621 ate4.0 24.4 24.3 | 243 24.2 23.81 
25.6 25.4 20.1) | 25.1 24.4 | 24.7 24.4 | 24.6 23.6 PM | 22.6 22.8 24.16 
24.8 24.6 24.8 24.6 248 | 24.4 94.3) 24.2 23.8 23.6 23.5 23.4 23.71 
25.8 25.5 25.4 24.8 23.5 | 21.8 20 2a 22.8 22.6 22.2 meee. 22.4 23.38 
25.2 25.1 24.6 25.2 an elit ae 2a Onl la eG fe 2a.0 22.4 22.4 22.3 22.4 23.51 
24.4 25.1 25.0 24.6 | 24:2 | 24.4 24.6 | 24.5 24.0 24.0 24.0 23.8 23.50 
24.3 24.6 24.3 s.9 523.9 24.3 2a1)) 25.6 24.2 24.0 24.0 24.0 23.89 
24.9 25.3 25.0 24.8 2a.0 | ae 2o.o 26.2 4) ) 263 23.8 23.9 23.9 24.0 24.30 
24.3 24.3 24.4 24.6 24.3 | 243 23.5) 1 24.2 24.2 24.0 23.6 23.4 24.11 
25.2 25.2 24.9 24.7 24.4 24.5 24.4 | 23.8 23.0 PRAGA | worl 22.8 23.82 
23.5 fe | 24.1 24.1 24.4 24.2 24.4 24.4 24.4 25.25 tee eke 24.1 23.06 
24.0 24.2 24.6 24.6 | 24.6 2207 2 24.6 23.8 23.6 23.07). beae.O 22.6 23.66 
23.5 ~ 24.4 24.6 22.4 ah “248 24 4) W2ES8 24.7 23.2 22.1 | - 223 22.1 23.45 
24.8 24.0 23.9 24.0 } °-242 24.1 24.4 24.1 23.8 23.8. | 23.7 23.4 23.36 
24.3 23.8 24.0 24.3 23.1 22.6 22.6 22.5 22.5 22,891 ee. 22.8 23.26 
24.4 24.4 24.3 24.6 | 249 24.0 24.4 24.6 24.4 240 | 23.6 23.4 23.78 
24.0 23.5 24.0 24.0 {| 23.6 23.9 23.9 23.9 24.0 24.0: } 924.0 24.0 23.35 
24.2 24.0 24.6 24.8 | 24.2 | 23.6 23.6 23.4 oak 25.2 0) ee.o 25.1 23.48 
24.4 24.5 24.7 246 4722488 1) 26.3 24.2 23.8 23.8 23.4 23.8 23.0 23.78 
23.6 24.0 24.3 24.1 . 23.9 "| 23.6 23.4 23.2 22.8 22.9 23.0 Zo.2 23.08 
24.0 24.5 24.2 242 | 241 | 24.0 23.6 24.6 23.5 53 2 aes. 23.0 23.50 
24.7 25.0 24.6 24.6 | 24.5 24.1 23.5 23.5 23.4 23.6 23.6 23.4 23.61 
24.51 24.56 24.54 24.47 24.25 23.94 23.91 23.78 23.48 23.30 23.13 | 23.05 23.57 
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»-PSYCHROMETER. 
WET-BULB THERMOMETER. 
] | 
s of | | 
cise | Lee aaa Ulnas aaa eSyanoen 7, 4 BS 9 10 i 12 
Time. ° | 
ih PEER 23.0 226 mal 22.6 22.8 | 22.8 | 23.0 23.8 24.2 24.5 25.2 24.6 
2 23.2 23.2 Va 23:1 23.0 22.8 23.0 23.6 24.0 24.0 24.0 24.4 
3 23.0 22.9 22.8 22.6 22.6 22.5 23.0 23.2 24.2 24.2 24.0 24.1 
4 23.4 23.2 20.2 1 Wesel) 23.0 | | 234 23.4 23.5 23.8 yA er | 23.9 24.0 
5 23.0 22.8 22.6 | 422.8 22.8 | 22.6 22.6 23.0 23.1 23.8 23.6 24.2 
6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 207 22.0 22.6 23.0 23.3 23.6 24.1 
7 23m 23.0 a 1 92.7 22.6 22.4 22.9 eas 24.2 24.5 24.6 24.6 
8 LES? | ray 23.7 22.7 22.6 | 22.6 EAS 23.4 23.5 24.0 24.0 24.0 
9 2B 23.1 23.0 22.8 | 22.5 | (224 22.8 = $a} 23:7 24.3 23.0 24.2 
: 10 22.0 22.5 22.6 2.) dees PRI | eA 22.8 23.4 23.8 24.0 24.0 23.8 
» iit 23.6 23.2 O34. Nees 2 23.0.) 22:9 23.3: 23.4 24.0 24.5. | waaaa 24.2 
12 23.1 22.9 PpasFf 22.8 22.7 22.7 22.5 22.6 23.9 24.0 «| 24.4 24.5 
he 13 23.6 ore 23.0 2244 pe Pp as | 22.5 22.8 23.1 24.3 | 24.5 24.5° 
14 Poe Boul 20.1. | 23.2 22.8 | 23.0 Passe PAH 24.1 24.7 23.6 24.0 
d 15 23.8 23.7 PE PA | 22.7 Ne | 22.0 21.9 22:6 23.0 23.4 23.6 24.6 
16 23.1 23.0 23.0 22.7 92.2.) Perales 22.1 22.8 227 23.2 23.7 24.2 
2) 17 22.3 22.0 PAE | 21.4 21.2 21.0 ie, wee 23.0 23.6 24.2 NAG | 
; 18 22.1 21.9 21.8 2158 1 “eeel.9 22.2 22.4 23.0 23.8 24.6 24.6 24.8 
Z 19 22.4 22.3 22.0 21.5 | 213 21.4 oh Papa | 22.6 23.9 24.2 23.9 
20 23.0 22.8 22.8 22.6 22:5 22.1 22.4 22.8 23.4 24.2 24.0 24.0 
dq 21 23.0 22.8 22.6 22:64 22.6 22.4 22.8 23.6 23.9 23.6 23:4 BSil 
= 22, Dare, wa | 23.0 23.0 23.0 23.0 23.4 23.7 23.6 23.6 Za.d 23.8 
293 23.5 Jon Ja | 22.8 alee.O 22.4 22.2 Mee 22.6 23.6 24:0 Ty Rages 24.8 
24 23.6 23.0 23:0 ieee! 22.8 22.8 22.9 2357: 23.7 24.2 .| 24.2 23.6 
25 23.6 23.3 23.0 22.8 22.6 22.5 22.8 23.0 23.5 24.4 |+4°24.4 24.6 
26 23.2 23.0 22.8 22.8 22.6 22.6 oul 23.6 oud: O41 Rae 24.1 
27 23.6 23.2 || 23.0 22.8 22.6 22.6 23.3 23.8 2:0 Bae an 23.2 Bost 
28 PY 2440 1 2250 23.8 23.3 23.1 23.1 23.6 24.3 23.8 | (28.6 24.8 
29 22.8 226 ti oo 22.2 22.2 222 22.4 23.5 24.2 24:6) |) ees, 25.0 
| 30 22.9 22.7 | 22.5 | 22.4 22.4 2e.2 22.3 23.6 24.6 24.9 eas 25.7 
31 24.0 24.0 | 241 4 2338 23.8 23.6 23.8 24.5 25.2 25.4 25.0 25.0 
| 
Hourly Means. |} 23.15 22.96 | 22.84 22.66 22.54 22.45 | 22.71 23:22 23.70 24.08 24.13 24.33 
| 1 23-6 23.5 Bore 23:0) } 2228 22.6 23.0 24.0 24.6 25.0 ge rk!) 24.2 
2 Ze 23.0 23.0 PREL yay | 23.1 23.1 23.6 24.3 24.6 25.0 25.3 
ee 3 23.5 | 23.2 20-008) eee2O oa wees Gat meee 22.9 23.8 24.2 24.5 24.6 24.7 
4 23.4 23.2 233) | 23.3 23.4 | 23.4 23.4 Zot 24.2 24.2 24.4 24.8 
5 22.8 | 23.0 252) — 234 23.5 | 23.4 23.7 24.0 24.2 » 25.0 25.0 24.6 
6 23.6 23.5 23.4 23.3 232 mae Zak 24.3 25.0 246 |* 25.0 24.7 
: 7 23.4 23.6 23.5 Dore 2382 23.0 | Dae Pas 24.8 24.8 24.8 25.3 
» 8 AAs) | 23.4 Peay | Zor 23.0 vA | Zio 24.0 24.5 24.9 25.2 24.9 
9 22.4 | eal 22.0 | 22.0 en Zoe FRADE | 22.4 23.1 23.9 24.2 24.8 201 
ne 10 23.5 23.3 PRY | GRNY 22.6 22.4 22.5 53.33 24.4 24.3 24.6 25.3 
11 23.6 | 23.6 23.4 | 23.3 23.2 | Bare 23.3 23.6 24.1 24.2 24.0 23.6 
ct ilps Zone | 22.8 PVafey 22.9 Dee | 22.8 22.6 PX) 23.0 2a.) 24.1 24.4 
13 22.5 22.6 22.6 22.4 ve an ad ae PS 22.6 23.0 23.0 23.5 23.6 23.8 
b 14 22.7 22.6 one 21.8 21.8 22.0 22.1 22.8 24.0 24.4 24.4 24.7 
15 onl 23.0 23.1 22.4 22.6 22.6 22.8 23.1 23.4 24.1 24.4 Wade | 
ie 16 22.3 22.2 Jy) B22, 22.0 22.0 22.3 23.6 24.2 24.6 24.1 24.7 
17 23.8 BaD 23.2 se caters! 22.9 7A) 23.4 YAS a? | 23.7 24.1 23.7 
(Q 18 25:4) i emeeo.0 22.8 T9260) 227 ah Bes 22.4 22.8 23.2 23.7 23.8 23.6 
ny 19 23.4 | Zoi al Zoek 22.8 23.1 23.3 23.4 24.0 24.2 24.1 24.5 24.5 
20 23.2 | 23.1 22.8 23.0 23.0 22.8 23.0 252 23.6 24.2 24.3 24.2 
fy 21 23.4. S220 22.8 22.8 22.8 22.6 22.7 20 23.8 24.0 23.7 23.8 
22 234 23.0 23.0 22.8 22.8 22.6 22.8 23.0 25.7 24.1 242 24.4 
23 23.4 PAS) | 23.2 7s 23.0 22.8 22.8 23.4 24.0 24.8 25.0 23.9 
24. 23.6 Zao 22.8 2222, - 22.2 22.0 22.2 22.8 23.4 24.0 24.6 24.8 
25 22 te Noe IES 22.0 21.9 21.8 21.8 22.1 23.2 Bisa, 24.2 24,4 25.1 
26 22.3 | 22.6 21.8 22.4 22.3 22.4 22.8 22.9 23.0 Zoro 23.6 24.4 
217 23.0 | 23.0 23.0 23.0 22.8 22.7 22.8 23.4 23.8 24.0 24.1 24.1 
\ 28 22.7 | 22.7 22.6 22.6 | 22.5 22.5 | 22.6 23.0 23.2 24.0 23.6 23.8 
| 
| 
. | —s - ct -|-— ed 
Hourly Means.) 23.14 | 22.99 22.88 22.77 22.73 22.66 22.84 23.35 23.90 24.23 24.39 24.40 
| 


* 
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PSYCHROMETER. 
WET-BULB THERMOMETER. 
| Daily 
1PM 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tt eed 12 and Monthly 
| | Means. 
| i jl 
24.8 24.6 | 25.1 24.6 24.5 24.2 | - 24.0 23.9 23.8 23.6 23.4 23.3 23.84 , 

24.3 24.7 24.3 24.2 24.5 23.9 23.6 23.8 PU 23.6 WRIA |) STR! 23.70 
24.3 24.3 23.8 24:2) | 26.2 24.2 24.3 24.2 23.8 24.0 23.8 |): 23.3 23.65 
24.0 24.2 24.2 24.3 24.3 24.3 24.7 23.6 23.8 23.9 23.9 ees. 23.75 
24.0 24.1 24.4 24.3 24.4 24.5 24.4 23.2 22.8 22.8 22.6 22.2 23.36 
23.4 A a a | 23.0 22.5 ose eee2:5 23.0 PLT | 22.7 PERG |) | EBA 22.65 
i CSS | 24.3 24.3 24.3 24.1 24:3). | 0 24.471) 24.6 24.4 24.5 24.0 | « 23.8 23.85 
25.6 24.7 24.6 25.7 PES 23.6 23.5 ZL OLO 23.4 23.3 23.3 23.74 
24.3 24.2 | 245 | 243 24.4 24.6) ay eee 24.2 23.9 23.6 7PM | PAIAY, 23.54 
24.0 24.6 24.4 24.3 24.1 Bao er mes. oy) one. L 24.1 Bao 124.1) See 0 23.61 
4 324.4 23.8 24.0 24.0 24.6 24.4 | 24.2 PA Epe 23.9 23.8 BH EP || BYR} 23.79 
1 24.8 24.3 724.4 | 243 24.4 24.2 | 24.2 24.2 24.2 24.0 24) - 1533,8 23.74 

24.7 oul 24.9 | ° 24,8 24.6 « 24.6 | 24.5 24.5 24.4 24.2 23.7 | 23.6 23:O48 a! 

24.2 24:0 240° i he2s.0 24.0 24.1 24.7 24.5 24.2 24.2 24.2 | 24.0 23.6200 a1 
24.0 24.6 24 Zen ee 4c0 "24.5 24.5 | 24.1 WBE PI 23.5 DOL vee beoue ite 2128.2 23.51 
24.4 24.4 24.8 - Bon 24.9 25.1 24.0 23.9 23.5 23.2 ZSike epeee.O 23.48 
24.9 24.9 24.4 24.8 24.5 24.2 4) 29.4 1 23.1 2oeo 22.8 22.6 PAS: 23.07 

Mn PAS 24.2 24.3 24.6 244 Nee 24.2 1 224.3. 1 9.23.8 eed ||| De Ry 22.8 22.4 ZoroGueeny 
| 9 24.6 24.0 24.0 |. 24.0 24.0 | -24.0 DG PBR 23.6 23.5 29.4) Ax2o2 23.12 
24.2 24.2 | 24.4 24.4 | 24.3 24.3 | 24.2 ea Zoe 23.2 PEPE 9! | SURE 23-43 
1 24.0 25.0 | 24.4 24.4 24.6 24.2 | 24.4 fee 2 24.4. 923.9 | | 23.6 | 223.4 23.65 
yee. o 24.3 24.2 24.2 23.7 23.0.) 223.6 23.5 23.4 | 23.6 | 23.6 23.5 23.54 

24.6 24.8 24.4 24.6 24.0 23.4 23:4 | 424.0 23.9 20.9 | » 23.4 | 23.2 23.55 | 
23.6 24.0 24.0 24.0 24.0 (23:8) 24.3 8 244 |. 24.4 | 243 | 24.0 | 23.9 PSY F Pe 
25.0 25.0. C4ah Nemo 24.5 ° 24.7 | 23.6 | 23.6 25.62%) 525.6 23.0. | W2d-3 23.74 

24.0 23.8 23.3 | 23.4 23.3 25.Gi aie = Lo.beay 20.0 '-|) 23.8) | 123.8 23.9 23.8 23.51 - 

| 24.4 24.1 PY pA AN PES 24.8 24.8 247 (24.4) 5 243) | 24.2 24.3 24.5 23.80 
Ae 25.0 24.7 24.2 24.3 24.7 24:-Ge niet 24.5. 24.4 Zod O34.) 923.2 |} 23.2 24.03 

4 .24.8 25.0 24.6 | +246 24.6 24,6 2" #2b0 A | SUB HG S| MEE) IL ML SPB RG, BETA} 
leo 26.0 25.7 25.5 24.9 24.7 | 246 24 ae. O 24.4 | 243 | 24.0 24.20 
26.0 24.6 24.2 25.0 25.1 24.9 24.6 24.2 24.1 24.1 23.9 | oud, 24.44 
| 24.48 24.45 24.32 24.39 24.31 24.24 | 24.13 23.94 23178 23.66 23.48 23.31 23.64 
24.8 24.8 | § 24:6 24.2 24.0 23.8 23.5 23.3 23.5 23.4 23.4 Bore, 23.80 
24.5 Pah 24.0 | 2,245 24.6 24.8 24.6 24.5 24.3 24.2 24.0 23.7 24.02 
25.0 25.0 25.0 24.8 24.6 240 a aeedee: 23.8 23.6 23.6 23,5 23.5 23.89 
24.5 25.5 25.1 25.2 25.4 Zed a weZOro 25.3 | 24.8 24.0 23.2 23.0 24.22 
24.8 25.4 24.6 24.8 25.0 25.1 23.8 24. Os Nie 4.2 24.3 24.1 24.0 24.16 
24.9 25.0 24.8 . 24.8 25.0 24.7 23.8 YEW WB KG 23.4 93.4 23.3 24.08 
25.6 25.7 25.1 24.3 23.9 24.0 | 24.0 23.8 +1 23.9 23.9 23.8 23.6 24.08 
23.3 24.0 24.0 24.3 24.2 24.1 24.2 24.0 | © 23.8 23.6 2ac2 22.8 23.81 
24.5 24.6 | §.23.4 24.4 24.9 24.6 24.4 24.4 / 24.3 24.1 23.9 ie ood 23.63 
24.6 24.2 25.0 25.0 25.1 25.0 24.9 24.7 24.0 23.8 5 BY fa ie ie ae | 24.00 
23.4 23.8 tS a | 24.0 23.9 23.1 23.1 23.2 VB DAV 23.3 23.55 
24.6 » 24.4 240) Tae 24.1 24.0 23.1 22.0, nreeS 22.9 | 22.4 22.4 23.30 
24.1 241 Bo Je lee 2ok Ws las 23.7 23:2 22:8 | | 22.8 22.8 22.9 22.8 23.06 
23.6 24.1 DE eB Re 24.4 22.0 22.1 23.0 PAS) 23.3 23.2 23.1 23.15 
22.8 23.4 PR Sel Il PE Ms) 23.8 23.8 23.5 Dore 2a.2 23.2 22.9 | 22.7 23.20 
25.0 25.0 24.8 24.7 24.0 23.8 23.8 BW OY | eB ies 23.4 23.6 23.7 23.55 
24.0 23.7 24.0 24.2 24.2 24.6 24.7 24.6 1. 24.6 24.4 24.2 24.0 23.86 
24.1 24.6 25.1 25.1 25.1 24.8 24.6 34 Gi tae oo 24.2 24.2 23.6 23.78 
24.2 24.5 24.2 24.3 24.4 23.7 23.8 23.8 23.7 23.6 Baek, 23.2 23.75 
24.3 24.4 24.3 24.0 24.2 24.1 Zoek 20.4.4 PAZ 23.3 23.5 23.0 23.59 
24.1 23.8 23.3 23.4 23.5 23.6 ore AY HE) a i A 22.6 227 23.0 23.23 
24.2 25.0 24.3 24.3 24.3 24.2 24.6 24.6 24.8 24.6 24.0 23.6 23.83 
24.2 24.4 24.3 24.2 24.1 23.8 24.4 24.4 24.4 24.4 24.0 23.8 23.88 
224.8 ' 23.8 25.0 25.0 24.8 22.9 23.1 D5e2, 23.2 ask 23.1 23.1 23.45 
25.2 25.0 24.0 23.8 24.3 24.0 23.5 23.5 23.6 23.5 23.2 AAA Baioo 
23.8 24.6 24.5 24.4 24.3 24.2 24.1 23.6 23.6 22.8 22.9 23.0 23.32 
24.0 24.1 24.3 24.0 24.0 23.8 23.7 23.7 23.0 22.6 22.6 22.6 23.44 
23.8 23.9 23.9 23.9 23.9 23.8 23.8 23.0 22.7 22.6 22.6 22.8 23.19 
24.31 24.47 24.31 24.31 24.34 24.10 23.89 23.76 23.68 2a1oe) ||) 2avoo | 23.24 23.65 
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Hours of | i | : | | 
MiaiaGingia | ULAR cee, Fe ee ge 6) hheeeoemenerna 8 9 10 11 | 
Time. | 4 | . | | m } 
I i Ce ee ee es KT es Tne meme immo a 
Pag 22.7 22.54 ALS Oh ee 22.3 22.3 22.6 23.1 23.8 24.0 24.4 24.4 
Ha be oat 994° | 205 22.7 22.6 22.4 22.3 22.6 23.4 23.8 24.6 25.2 24.6 — 
3 23.2 | 23.3 23.0 22.9 22.9 22.7 23.0 22.3 22.3 22.8 24.1 23.8. 
4 93.0 | ‘20 of “A28 23:0 | 22.9 22.9 eae 23.6 24.3 24.3 25.1 25.2 
5 23.0 | 22.6 22.2 22.1 | 22.0 22.1 22.4 22.5 22.9 23.6 23.9 23.5 
6 22.6 22.5 22.5 223. | eaze 22.1 22.4 23.2 24.0 24.4 24.4 24.6 
y | 22.8 23.0 23.2 23.2 | 23.2 23.1 23.4 24.3 24.6 24.3 25.0 24.8 
8 23.1 23.2 23.0 22.8. | ~22.8 23.0 ea 23.7 24.0 24.1 24.2 24.5 
9 23:0 | ‘23:0 23.0 22.8 22.6 22.3 22.4 23.7 24.2 24.8 25.0 25.1 
10 23.3 23.0 22.9 22.8 | 22.5 22.5 22.8 23.5 23.4 24.1 25.2 25.4 
ivy 23.2 22.9 22.6 a5 1 eee 22.2 22.4 , 29.0 24.2 25.0 25.5 24.8 
j 12 24.6 24.4 24.2 | 26.1 24.0 24.0 23.8 23.4 23.2 23.4 23.8 24.2 
it 13 23.6 23.5 23.6 23.6 23.7 23.7 23.8 24.2 24.4 24.6 24.8 24:8 
0 14 23.5 23.3 23.4 23.4 23.0 22.8 23.0 24.1 24.4 24.5 24.7 24.6 
15 23.4 23.0 | 23.1 23.0 22.9 22.8 23.0 23.4 24.4 24.6 24.8 25.3 
ie 16 23.5 23.6 | 23.6 23.1 22.8 22.5 22.7 23.3 24.1 24.0 24.4 24.5 
17 23.6 23.4 23.2 | 23.2 23.0 22.8 22.8 23.6 24.1 25.0 24.6 24.9 
d 18 22.8 22.7 22.9 | 23.4 23.3 23.1 23.2 23.6 24.4 24.6 24.8 25.2 
19 23.0 pS a A | 22.2 22.1 22.4 23.0 24.0 24.5 24.8 25.1 
> 20 23.1 23.0 23.0 22.3 21.9 21.8 tee 22.9 23.2 24.0 24.2 24.6 
21 23.4 23.4 23.2 23.0 22.9 22.8 23.0 23.7 24.1 25.0 25.0 23.4 
22 24.2 24.2 24.0 23.7 23.4 23.3 23.5 24.1 24.6 24.9 24.7 25.0 
23 2305 (4) 2235 23.6 23.6 23.6 23.5 24.0 24.6 24.4 24.8 25.3 26.2 
24 23.8 24.1 23.9 23.4 23.8 23.7 23.9 24.4 24.7 24.8 25.1 25.1 
25 23.0 23.1 23.0 23.2 23.4 23.4 23.4 24.4 25.0 24.9 24.6 24.9 
26 23.8 23.7 ra Ne 23.4 23.4 23.2 23.7 24.7 24.7 25.3 24.7 25.5 
27 23.4 23.3 23.2 23.0 23.0 22.9 23:2 24.1 25.0 25.6 25.5 26.3 
28 24.0 23.8 23.6 23.6 23.4 23.3 23.8 25.0 25.3 25.3 25.6 25.4 
29 23.9 23.7 23.6 23.5 23.3 23.1 23.2 24.4 25.5 25.1 25.3 25.1 
30 24.5 | 24.4 24.4 23.8 23.5 23.3 23-7 -} . 2266 25.0 25.5 25.5 25.2 
31 23.4 | 23.3 23.2 23.2 23.1 23.0 23.3 24.0 24.4 25.3 25.3 25.3 
| Hourly Means. || 23.36 23.28 | 23.21 2308 22.96 22.86 23.10 23.75 24.21 24.57 24.82 24.88 
| | 
1 23.9 24.001) 24.0 e240 nn n3, 6 23.6 23.6 | 24.0 24.6 25.0 25.0 25.0 
2 24.2 24.1 24.0 | 23.5 | 23.4 | 23.5 23.4 22.7 23.3 24.0 24.4 24.2 
3 24.2 24.2 24.2 | 23.9 23.7 |. 23.6 24.0 24.7 24.7 24.6 25.1 25.6 
4 24.6 24.3 24.1 24.0 23.6 | 23.4 23.6 24.3 25.3 25.8 25.6 26.0 
5 24.6 24.0 24.0 24.0 23:0). “2-0 24.2 24.2 24.8 24.6 24.6 24.8 
6 23.8 | 23.6 23.5 23.4 | 234 | 23.3 23.6 | 24.2 24.7 25.1 25.5 25.2 
2 23:5: 1), $4a:3 23.2 23,1 |, 22.9 22.7 23.3 | 24.2 25.6 26.0 25.4 25.5 
8 24.2 | 24.2 24.0 23.9 | 23.9 23.8 24.0 24.8 25.2 25.4 25.7 25.8 
9 24.1 24.6 24.2 24.2 24.2 | 24.2 24.3 24.7 25.0 25.1 25.0 25.2 
10 24.2 | 24.0 23.8 23.8 23.4 | 23.2 23.3 24.0 24.8 24.6 25.5 25.9 
11 ZAG 1 2S 4) eee lb” 2353 23.2 23.1 23.9 24.8 25.0 24.6 24.8 25:1 
J 12 ; oe a Ve | 23.0 23.0 22.9 22.9 23.1 23.8 24.1 24.6 24.7 25.1 
13 23.9 | 23.5 23.3 23.3 23.3 23.3 24.0 24.4 24.8 25.0 25.18. 25.3 
H 14 24.4 24.2 24.1 23.8 23.9 |) “229 24.1 24.3 24.7 24.9 25.2 25.2 
(iG 15 24.1 24.0 23.6 23.4 23.4 | 23.3 23.5 24.4 25.4 25.4 ‘25.4 25.6 
16 24.0 23.9 23.7 23.6 23:5 | (23:4 23.6 | (3243 25.0 25.4 25.4 25.5 
Oy 17 23.6 23.5 23.3 23.1 23.0 22.7 23.2 | 23.8 24.7 25.4 25.5 25.8 
18 23.0 | 23.0 23.0 22.7 22.5 22.4 23.1 | 24.1 25.0 25.5 25.7 26.1 
d{ 19 23.6.) —23.5 23.3 | 23.2 23.0 22.6 22:3 | 323% 24.4 24.7 25.8 25.6 
20 23.6 | 23.6 | 23.4 23.1 22.9 22.6 22.8 | Bea 23.8 24.4 25.2 25.4 
21 y a me | Ss RR Me | 23.6 23.4 23.2 23:2), 5281 25.2 25.5 25.6 25.6 
22 24:1..4 -23:9. 4) 83-7 23.6 23.6 23.5 23.4 24.4 24.7 25.4 25.3 25.4 
23 24.3 24.1 23.8 yeh 23.6 23.5 23:7 24.5 25.1 25.8 26.0 26.0 
24 23.2 | 23.0 22.8 22.8 22.6 22.4 22.6 23.8 25.2 24.9 25.9 25.9 
25 24.2 24.1 23.8 23.8 23.5 23.4 23.8 24.2 24.8 25.8 26.1 25.4 
26 24.5 | 24.3 24.0 | 23.8 23.3 23.2 23.6 24.3 25.2 25.5 26.0 26.1 
27 24.2 | 24.1 23.9 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 24.2 25.0 25.4 26.2 
28 24.7 24.7 | 24.4 24.2. | 24.3 23.9 24.1 24.6 24.6 25.2 26.0 26.1 
29 24.1 23.7 23.6 2.4 We Tee 23.0 23.4 24.7 25.4 25.9 25.9 25.6 
. 30 24.8 24.6 24.4 24.0 23.9 23.8 23.8 24.6 25.5 25.2 25.2 25.1 
Hourly Means. || 24.02 | 23.88 23.71 23.56 23.43 23.30 23.56 24.17 24.83 25.14 25.40 25.51 
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| ae | Daily 
7 oe hae Oe te tO 11 12 and Monthly 


| 
| 
| 
| | | | : Means. 


23.7 24.2 | 244 24.4 26:0 | +234 | 23.2 | 

25.0 25.2 25.0 23.9 24.5 257.) 2287) | £236 23.4 23.2 23.2 23.2 

24.2 242 | 24.3 | 24.2 24.2 23.8 23.6 1- +233 22.9 23.0 22.6 | 22.6 

24.8 24.2 ele Eero Beees | PAA} 221 eS | eee 22.0 21.9 | 21.9 

25.0 24.7 24.2 24.8 24.7 24.4 | 245 | 24.0 23.8 24.0 23.6 23.4 
| 23.8. | 23:7 | 23,6 23.4 | 23.3 23.1 | 23.0 


23.1 23.0 | 23.1 23.1 23.0 23.29 
23.78 
23.15 
23.06 
24.00 
23.72 


] 
24.4 24.2 23.4 23.7 23.9 se | reeegh \ 22.4 22.2 22.1 22.1 eee 23.05 
25:0; |) $25.0. | 24.8 | 24.6 — 24.2 24.0 | 24.0 | 23.8 23.7 | 23.5 23.4 eee 23.68 
24.4 24.2 24.6 | 23.8 23.8 | 24.0 | 24.0 | Zon || 23.0 23.2 73 By | 23.4 23.63 
25.8 26.0 26.0 | 25.0 | 24.8 24.4 | 262. | 24.3 24.2 24.0 23.8 23.4 24.05 
25.8 25.9 25.9 25.5 | 24.8 | 24.9 | 24.6 | 24.6 — 24.4 24.4 24.4 24.3 24.20 
24.6 24.6 24.6 24.7 | 24.9 25.0 | 24:5 | 824.0 oh 824.0 23.8 PBE | SENG 24.13 
24.3 24.3 24.4 24.5 | 24.6 24.8 | 24.5 | 24.5 | 24.4 24.2 24.0 | 23.8 24.19 
24.6 25.0 ‘24.8 24.8 | 25,3 24.8 | 24.6 | 24.4 | 24.2 24.2 | 24.2 | 24.2 24.16 
24.7 25.0 24.9 24.7 24.7 24.8 24.8 | 24.4 24.0 23.8 23.6 | 23.4 24.02 
24.7 24.8 25.0 20:2 | 25.2 20:1 24.7 | 24.3 24.0 23.8 | 23.6 | 23.6 24.00 
25.0 24.7 25.1 Za.2, | 25.1 24.0 Zee 2a.0 2032 23.3 | 22.9 | 22.9 23.84 
25.0 25.1 24.5 || 24.2 | 24.2 | 24.1 23.7 23.8 | 23.0 22.9 23.0 23.0 23.77 
25.2 24.7 24.3 | 24.0 | 24.2 | 246 | Zs i 23.4 23.2 yy ae 23:3. | Zee 23.61 
25.1 25.2 25.0 | 24.8 24.7 24.5 24.6 | 24.4 | 24.2 24.0 23.8 23.6, 23.75 
24.4 25.0 24.8 | 24.7 24.8 | 24.7 24.5 | 24.3 | 24.1 24.3 24.1 24.0 24.03 
25.3 _» 25.5 C23. | 25.0 | 24.7 | 24.8 24.0 | 24.0 24.1 24.0 23.8 23.4 24.31 
26.0 26.1 25.8 | 25.7 | 20:4 | 25.3 P25. 4 24.0 23.7 260 23.5 23.8 24.50 
26.0 — 26.0 | 26.1 25.4 Za2) | yy. an Zee a 22.8 22.8 22.9 | 23.0 23.0 24.14 
24.4 24.5 24.7 24.7 | 26:7" | 24.5 | 24.8 24.8 24.4 24.4 24.2 24.0 24.18 
25.8 25.4 2.5 § 25.2 25.3. VET 24.0 23.8 23.6 23.3 23.4 23.3 24.29 
26.1 26.0 26.0 | 254). 5) 25.6 | 25.5 25.7 25.5 25.0 24.6 24.2 24.1 24.69 
25.9 25.6 25:3 | 25:2 | 25.4 | 25.4 24.5 | 24.5 24.4 24.2 24.2 24.2 24.62 
25.1 25.0 22 | 25.5 | 25.3 25.0 24.8 24.9 24.7 (246 | 24.7 24.6 24.55 
25.7 25.4 25.7 | 25.1 | 25.1 25.1 - | 24.6 24.0 23:9 4 23.6. | 23.5 23.5 24.53 
25.2 25.6 | 25.6 | 25.6 | Zab || 25.5 | liane 25.0 24.9 24.0 24.0 24.0 24.41 
| | 
25.03 25.05 25.00 | 24.81 | 2471 | 24.42 24.09 | 23.95 23.74 ZH0S 2 Ecos ae eoseD 23.98 
| | | | | i ae. | | | | | 
| | | | | | | | | 
25.2 25.2 | 24.8 | 24.8 | 24.8 24.8 | 24.8 25.0 24.9 | 24.8 | 25.0 24.8 24.56 
24:3, 4} 24.6 | 24.8 — 24.8 24.6 24.6 24.8 24.8 24.8 | 24.4 | 24.2 24.2 24.15 
25.0 | 25:9 | 26.0 | 25.8 25.3 25.2 25.0 25.0 25.0 24.9 24.8 24.6 24.79 
26:1 | 26.1 26.2 | 26.1 25.8 | 25.7 25.6 25.8 25.8 26.0 25.8 25.5 25.21 
24.6 24.6 24.8 24.8 24) | 24.7 24.6 24.7 24.4 24.1 24.1 23.8 24.36 
25.4 26.0 | 25.9 | 233 | 24.4 25.1 - 24.6 | 24.8 24.8 24.7 24.1 24.1 24.52 
e365 | Zosl | 25.6 | 25.6 | 25.6 25:4 |} 25.6 25.5 242. | 24.2 24.2 24.1 24.53 
25.2 ya 25.4 26.2 25.4 25:8 | 25.8 25.8 25.8 | 25.8 25.6 24.8 25.07 
25.1 244 - | 24.5 | 25.1 25.2 7 25.0 25.0 24.9 24.8 24.8 24.3 24.72 
25.7 2a: | 26.0 | 25.8 25.2 23.6 | Zao) 23.6 Poy al 24.0 | 23.9 24.0 24.39 
25.3 » 25:2 | 22 | 25:0 | 24.8 | 25.0 | 25.0 25.0 | 24.2 4594) 23.6 23.5 24.32 
25.4 25.1 24.6 | 24.8 24.7 | 24.8 | 24.8 | 248 | 24.8 24.2 24.2 24,2 24.16 
24.8 25.6 25.2 24.8 24.0 24.8 | 24.8 | 24.4 24.4 24.3 | 24.4 24.4 24.38 
25.1 | 252. 25.1 | 25:4 | 25.4 | 2A tey | 25.2 \ | 25.2 25.2 | 25.0 24.8 | 24.6 24.75 
25.8 25.6 | 25.8 | 25.2 | 25.5 24.8 | 24.6 | 24.1 24.1 24.0 23.9 | 23.9 24.53 
25.7 26.0 26.2 25.9 | 25.8 | aA | 24.0 | 24.2 24.0 | Pal 7 Zonk | 23.7 24.58 
26.0 | 26.0 25.1 | Zoi: | 2:3 | 25.6 25.8 | 24.2 23.1 22.9 23.0> | 23.0 24.28 
25.8 | 26.3 25:4 | 25.0 | 24.8 24.2 | 24.1 24,0 | 24.0 23.9 | 23:9 | 23.8 24.22 
25.9 25.5 2631. +] 26.4 | 25.1 Zork | 24.9 -| 24.4 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 23.8 24.38 
25.6 25.4 25.7 25.9 | 25.9 243 | isl i 24.0 24.1 | 24.0 | 24.0 23.9 24.20 
26.3 |} 25.4 | 25.4 | 25.8 | 2h35 | 25:6 | 25.7 | 25.8 | 25.5 | 25.3 24.7 | 24.2 24.83 
25.5 26.0 20.2) | 26.2 | 25.8 | 25:6 | 25.6 | 25.8 25.8 25.8 25:2 24.7 24.97 
24.3 24.1 23:7. | 24.8 25.0 | 24.6 | 24.2 | 23:6 | 23.4 «| 23.5 23.4 | 23.4 24.25 
25.8 26.1 26.4 25.8 | 25.5 25.6 | 26.0 | (25:6 | 24.8 24.6 | 24.6 24.5 24.60 
26.2 25.8 26.0 | 25:6 | 25.6 25.6 25.5 | *266 | 264 25:1 | 26.1 24.7 24.96 
26.1 25.4 26.6 | 25.8 | 25.8 | 25.6 25.7 | 25.5 25.1 24.9 | 24.7 24.6 24.98 
26.0 25.6 25.9 25:9 :| 256 256 | 25.6 | 257 | 26.6 25.56 | 26.2 25.0 24.95 
24.7 23:4 | ‘29 ae | Gams | §2o8 |. 266 | 26:5 | 255 25.1 | 24.8 24.4 25.06 
25:7 | 25.9 26.2 25.8 | 25.8 | 26.5 | 25.6 | 25.8 | 26.0 25.7 25.6 25:4 , 25.04 
25.3 Zo:1 | 25.4 25.8 25.6 | 25:4. | 25.4 | 24.8 | 24.7 | 24:3 | 24.0 23.8 24.77 
25.41 25.45 25.54 | 25.52 25.25, | 926.13 | 25.06 | 24.93 24.74 24.59 24.44 24.26 | 24.62 
\ | | | | 
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126 BATAVIA 1877. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 
PSYCHROMETER. 
WHET-BULB THERMOMETER. 
Hours of 
Mean Batavia 
Time. 
| | | \ | | | | 
j Ll] 236 | 23.6 128.8 |) Wag 1 238 23.6 | 240 | 246 | 249 25.0 | 353 —| 
fo2y 241 | 1237 23:6 | 235 | 928B | eam 236 | 264 | i248 25.3 25.2 
mop ess | 24g 24.3 | 243 | 24.2 | 241 24.3 | +25.1 25.6 26:1 |) 3262 4 ; 
4] 250 | 25.0 24.6 24.4 260 | (238 | @42 | -260°)) 425.6 25.6 | 25.6 
5 | 9236 | 1236 | 128.6 || (236 | 235 | '23% 23.8 | 251 | *260 25.9 | 258 | 
6 25.2 | 25.0 | 248 | 245 24.4 | 24.2 242 | .249 |. «253 26.2 26.0 
7) 24.1 23.8 238 | 36 | 2346 | 2am | ae 24.2 25.0 25:7 | 269 | 
8] 25.1 | 249 24.6 | 24.3 24.1 | (240 | S241 | 26:0 |. 1280 26.1 26.2 
9} 245 24.3 |. 24,0 | «28.8 |. @30 | «288 1) GOR 3 a2e7 0 ieee 25.6 | 25.7 
10 || 23.8 23.8 | 23.8. 120 23.8 | 234 | 1288 | 228 25.5 25.6 ‘| ‘26.1 
11} 25.2 25.4 | 22653 | 260° | 2260 | 9245 | was 4 *2h0 25.6 26.0 | 26.4 
12 |. 423.9 23.9 23:7 1M 23% 1 32355 eee 8 23.9 | 246 | 25.8 25.6 25.4 
» | 18] 25.2 25.0 | .24.8 | (24.5 23.7 | 22.8 28:0 | 1239" Babe 25.3 25.6 
" 14] 24.0 | 23.6 | (28d | y2o8 1 4226") Veoem. |) aoe) ae eee 25.5 | 25.8 
15) (226 | 7242.) 239 237°) (Sb | ea2RB. | ieee rt S26 25.4 25.6 26.0 
G4 1G] 25.2 | 25.0 | 248 | 24.8 24.6 | 24.7 24.3 25.4 25.8 25.8 25.8 | : 
17] 228 297. 1 HBO 1 MRS 231 | 22840 9) 28") $e 24.7 | . 261 25.4 
5 18 | 32387 | 23a) |. 88. | 423% 23.0. |  .230) | 923.4 |) Tie 24.6 25:3. | i254 
19 | 244 | 244 24.3 | 24.2 24.0 | 23.8 24.1 | 25.2 | 25.4 26.5 | 1269 
20 |) 2246 | 124.2 | e24004, S240 23.9 | 936 | 240 | 246 25.0 25.2 | 265.2 
21] 24.8 24.4 | 24.4 | 24.4 24.3 | i242 | (242 | 125.0 | (266 | (25.80) Wee 
22 | 23.5 7a ie 8 Wie 8) 22.7. | 22:3 | +224 | (232 24.2 24.7 | 24.9 
23 | 23.2 22.8 22.6 | °22.2 21.9 21:5 | AB °| 42258 23.7 24.0 24.0 
94) 236 | «234 | 123.1 | #226 22.3 | 21.9 | 223 | 2338 24.2 24.2 24.1 
25 | «22,2 | 22.0" | J2RBo, 5216 21:2 | 2211 | 214 | 226 23.8 23.8 24,6 | ©: 
26 | 23.9 234 | 3230! 7228 22.4 | 22:2 |° (22.4 | 9239 | 260 6 25.2 |" iam 
274 25.1 24.8 | 24.6 24.5 24.2 | 24.1 | 24.4 25.2 | ‘25.3 25.4 | :26.8 
981 245 | 243 | 24.2 | .24.0 23:7 | 42336) | 228.7 24.0 | 24.7 | 25.1 | 269 | 
BO 2286") (a7 = seae I yes 23.3 | 23.2 | 23.6 | 23.9 24.6 252 | (2a 
301) 623.6 | :23,5 23.6 23.6 236 | 236 | (234° |" 239 | 244 | 12a6 1) apg 
3 23.2 23.0 23.0 | 22.8 | 22.4 22.4 | 22.4 | 23.4 | 244 | 24.8 25.0 | 
Hourly Means 24.15 | 23.96 | 23.81 | 23.65 | 23.44 | 23.26 | 23.50 | 2432 | 25.04 | 25.32 | 25.50 
a a a a ar 
1] 23.8 23.7 | (23.41 323d 1) 4220 1 92287 ae 23.6 | 246 24.8 25.3 
2 24.2 24.1 24.2 24.1 23,8 |  s23/8° | 22358 24.1 | 25.3 25.4 25.1 
3 1235 | 234 23.2 23.1 23,1 | «284 23.2 23:1 "|, 23:8 25.0 25.1 
4] 23.7 23.7 23.7 23.4 23:2 | 12238 22.8 23:4 | (23:6 24.2 25.2 
5 || 23.6 23.4 23.4 23.3 23.2 | 229 | .23.0 23.8 24.7 25.0 25.5 
6 23.4 23.3 | - 128.8 23.1 231) | ° P2B2 sh 1B 24.1 24.7 25.0 25.2 
7 || 23.4 23:3 | (23.2 23.1 23.0 | 23.0 | 23.1 23.5 24.1 24.4 24.7 
8 | 24.0 23.7 23.4 23.2 23:0) F  422i8 1h a2B 0 yest7 24.1 24.4 24.8 
9] 23.6 23.4 23.2 23.0 22.8 22.8 | 23.0 | 124.2 | W240 24.8 25.2 
10 | 23.8 23.6 23.2 22.9 22.4 | :221 | 1228 |. 228 | (240 24.6 24.8 
11] 24.1 24.1 24.1 24.0 24.1 | 24.2 | 241 24.4 | 24.6 24.5 24.6 » 
, | 12] 22.6 22.4 22.2 | 21.9 21.7 21.4 21.8 22.1 23.1 24.0 24.1 
fy | 1s] 23.1 22.9 22.8 | 22.6 22.4 22.2 22.7 23:6. | i267 24.0 24.6 
14 22.9 | 22.6 22.6 22.6 22.4 | 22.3 22.6 23.6 24.0 24.4 24.8 
7, 15 | 23.2 23.2 23.0 22.8 22.6 | 22.4 22.6 23.2 24.4 24.8 24.5 
16 | 22.4 22.2 22.0 21.8 21.7 | 21.8 21.6 22.4 23.5 23.7 24.0 
DH | 17] 23.7 23.3 23.2 23.2 23.3 23.4 |- 23.6 | 23.8 | 1240 24.2 24.8 
18 | 241 | 23.6 23.3 23.4 23.2 230 0) R234 23.8 | '24.6 24.9 25.0 
F119 | 23.2 23.0 22.8 22.7 22.5 22.2 | 22.4 23.2 | 23.7 23.7 24.0 
20|| 22.6 22.4 22.3 22.2 21.8 | 21.4 21.6 22.2 | ‘23.2 23.6 23.6 
21 1 228 22.4 21.8 21.5 21.1 21.0 20.7 21.6 22.6 23.3 23.2 
22 22.7 22.4 22.2 21.8 21.4 21.3 21.5 22.1 23.1 23.3 23.5 
23 | 22.8 22.4 22.0 21.8 21.4 21.2 21:2 | «224 22.8 23.2 23.0 
24° | 4227 22.6 22.6 22.4 22.0 21.9 22.2 22.6 23.3 23.6 23.1 
25 | 228 22.9 22.8 22.6 22.5 22.3 21% | 7224 22.8 23.0 23.4 
26 || 22.0 21.6 21.4 21.2 20.8 20.5 20.6 21.6 22.2 22.8 23.0 
27 ||. 22.7 22.4 22.2 22.0 21.7 21.4 21.4 | (22.1 23.2 23.4 24.0 
28 | 23.2 23.2 23.0 22.6 22.3 22.0 22.0 | -22.8 23.8 24.1 23.9 
29 | 23.6 23.6 23.4 23.4 23.1 22.9 23.0 23.0 24.0 24.1 24.4 
»\ 80] 244 | 240 23.6 23.6 23.4 23.1 23.1 | «23.8 24.0 24.7 24.7 
Hourly Means.|} 23.29 23.09 | 22.92 | 22.75 | 22.53 | 22.37 | 22.46 23.08 | 23.85 | 24.16 | 24.37 
| 
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PSYCHROMETER. 
WHET-BULB THERMOMETER. 


Daily 

2 3 | 4 5 6 7 | 8 | 9 10 11 12 and Monthly 
Means. 

26.3 25.2 25.0 24.6 24.6 24.3 24.2 24.3 24.2 24.69 
25.6 25.5 25.8 25.8 25.8 25.6 25.3 25.2 25.0 24.87 
26.2 26.3 26.0 25.9 25.8 25.7 25.4 | 25.1 25.1 25.43 
26.4 26.4 26.2 26.3 24.7 24.2 23:8 | 23.8 23.7 25.19 
25.6 25.8 26.0 26.0 26.1 25.8, 25.8 25.5 25.4 25.23 
25.3 25.8 24.8 24.7 24.6 24.3 24.1 24.0 24.0 25.00 
25.8 25.7 25.6 25.7 25.6 25.4 25.4 | \25.3 25.3 24.99 
25.6 26.1 26.2 26.0 25.5 25.2 25.0 24.8 24.7 25.29 
26.3 26.3 26.5 26.0 | 25.4 24.9 24.6 24.0 24.0 25.08 
26.5 26.2 25.9 2G.) 526i 26.1 26.1 25.9 25.6 25.29 
i862) 4250 24.2 2a | 1242 24.3 24.4 24.2 24.0 25.18 
26.4 26.0 25.9 25.9 25.6 25.5 25.4 25.1 25.0 25.15 
25.8 | 25.4 25.4 26.2 25.0 25.0 25.1 25.1 24.8 24.89 
25.1 25.1 25.0 25.2 25.4 25.2 25.0 24.9 24.8 24.48 
206 5 262 25.9 25.8 25.9 25.7 25.1 25.1 25.0 25.18 
26.2 24.6 23.8 23.7 23.6 23.5 23.4 23.3 23.2 24.82 
26.3 | 25.8 25.8 25.2 25.2 24.5 239 > lh 238" |. 28:8 24.55 
25.9 25.8 25.7 SN 0) 208 | 268) | 245 24.87 

25.8 25.6 25.5 25.8 25.4 25.1 25.0 248 | 248 25.14 
26.0 25.8 25.4 25.6 25.5 25.5 25.5 254) | 2a 25.05 
26.2 25.4 25.5 25.2 25.3 25.6 25.4 | . 25.0 24.0 . 25.14 
25.2 25.0 24.9 24.9 24.9 24.6 2E5- |. W263 23.6 24.24 
24.3 24.0 24.3 24.3 24:2 | 23.9 24.0 | 23.8 23.8 23.52 
25.7 24.6 24.1 24.0 24.0 | 23.5 Dries Spay 22.5 23.77 
24.7 24.5 24.7 24.3 2a | 2243 264-5 #201) 1  SoR0 23.55 
26.0 25.6 25.6 25.8 25.8 25.8 20:7) | R254 25.2 24.72 
26.2 26.3 25.8 25.4 25.2 25.0 24.8 | 24.6 24.6 25.29 
25.8 25.8 26.0 | .: 25.0 24.2 23.8 2317 23.6 23.5 24.67 
24.8 25.5 25.7 25.3 25.0 24.4 204n 1 962° | 280 24.54 
25:3. | 225.0 24.9 24.8 24.3 24.1 24.0 | . 23.6 23.3 24.30 
26.0 25.7 25.4 25.3 25.2 | 24.9 DEG ARES | 2400 24.33 
77 25.57 25.41 25.29 25.08 24.87 24.71 24.52 | 24.34 24.79 

1 | | 

25.3 25.6 25.7 25.7 | 25.6 25.4 25.0 24.6 24.4 24.59 
24.9 25.4 24.6 25.0 24.8 24.6 24.2 24.0 23.7 24.55 
25.0 24.8 24.5 24.4 | 23.8 | 24.0 23.9 23.8 23.7 24.10 
24.9 24.6 24.6 24.6 244 | 241 24.0 ye ge eS 24.12 
26.2 26.0 25.8 25.8 25.7 25.4 25.3 24.5 | 23.8 24.70 
245 | 23.6 23.6 23:7 258}. 28'8 23.8 Oo) eo 24.05 
24.7 24.8 25.0 Qasr, E2R4 olor oes 24.6 2E4 i BEG 24.15 
254 7) amos 25.1 24.7 Saas) moat 24.0 28:8. |, . 23.8 24.20 
25.2 25.0 | 25.0 24.8 NE a 24.4 at 308-7 24.35 
25.9 25.4 25.0 24.9 ee eles a2 aa 24.2 24.15 
24.0 23.8 23.7 23.5 2b Wl Ay oe8 23.2 Daa th eee 7 23.93 
24.3 25.0 25.2 24.6 24.6 | 24.4 24.0 hie ed eg Bro 23.62 
24.5 244 24:1 24.2 24.1 23.8 23.6 23:4) | 23.2 23.73 
227 |e 245 24.6 24.2 23.7 23.2 iia ed ae 23.66 
25.0 25.1 25.0 25.1 QRS 22.8 | (22-77 | 28% | 9223 23.73 
24.4 24.6 24.4 24.5 24.4 R440) S2G2 1 340) 1 F280 23.48 
24.6 24.7 24.6 24.6 24.6 BG) oes Y NORA. |: 2s 24.22 
mY) 25.1 24.7 24.4 | 24:4 24.3 24,0) |. 23:6 23.6 ||° 24.34 
24.6 24.1 23.7 Parte BOS1 a wen0 238) pe 92247 22.6 23.38 
24.0 23.6 24.2 24.1 24.2 23.8 250k a one 23.2 23.18 
23.7 24.2 24.2 263) 9 eo5i8 23.7 Pie Ol ts 22.8 22.96 
23.6 23.5 23.5 23.7 23.8 OSSe anesed | | 28.0 23.2 23.03 
23.0 23.0 23.0 23.3 23.3 Da eee oe 23.1 22.85 
23.5 23.7 24.2 23.8 23.4 Ome aeoa0 |. S2a06 22.9 23.08 
23.4 23.6 23.4 23.5 23.3 TES Roo Oa 22%) 22.94 
24.4 24.6 24.7 24.0 23.8 ORT -S\ OSG Re mesit 23.0 22.90 
24.7 24.7 24.8 24.7 24.5 Sk | "ZERO BES 10, 9985 23.50 
25.2 24.7 24.6 24.6 24.3 23.9 | 240 24.0 23.8 23.81 
24.8 24.8 24.8 24.4 24.1 24.0 24.1 24.0 | 24.1 24.06 
24.8 24.8 24.6 23.6 23.4 23.2 2512) 22 | 7227 23.99 
24.63 24,55 24.50 24.34 24.12 | 23.95 | 23.79 23.61 | 23.45 23.78 


BATAVIA 1877. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


128 
PSYCHROMETER. 
WET-BULB THERMOMETER. 
| | 
Hours of 2 } ! 
Mean Batavia || 1 A. M. | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 42 
Time. | | 
| 
ne | 23:9 | “229 23.0 22.9 | 22.8 22.7 22.7 22.8 23°) Sag 24.4 24.8 | ° 
he 2 22.0 | 21.6 a3 1) Sao 20.7 20.1 2 ae a” | 22.4 22:9 | 4280 23.2 
3 938 | GARB) Bane | Bae 22.0 22.0 21.5 22.4 22.7 | 229 22.8 23.6 
Re 4. 225 |: 7224 22.2 218 | J2K6 21.4 21.3 22:0 23.3 | 23.6 | 23.8 23.8 
5 226). meas yA am 9 UV 21.5 21.6 22.4 22.5 | 23.2 | 23.9 24.2 
6 23:2 | E2KO. 5: 7220 |. (26 a) aeoeis 22.1 22.0 22.0. | 285 | 5as7 24.1 24.3 
7 93.5: |. a4 7) 21 | eS 22.4 22.3, 223 | 231 | 239 | 242°) 2e4 24.7 
8 22.4 | “92-4 22.3 22.3 22.3 22.3 | (228) 23.7 | Sel 1 eo ee 24.7 
9 23.5 23.0 |: -228 223 -) 220 22:9 |, Boo 22.0. | “QI |) W226 | ap 23.1 
10 220 -| Sane 213%) S260 |) Via 20.8 20,9 21:7 | <224 .) @228 |) say 23.5 
ll 21.9 21.8 21-8": | E208 3) SAR7 a) 4 | eG” a ae 23.0 | 23.4 23.6 23.7 
12 22.6. | Ha29 22.6 22.5 | ‘923 | ©2920 | BoRO } 228.6 | eoe7 i eo 24.4 | 24.5 
aad boa 23.2 || #351.) F2RS8 | eae” |) Bore 22:4 | 225 |. 22.9 | (240 | 4282 | seogi7 eee 
My 14 23.3 | ©23.2-| 2384 | 933.0 | "21 | Sas2. | Cagis) eee | aap ey 23.4 |} 
15 A5.2 | 42e8. » ARS | aoe as 22:8 | 22.8 23.3 | 23.7 | 240 | “262 (ee 
H / 16 236.) (225 | (21.6 | “20 1 2207 | "206 | Sas | gas) eae 23.0 -| (282 | aes 
17 224 (| SRSf Fates?) Bas) eae ee 244. | 26 | Seas 23.1 | 281 23.1 
p 18 20.9 20:8: | “206 | (20:5 | Sg03. | Rak 7) wope 20.9 | 91.9 22.3 22.8 >| S34 
bk | 19 22.6 24 F FOR7 AES = i eaeO eeeoie7 20.7} Sab4=| 2280 | Mga 23.4 23.6 
20 22.6 vas BN 9 21.6 203 | Mar0 21.0 | “8SE6. | Fags: 4 es 23.6 :| 92a8 
21 23.0 22.6 |) 22:0 | 8208 =|) ees 260°) G20 -) (ESS .| aes) pees 23.4 23.8 | 
22, 22.1 2n9 | 3207 | 2an4 | 22-1 BaR8 |), seas E2007 aes 22.0 22.1 22.3 
23 22:1.) nS | TRB 1 Bao ||) Be. ans 20:3 |; $208 | ao.) hg 22.7. ||. 2¥ame0 
24 2G i) Bons 21.0 20.8 | 20.4 20:1 | \ 201 | 20.8 | 1221) ‘eee eae 22.4 
25 22.2 22.0 21.8 21.6 | 21.3 | 21.0 | 21.0 | 288 | 228 | s28i3° | Say see 
26 22.3 22.3 221i) BALOO eat g2.0°| 29:4 | 1824 | 1928 23.4 22:8 | Sae7 
27 22.1 21.4 20.8 20.7 |. 204° | 20.2 | 20.2 | (211° | 9223 | “225 } ges eee 
| 28 22.0 21.8 21.6 214° | R2G2 1) Sane) CARO 217 | aes 22.8 | ©2394 4 Seer 
| 29 22.9 22.8 22.4 122.1 | EBR6 | PBR. 4s Ashe 7 eae 22.4 92.7 | S228 23.4 
30 22.2 203° | “¥20.8 2007 4. E2007: | GRAS |) aS i ae 22.6 22.4 | (224 | 7ams 
\ 31 22.4 22.1 21.8 21.6 | 21.4 2b4 | S203 | Sat) eaKs 22.7 | %22:8 sae 
Hourly Means. ||» 22.54 22.29 22.01 | 21.76 21.55 | 21.36 | 21.37 | 21.99 | 22.80 2318 | 23.35 23.55 
oe | 21.2 AV By arte) OM Seven lem 6 20.4 |} 20.1 20.2 | 20.8 22.1 22.4 23.1 23.3 
+e 20.7 20.5 20.4 20.3 20.1 199 | 20.0 20,6 9) 207 7 ares 21.1 21.4 
tae 19.5 19.3 19.2 18.7 18.5 18.3 18.5 122) Sz 20.7 20.4 20.4 
4 19.9 19.7 19.5 19.1 18.9 18.8 18.9 19.9 | 21.0 20.8 20.8 22.0 
5 20.8 20.4 20.2 19.8 198 |. 21a 102°) EO 21.3 21.8 22.4 22.9 
6 21.8 21.3 21.0 20.8 20.5 20.4 20.6) oes 27 23.4 23.1 23.4 
a 20.5 20.3 20.1 19.5 19.1 18.5 18.3 | 19.0 201 (|) ee 21.3 21.9 
8 18.6 18.4 18.2 18.1 18.0 V7.5) Qhieb "ERB 1 eee, 20.0 20.1 19.9 
9 19.5 19.1 18.8 18.8 18.4 17.9 Tei: | M133 19.5 19.3 20.0 20.8 
10 20.6 20.5 19.8 19.5 19.5 12 2) gas deo 21.2 21.2 21.0 21.6 
. f 11 20.6 20.5 20.4 19.9 19.6 193 “Lea: ek Cake 21.4 21.5) Meee 22.5 
H | i2 21.5 21.2 20.9 20.7 20.4 19.8 19.8 | 20.9 22.6 22:3). 7). Geeks 24.5 
mM | 13 23.2 22.9 VRE | 22:0 "O20 | ae) eels oy ames 23.8 | 24.0 23.8 24.0 
14 23.0 22.6 22.6 221 21.8 21.5 21.8 | 224. 28.3 23.6 23.7 24.5 
b 15 23.4 23.1 22.7 22.4 22.5 | i221 | S20 o | Vea meee 23.6 24.2 24.5 
16 23.4 23.4 23.1 21.8 21.0 20.8 210 1 aor 24.1 24.2 24.4 24.6 
th i 17 23.8 23.6 23.5 23.2, | 22:9 22.0 21.9 23.1 23.7 23.4 23.7 23.9 
18 23.0 22.6 22.3 22.0 21.8 21.6 Zi.3) +} pee. 23.6 2p | 46 24.5 
b 19 23.5 23.4 23.4 23.2) meee Uae) Geese a eee) 23.0 232 23.6 24.4 
20 23.5 23.2 23.0 21.6 +} eet? 20:8 | 20.7 22.2 2025) Toa 23.8 24.4 
d{ 21 23.8 23.5 22.6 22 yO 2 | ~ 22 21.4 23.6 23.8 23.8 24.1 
22 22.6 22.4 pe aad On 22,0 1) ies A le 2277 36 59 OS ey am 23.7 
23 22.8 23.0 22.6 22.1 20.3 | 19.9 19.8 21.0 22.8 254 7) toe 23.6 
24 23.1 22.9 23.6 22.0 21.6 | 20.9 20.8 22.0 22.5 23.0 22.8 24.0 
25 22.4 22.5 22.1 218) ao: | Meany 20.8 21.6 22.5 23.0 23.1 22.8 
26 22.6 pa de) 21.4 20.7 20.3 19.8 20.2 21.4 22.3 22.6 23.1 23.8 
27 22.2 21.2 20.8 20.5 20.3 20.3 20.5 21.5 22.4 23.0 22.6 23.1 
28 21.6 21.4 210 4h 20,8 20.5 20:1 .| 19.9 21.0 22.6 22.6 23.2 22.8 
29 21.9 21.8 21.6 21.3 | 21.2 21.0 21.0 22.4 22.7 22.5. | 2a 23.0 
| 30 22.6 21.1 20.2 195 | 192 | 189 | 1191 19.7 21.7 22.2 22.1 22.0 
wool 21.6 21.3 20.8 20.5 | 201 | 199 | » 20.2 21.5 22.2 22.6 22.7 23.4 
| | 
Hourly Means. || 21.91 21.63 21.34 20.87 20.52 | 20.16 20.22  21.15° | 22.27 | 22.53 | 22.66 | 23.09 
‘ 4 | i H ‘ 


| 


| 
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Psy CHROMET ER. 
WET-BULB THERMOMETER. ' 


Daily 
10 1 12 and Monthly 
Means. 
25.1 25.0 249 | 245 | 241 | 242 24.3 242 Mi ea.2 al ees ie, 24.0 23.3 23.78 
23.6 24.8 24.7 24.0 | 23.8 | 23.8 | 23.8 23.6 | 2o.2 |) weed 22.9 22.9 22.65 
24.0 24.0 24.1 24.2 24.2 | 24.0 24.18 i) eet.) Zo eek 428.0 22.8 23.16 
23.6 {| . 24.1 24.8 246 | 246 | 23.9 23.6, 1)" 23.6 | 23.6 || 9923.4 23.1 | 22.8 23.14 
24.8 25.0 Bares) es 2p.0uni meter | 246. of W287 oh 24.1 || 24.10 4) 2a. | 28.8 23.6 23.49 
25.2 25.2 24.5 2eOm Ae ON | wee | 924.4 Wen 24.4 1 263 9124.0 23.8 23.6 23.73 
25.2 4 25.4 24.9 24,07) amen. Oe | © 24.5" 9) 624.5 2650 | 24.0 e264. ee 23.7 ||. 922.4 23.90 
24.3 25.1 24.8 | °246 | 243 | 24.0 24.0 23.8 | 24.0 23.8 23.8 | - 23.7 23.63 
23.8 23.5 23.1 | 23.6 | 24.1 23.6 23.4 23.2 23:0 4 9 22.8 22.7 22.5 22.93 
23.3 23.7 23.7 23.9 23.6 | 23.4 23.1, | @F22.9 22.9 22.8 22.4 22.2 22.50 
24.2 24.4 24.0 24.2 | 23.7 23.4 23.3 | 23.3 23.2 23.0 22.6 22.6 22.92 
24.4 24.7 24.8 249 | 245 | 24.4 23.8 | 24.0 | 24.0 24.0 23.8 | 23.4 23.61 
25.5 24.7 25.2 29.1°°) 24.9 | ‘24.8 24.2 23.9 24.0 24.2 23.6 | 23.5 23.93 
23.5 24.2 24.5 a Ae LW, 23.0 | 22.6 | 22.6 22.8 oul) 1) aeeo.e 23.50 
24.9 25.0 24.6 24.3 | 24.4 24.6 | 24.6 | 24.3 | 24.2 24.0 | 23.9 23.7 23.89 
‘22.7 23.5 23.8 | 23.6 23.4 Za-OM\ 1 A0.0. 0 meeo.0. | 0 reenO 2Z.00 ly che. do 1 ee.8 22.57 
23.0 “| 23.3 Bode ee.e. | o 22.6 Za.) 1) Be2d.0\ 1 722.6. 9) 22.4 21.8 21.6 +} “821.3 22.25 
23.6 23.7 23.4 23.4 | 23.2 | 23.3 23.4 23.2 23.3 23.25] W232 °| 22.8 22.27 
23.6 24.4 24.4 | 242 | 23.7 20.4) (20.7 | 9 23.6 || 2 23.5 23.3 | 23.2 23.0 22.88 
23.8 23.6 23.6 = 23.6 | 23.9 23.8 | 240 | 24.1 24.0 23.5 | 23.2 23.0 22.96 
23.8 23.8 23.6 | 23.3 | 23.3 7M ae ee VA OE 22.7 22.5 22.7 22.3 22.60 
22.4 23.5 Caer ee eeee-o. | 22-9 | 23.2 [ieeed.0 22.7 22.6 | | 22.5 22.2 22.23 
21.4 22.4 22.6 | 23.0 | 22.9 | 23.0 Zone 3) 420.0 22.6 22.3 | ¢ 22.2 | 421.9 22.00 
22.5 23.1 23.3 23.6 | 23.5 23.5 23.3 | 23.4 Zao) | peeO) i Wwee.O i e225 22.18 
24.2 24.0 24.4 24.1 | 23.6 23.6 23.001) Boot.2 23.9 4) 23.0 | 923.0 -| . 22.6 22.93 
23.0 22.9 22.8 | W229 | «22.7 22.7 22.8 23.1 23.0 22.8 22.7 | , 22.8 22.63 
23.6 23.7 2a. Wig 20.0) pi2ae4 23.6 23.2 23.2 23.1 | + 22.8 22.4 | 22.4 22.38 
23.4 23.5 23.4 | 24.1 | 24.1 23.8 23.9 23,8 23.6 | 23.4 p2a4 | © 20.2 22.79 
24.2 Bort tee eo.O2| se ee.e. | 22.9 23.2 23.2 23.1 22.8 | 22.9 22.6 | 22.4 22.66 
23.2 22.8 23.4 23.8 | 23.2 23.6 23.4 23.2 23.2 | 23.2 23.0 23.0 22.36 
23.8 23.07 20,0 9) 23.4 | 23.4 | ©22.9 22.6 22.2 21.8 21.8 21.6 21.2 22.39 
23.80 24.02 23.97 | 23.91 | 23.82 | 23.70 23.58 23.47 23.35 23.19 22.99 22.76 22.93 
| | | | | | 
| | | | | | | 
24.1 23.3 CeCe mea. t- eeod 1) 22:8" | 22.3" | | 22:1 21.8 25.6") $4213 4) 20.8 21.93 
22.1 22.3 | 22.1 | 22.1 | 22.0 21.8 yl | 4 We} 21.6 21.2 | 20.8 20.3 21.16 
20.6 20.9 Zi.0 9.) 922.1 | .21.7 22.2 22.0 21.7 21.4 | “21.1 | . 20.7 20.5 20.38 
22.5 21.9 21.6 DEO eee. Oo | miee.O ©} T22.5 | 22.6 20.6. | S286. (| > 2520.2 21.1 20.97 
22.8 23.4 23.3 22.8 | 22.9 | 23.4 23.4 | 23.6 23.2 (| “22.6 3 9.22.5 22.1 21.83 
23:2 | ~ 22.9 24.1 | 23.4 | 22.9 22.6 22.8 | 23.1 23.45 |) 23.0 ~ | 9y21.1 20.8 22.24 
23.0 23.1 22.65 Vo ee22.1 |v 22.1 21.0; see2l.S) 6221.8 21.7 | 21.4 21.2 19.1 20.88 
21.1 21.5 21.5 21.8 oe.0. | teae.oo) Meoe.d | & 22.1 220 | 21.6 M21.) . jr $320.6 20.20 
21.6 21.6% 2.6 |} 9 221 gee meee.O. "21.7 | 21:6) 40d 4 |e 2t kh 20.9} 20.9 20.30 
21.7 21.7 Paste th meee. oreeven i wo20.8 +) 122.0 | 21.6 21.7 | 21.4 21.0 | 20.7 20.95 
23.4 23.5 22.7 28.0" |) 228-0. | 5.22.9. | © 22.5 22.5 22.6 | 22.4 22.1 21.8 21.67 
24.8 24.6 24.1 23.8 23.6 | 23.6 | 23.9 23.8 23.8 7a Wes Oe a ed ns 55 22.76 
24.2 24.6 24.7 24.2 229-9). 28.0 1 1238.5 23.5 23.4 23.1 | 23.0 | 23.0 23.32 
25.0 24.1 23.6 23.8 | 24.0 | 24.2 24.2 24.2 24.0 23.8 |: 23.6 23.4 23.37 
24.3 23.8 23.7 23.8 | 24.0 24.2 24.2 23.7 23.7 23.8 | 23.8 23.4 23.44 
25.0 24.4 24.2 24.5 24.1 | 240 | 241 24.5 | 24.2 | 242 | 24.2 | 23.9 23.55 
24.1 | 23.9 20:07). seen. Ve tesed || 20.0 °| 924.1 2072s. 9 1 23.8 | (623.6 |) 23.5 23.50 | 
24.5 | * 24.3 24.1 2a. 2 ghee? ee.2 (| a 24.0 25.50 eed... | weeded 1 eee.5 | 2423.5 23.36 | 
24.0 24.2 24.1 24.5 24.6 | 244 24.5 24.4 24.2 24.0) 23.9, |) 2928.5 23.70 
24.4 23.9 23.7 23.8 | 23.9 24.2 | 24.2 24.2 24.2 | 24.0 | 24.0 24.0 23.33 
24.2 24.6 24.6 24.7 | 24.5 24.4 | 24.2 24.4. | 23.7 20.4. -) V2.2 23.0 23.23 
24.5 24.1 23.6 23.4 | 23.4 | 23.7 | 24.0 24.0 | 23.8 | 23.4 | 123.2 23.0 23.11 
24.0 23.3 23.3 22.8 23.2 | 23.4 | 23.5 23.4 23.4 23.5 23.3 23.2 22.70 
23.9 24.0 23.8 23.4 | 23.6 | 23.8 | .23.8 23.7 23.5 23.2 23.2 23.0 23.00 
23.8 23.4 22.8 22.5 | | 23.0 |, 23.2 | 23.0 2S.1e ieee. | Meo.0 22.9 22.8 22.54 
23.9 23.7 22.9 23.5 23.2) | 028.0 6) ae2a.0 22.8 |822.8 | 22.8 22.6 22.4 22.38 
23.8 23.7 23.6 23.7 23.6 | | 22.8 23.2 So.2ea)meeze.2 | 22.8 22.4 22.0 22.35 
23.6 23.2 23.2 23.2 | 23.2 23.38 | © 23.2 23.4 | 23.2 22.8 22.6 22.2 22.28 
23.1 23.4 23.0 Be,0) i eeed.d ©) Bieo.2 | Wyeo.2 224 a) anee.6 |, $23.6) "| 723.2; | 23.0 22.55 
23.2 24.2 23.5 23.2 | 23.0 Venr28:2. | 22-8 | 522.6 22.4 22.0 | 22.1 | 21.7 21.76 
22.8 22.2 22.4 22.6 | 22.6 | PaO a aives-0. 9), 23.0 23.2 23.1 | 22.8 | 22.6 22.09 
| ‘ -| | a 
23.46 23.35 23.17 23.20 23.21 23.19 | 23.18 | 23.14 | 23.01 | 22.80 | 22.54 | 22.24 22.28 


Magn, and Met. Obs Batavia. IV, 33 


130 BATAVIA 1877. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


PSYCHROMETER. 
WET-BULB THERMOMETER. 
ours of 
Bcc eae CE 2 3 4 5 6 7 8 
Time. 
—S————— tae 
1 22.6 22.4 22.2 vy ay Male 7 yl 21.6 21.6 21.8 | : 4 : 
2 20.6 20.1 19.9 196 | 19.6 19.5 19.7 20.8 ; ; : 
3 21.8 21.5 1 | Baro 20.5 20.3 403 | 219 . : : 
4 22.2 22.0 22.0 21.8 22.0 21.7 7 22.4 d 
| 5] 21.6 21.4 21.0 20.8 20.5 20.4 20.5 2h oe : 
6 7 bb 21.0 20.8 90:8.) "307 20.3 20.7 21.6 | 6.) ey, | : 
7 20.9 | 208 20.7 R05 S202 ere 20.1 21.2 ; ; ‘ 
: 8 S25: mee. | Seee 239 22.0 yA het 21.8 22.8 Se} : ; 
ie 9 85 | [482 17.8 17.6 17.3 reall 120, 18.9 : ; : 
10 21.5 | 21.6 21.2 91.1 21.0 20.8 21.2 21.7 4. : j 
AY aii 212 21.1 90.8 | 20.7 20.5 | 20.5 20.8 | 225 | 23. 4 
i 12 5 | eer, | EsitD 20.8 20.8 20.8 Ab? . i. Bea : 4 ; 
13 23.0 | “84.7 21.4 21.0 20.8 20.6 91.0 | <224 ; ‘ 
5 14 21.4 | 211 2007 |) ad eZ 19.8 19.8 21.2 6. \ ' 
15 90.8 | 20.6 20.4 20.1 19.9 19.6 19.9 | 21.5 : : ‘ : 
f} ) 16) 21.7 | 21.5 | 21 20.9 20.7 20.5 ane "| S220 34 A | 
17). 2028 1heee 3.4) oes 21.8 21.5 yi a ae ee : 
H | 18 22.2 | 21.6 a8 |  Rae7 20.4 20.1 20.5 21.6 : 2.7 | : 
0, 19 22.8 22.4 oo 1. i. Bass 21.7 21.3 21.5 | 221 | . ‘ 
20 22.6 21.8 | 214 20.8 20.6 20.5 208 4 eer? . y : 
fi] j 21 Ji |) 20:8 1 ees 20.9 20.7 20.5 21.0 | 228 : ; : : 
22 29/2 4 MeO” 1 “Eades 91°6 | 21.3 20.9 2041. ene 8 | , 
Uiso3 t F921) S807. ere aa 21.5 21.2 Js | 4926 A : 
24. S064 YSCo> ) om 20.8 20.7 20.4 20.7 21.6 2 : i 
25 20.2.) “96 | °195 19.2 18.7 18.7 19.5 20.5 ; : f 
26 21.6 | 3210 | 20:7 20:0 | 19.4 19.4 20.1 207 1. Ras | : 
27 23.3 93.0 | ‘92.2 21.8 21.4 20.8 20.8 22.2 3.6 ‘ 
28 a39 | 4890'S 22.0 21.6 21.2 21.0 21.2 22.6 | ; | 
29 20.9 20.8 20.3 19.9 19.9 19.5 20.1: 21.4 : 4. 
\ 80 21.8 21.6 | 21.4 20.8 20.7 20.1 20.7 223 ea 42 4. : 
Hourly Means. || 21.67 21.38 21.10 20.84 20.61 20.37 20.83 | 21.77 | 2280 | 2: : , 
| | 
1 22.2 22.0 21.6 21.4 21.0 | 208 209. Bees 16. | ; 94 ; 
2, 20.4 20:1 | . 19.9 19.7 49:5) A983 19.5 20.8 
5 22.2 D7 | 21k 91.0.) ($208 } J20;833) B20 4 Care 
4 22.8 92,2 | A220 E6° | RHI 20.9 21.2 22.3 | 
5 18.7 18.8 19.1 18.8 18.7 18.7 19.0 | 20.0 | 
6 23.4 23.0’| 22.9 22.8 22.4.1 | 220 21.4 21.1 
7 22.0 2471 |i sees 20.4 200. 197 19.8 20.2 
8 21.4 24.1) #20.6 20.0 19.7 19.4 20.0 21.6 
i 9 22.5 21.4 | 205 | 202 20.1 19.9 20.3 22.2 
_ 4 10 20.6 20.1 | 19.9 19.9 198 | 419.7 20.0 20.9 
Z 11 21.2 21.0 20.9 20.8 20.7 20.4 20.7 21.4 
12 | 21.4 21.2 21.1 20.8 20.7 20.6 20.8 22.6 
i] | 13 22.2 21.6 21.4 21.3 21.3 21.2 21.6 | 22.6 
14 22.2 22.0 21.7 21.6 21.6 21°4 21.9 | 29.9 
MM) 15] 225 22.4 29,2, 22.9 21.9 21.6 91.8 22.0 | 
0 16 21.7 21.4 21.6 21.4 21.3 21.2 21.6 23.0 / 
17] 228 | <220 | 9918) 4904 21.4 21.1 21.4 22.0 | 
H |} 18 91.3 20.8 20.6 20.2 19.8 19.6 20.3 21.6 / 
19 22:3. ‘I > <32.0 21.6 21.4 21.2 21.2 21.8 22.8 
O | 20] 222 | 216 221 | (26:7 21.4 21.3 21.8 23.2 
© | 21 21.6 21.2 208. | $205 20.3 20.3 21.1 22.0 
22, 22.6 | 29:2 21.8 21.6 21.4 21.3 21.6 22.8 
23 22.6 | 22.4 22.2 20.1 | 991.7 21.5 22.2 24.0 
24 23.0 29.8 22.8 | 22.2 22.2 22.1 22.1 24.3 
25 234 | 98.1 | 28.0 23.0 23.1 22.6 23.3,| 24.4 
26 22.0 21.8 | «206 | Se4.4 21.4 21.2 22.0 23.6 
27 23.4 23.4 23.0 22.9 22.6 92.6 | “981 24.6 
28 21.8 21.4 21.4 21.4 21.2 21.2 21.8 22.6 
29 21.8 21.5 21.4 21.2 21.2 21.2 | 21.5 22.8 
| 30 BEF. | #BS3 22.0 21.7 21.5 91:2 | <208 23.0 
ST} 22.0 22.6 22.1 22.0 21.6 21.6 22.3 23.0 
Head ate 22.06 | 21.68 21.48 21.25 21.05 20.89 | 21:29 | 22.40 | 


BATAVIA 1877. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 131 
PSYCHROMETER. 
WET-BULB THERMOMETER. 
Daily 
1 1P. M. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and Monthly 
) Means. 
| 
| 23.4 23.7 23.6 23.4 | 23.2 22.1 22.0 22.0 22.0 22.0 21.4 21.0 22.35 
1 23.9 24.1 23.8 23.9 | 23.1 23.3 23.4 23.2 23.0 22.8 22.6 22.1 22.04 
| 23.4 23.6 23.6 23.2 23.2 23.2 23.3 23.0 23.0 22.9 22.6 22.5 22.34 
| 23.8 24.3 24.6 23.5 23.6 23.6 22.5 22.8 22.6 22.3 22.2 21.9 22.79 
{ 23.2 22.6 24.8 24.3 23.6 23.4 23.2 22.8 22.0 22.0 21.6 | 21.6 22.21 
22.6 22.0 21.6 20.8 21.1 21.8 22.1 22.3 22.3 22.0 21.9 , 21.2 21.70 
24.9 24.8 24.7 | 244 | 24.5 24.5 24.2 24.0 23.8 23.7 23.4 | 23.1 22.82 
} 25.2 24.8 28.6 | 232 | 22.1 20.2: 20.8 20.8 20.7 20.1 19.5 19.1 22.33 
| 24.5 24.4 24.6 | 24.2 24.0 | 241 24.0 | 23.3 23.2 22.8 22.6 22.2 21.50 
| 24.5 24.0 24.2 23.6 23.7 | 23.7 23.4 23.0 22.6 22.5 21.8 21.7 22.70 
| 247 24.2 24.0 23.8 23.8 | 23:6 23.4 22.9 22.8 22.2 22.0 21.8 22.58 
| 24.7 24.2 24.2 24.4 24.2." 124.2 24.2 23.8 23.8 23.2 22.8 22.6 22.97 
| 23.4 23.8 23.2 23.4 23.6 23.8 22.8 23.7 23.3° 23.0 22.4 22.0 22.64 
{ 23.0 22.4 22.1 22.4 22.7 23.2 23.2 22.9 22.8 22.8 22.8 22.7 21.83 
23.0 23.4 23.3 23.1 23.0 23.1 23.2 23.4 23.2 23.0 22.8 21.9 22.14 
23.7 23.8 23.9 23.4 23.3 23.2 22.9 23.1 23.2 23.1 23.0 | 23.3 22.60 
24.5 23.6 23.4 | 23.1 23.5 23.6 24.0 24.0 | 23.9 23.6 22.6 | 22.4 23.08 
24.2 23.9 23.2 23.2 23.4 23.4°| 23.2 | 23.4 23.5 23.3 23.1 | 22.9 22.50 
23.8 23.6 23.3 23.5 23.7 23.8 | 24.0 | 24.1 23.8 23.6 23.4 | 23.0 22.95 
24.2 23.9 24.0 23.6 23.6 23.6 23.8 | 24.0 23.8 22.9 21.7° | 21.4 22.68 
24.5 24.4 24.6 24.4 24.4 23.8 23.3 23.5 23.3 22.8 22.8 | 22.4 22.81 
24.6 24.4 25.1 24.4 24.0 23.7 23.8 23.8 23.6 | 23.0 22.6 22.3 23.00 
23.6 22.8 22.2 22.8 22.8 22.6 22.7 | ~22.6 | 22.5 | 22.5 22.0 21.6 22.51 
22.2 22.6 22.7 22.0 22.6 22.0 2:6 | 214 | 213 20.8- 20.7 20.4 21.56 
21.2 23.3 22.6 22.6 22.7 22.6 22.7 | 224 | 21.9 21.6 21.6 21.6 21.18 
22.0 22.0 22.8 24.2 23.6 23.3 23.5 | 23.7 23.6 23.6 23.6 23.4 22.25 
24.6 24.3 24.8 23.5 22.8 23.9 23.6 23.4 | 23.4 26.2 23.6 23.2 23.32 
21.8 22.8 21.8 21.7 21.4 22.7 22.1 22.0 | 21.9 21.4 21.3 20.9 21.98 
24.3 24.2 24.3 23.7 | 23.9 24.2 23.3 23.1 22.8 22.4 22.2 | 21.8 22.36 
25.2 24.4 94.5 | $23.8 | 223.8 | 523.7 23.6 23.8 23.4 23.2 22.9 | 22.8 23.00 
| | | 
23.75 23.68 23.64 23.38 | 23.30 | 23:26 23.13 23.07 | 22:90 | ‘22.71 22.32 | 22.03 22.42 
’ i ' | | ' | 1 
22.6 22.2 22.6 24.8 24.0 23.4 23.0 22.6 22.4 22.0 21.5 20.9 22.33 
23.7 24.0 24.4 24.0 24.0 23.6 23.6 23.4 23.0 23.0 22.6 22.6 22.11 
24.8 24.7 24.4 24.6 24.7 24.5 24.1 24.1 23.7 23.6 23.3. | 22:8 23.10 
24.4 23.9 23.3 22.8 23.0 23.7 | 21.8 20.2 19.7 19.5 19.4 | 18.8 21.97 
23.2 23.7 24.0 24.0 | 23.7 | 23.8 23.9 24.0 23.8 23.8 23.8 | 23.5 22.07 
22.9 23.0 24.9 SEO TSS 9 1686.0") BBS 23.2 23.0 22.8 22.7 22.3 22.84 
22.6 22.4 22.7 23.6 244 | 242 | 23.8 23.2 22.6 22.2 22.0 21.4 21.78 
23.4 22.7 22.9 22.9 22.8 23.1 23.2 23.2 23.4 23.4 23.2 23.1 22.19 
23.8 22.9 23.1 22.8 23.0 22.8 | 22.7 22.3 | 21.8 21.6 21,3 21.2 22.11 
22.3 22.8 23.5 23.7. 242 | 23.8 | 22.2 22.0 21.9 21.5 21.6 ; 21.4 21.89 
23.2 23.6 23.3 23.0 243 | 243 | 24.1 23.9 22.4 22.0 21.7 21.5 22.29 
24.8 24.8 24.6 24.3 24.0 | 23.8 | 2.0 23.8 23.7 23.6 23.4 | 23.0 23.03 
25.2 24.6 24.0 24.3 23.7 24.3 24.2 23.8 23.7 23.1 22.8 | 22.6 23.11 
24.6 25.0 24.4 24.4 24.6 24.6 24.7 24.6 24.7 23.8 23.1 | 22.9 23.36 
24.2 24.2 24.2 24.3 24.2 24.0 24.0 23.8 23.8 23.6 23.2 | 22.1 23.30 
25.4 25.0 24.7 24.2 23.6 24.8 24.5 | 24.2 24.0 23.7 23.6 | 23.2 23.40 
26.9 26.6 27.5 29.0 24.3 | 26.9 28.4 28.5 23.4 22.6 21.6 21.6 23.92 
23.4 — 23.6 23.6 | 23.4 23.8 | 24.4 24.0 23.6 23.3 23.2 22.9 22.6 22.32 
24.8 24.8 24.5 246 | 24.8 | 24.8 | 25.0 24.8 24.4 23.7 22.8 22.4 23.44 
25.6 25.2 25.0 24.3 23.6 | 24.0 | 24.1 23.9 23.7 23.0 22.4 22.0 23.39 
24.8 24.6 24.9 25.0 24.2 | 24.4 | 24.3 24.0 23.6 23.2 23.2 22.8 23.03 
24.8 25.1 24.6 24.8 25.1 | 24.9 25.2 25.0 | 24.0 23.6 23.4 23.1 23.54 
25.0 25.0 25.0 23.8 24.2 | 246 24.4 24.5 24.4 24.2 23.7 23.4 23.73 
25.0 24.6 24.9 24.5 | 24.5 | 24.7 24.6 24.9 24.8 24.4 23.8 23.5 23.88 
25.0 25.4 25.3 24.4 | 248 | 247 a 24.0 23.6 23.2 22.5 22.0 23.97 
24.7 24.8 25.2 B5.2. | 688.1 | 428.1 25. 25.3 24.0 23.9 24.0 23.7 23.71 
24.8 24.0 25.1 U35 | 925.1 | ©.25.6 24. é 23.4 23.0 22.6 22.4 22.2 23.70 
24.4 23.9 24.2 24.4 / 24.4 24.4 24.4 24.2 23.8 23.5 23.0 22.3 23.14 
24.7 24.8 24.6 24.6 | 246 | 246 24.5 24.2 23.8 23.8 23.2 23.0 23.33 
24.5 25.0 24.5 24.6 | 25.0 | 25.2 25.2 24.8 24.5 24.4 24.0 23.3 23.66 
25.0 24.9 24.9 248 | 248 | 25.0 | 25.2 24.8 24.5 24.5 24.2 | 24.0 23.81 
| 
24.34 24.25 2435 | “2431 24.24 | | 24.39 24.23 23.94 23.43 23.13 22.78 22.43 23.02 
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ee OOOO NSS 0aSSaoao—SE=er_aAaeuwuo_e ww — ooo tr OOe—eer_eesy 
Hours of | 
Mean Batavia || 1 A. M | 2 | 3 | 4 5 6 7 8 7] 10 11 42 
Time. | | | 
1 23.6 23.6 23.4 1. Vagal 22.6 22.4 252 24.2 24.5 24.4 25.1 24.8 
2 Boed 23.3 23.7 | 23.4 23.1 23.0 23.8 24.1 23.7 23.8 24.3 24.5 
3 22.4 22.2 | 22.2 | 22.1 22.0 22.0 22.4 Zoe 23.8 24.2 24.2 24.4 
4 22.7 22769) me2.0 3) e224 22.2 Bert PVA | 23.8 ake, 24.2 24.6 25-2. 
5 PANE | 22 Fe 22.6 7h e226 22.6 22.4 23.4 24.6 24.9 25.0 25.6 25.4 
6 23.8 ga 1) O34 | 23.0 22.6 22.6 PS P| 24.5 24.6 24.3 25.8 25.9 
7 23.6 23.1 22.0 1) eZ to 21.7 21.6 22.4 24.1 24.4 24.4 25.0 25.5 
8 22.6 PRG) 22:1 | 622.3 Boul 222, PAO | 23.6 24.4 24.7 Zod, wore 
ir 9 Dero 22.2 22.2 | 22.1 22 21.9 22.6 23.1 23.9 24.0 24.3 24.6 
10 23.4 23.4 2351 y ee3: 1 23.0 23.0 23.0 24.8 24.9 25.0 25.0 24.8 
in hit Za.2 ene 22:9 ae eS 22.6 22.6 2a2 24.4 24.6 24.5 24.0 25.1 
12 eel 22.8 22.4 | 22.4 AI 22.0 22.6 23.6 23.9 23.9 24.6 25.4 
fq 7a Wea 22.8 22.8 |* 22.0 21.8 21.6 22.4 23.3 PA ET| 24.0 244 PAT} 
| 14 el 22.8 22:4) gee 2. nee PANG) 22.2 23.8 24.2 24.7 25:2 25.2 
> } 15 24.5 24.1 23.8 | 240 24.1 24.2 24.6 25.0 24.8 25.0 25.6 25.6 
( 16 24.2 24.2 24.0 | 23.5 D3e2 aoe Bak 24.6 24.8 20.2 : 25.4 2552 
fy 17 23.4 Zoe 23.4 2322 23.4 23.5 24.2 24.8 24.8 24.7 24.7 24.9 
S 18 23.4 23.3 23.3 23.4 23.0 23.0 23.6 24.3 24.2 24.4 24.6 24.8 
19 23.8 23.8 23.2 Zoe 22.8 22.7 23.6 24.3 24.5 24.5 25:2 25.2 
0 20 23.2 23.0 227] 22.00 4) Meee 22.3 22.8 23.8 24.6 25.0 25.5 | 25.2 
21 23.7 23.4 23.4 932. 5) #2331 23.0 23.4 23.8 24.2 24.1 25.1 25-1 
7, 22, 23.3 23.0 22.6 22.4 21.8 21.6 22.1 23.8 24.6 24.7 25.3 25.2 
93 2a:0 23.2 23.0 22.8 PH) F| 22.6 23.6 24.6 24.0 23.9 24.3 25.4 
24 22.8 22.8 22) ae 22.6 22.6 22.6 23.2 23.8 23.8 24.2 25.0 24.8 
25 22.6 23.0 23.2 PHYS 22.9 22.6 23.0 23.6 24.6 25.0 25.4 25.3 
26 23.4 222 23.0 23:2 eee OL, 23.4 23.8 24.8 25.4 25.4 25.4 25.3 
| 217 23.8 23-7 23.8 23.6 23.4 Bane Dee 23.9 24.8 24.6 25.1 25:2 
28 23.1 22.9 PENG | 22.6 | 22.4 22.4 23.2 24.0 24.4 24.3 , 24.4 25.3 
29 23.6 23.6 23.6 Ds cons 23.8 24.5 24.6 25.1 265.0 “1 24 25.6 
\ 80 | 24.2 2a a eee 251) toeeee 24.2 24.3 24.6 24.8 23.6 yy) 22.6 
Hourly Means. 23.32 23.16 23.00 22.88 22.71 22.64 Zou 24.11 24.40 24.49 24.85 25.07 
| 
head f 23.0 22.8 i) #422:6 “2122.5 22.4 22.4 22.8 23.8 24.0 24.4 25.0 25.0 
Z 23.0 22.8 | 227) male et 22.6 22.5 23.3 24.0 24.7 24.4 24.9 24.6 
3 24.0 YRvoy He MMe | 8 eas p4 ace Pa 23.8 24.8 24.6 24.7 25.3 25.2 
4 24.1 23.8 PVs) |) a te} 23.0 23.6 23.8 24.6 7A y 25.0 24.8 25.3 
5 23.8 23.6 23.5 23.4 23.3 2oe2 23.9 24.6 24.8 25.2 26.0 > 1. e260 
6 23.8 23.8 23.7 23.6 PAS ae 23.4 24.2 24.8 24.6 248 | 25.6 
7 22.6 22.6 22.6 22.4 22.4 22.4 22.8 23.0 23.7 23.4 23.7 24.2 
8 24.1 24.0 23.6 23.4 | 23.2 23.0 23.4 24.0 24.5 24.6 25.0 25.4 
‘ 9 22.6 22.6 22.5 2 22.2 222, 23.0 23.6 24.6 24.7 24.6 24.0 
ie 10 22.7 22.9 PERO | 23.2 AB}? 23.3 24.1 24.8 2oee 25.4 25.1 25.4 
11 23:0 22.6 22.0 4 Pa2e.d 22.6 ANS | ee Za:2 24.0 24.0 24.8 24.6 
ny 12 24.0 | 23.9 23.9 23.8 23.4 Zao 23.4 23.9 24.2 24.4 25.0 24.7 
m 13 23:0 ay meee 23.4 2322, 23.0 22.9 23.3 23.8 24.3 24.6 24.9 25.6 
| 14 Zoe PBA Pope | 22.4 | 22.6 22.9 23.0 24.1 24.8 24.4 25.2 25:0. 
5 | 15 22.4 22.6 22.6 22.8 22.8 23.0 Zao 23.8 24.5 . 25.0 25-1 24.8 
( 16 24.0 24.0 24.0 23.8 2357 23.6 24.4 24.9 25.0 25.5 25.7 26.1 
nl Li 23.9 23.9 24.1 23.9 23.9 23.8 24.1 24.2 24.8 25.0 25.4 25.4 
18 23:4 ees. 2 23.2 22.8 eed 22.8 2.0 23.9 24.1 24.6 25.3 24.9 
O 19 PSR SHA 23.0 22.9 22.6 22.5 ead, 20 24.0 24.8 24.6 24.5 
20 23.9" | 7223.8 23.8 23.6 23.6 23.5 23.7 24.0 24.6 25.2 25.0 25.8 
i] 21 23.8 23.6 | (23.4 Zate 23.2 Dase2, 23.5 24.2 24.4 24.6 25.2. 4) meee 
Q 22, 23.9 23/7 tal ee 23.5 23.3 2a, 23.7 24.4 24.4 25.2 25.2 25.7 
23 24.6 24.6 “1 24.4 24.2 24.0 23.9 23.9 24.4 24.9 24.9 25.4 25.1 
24 24.6 24.2 23.7 23.6 23.4 23.3 24.0 25.0 ZAIN 25.6 26.0 26.2 
25 24.7 24.6 24.4 24.4 24.4 24.2 25.0 25.7 25.8 25.7 26.5 25.6 
26 24.4 24.2 24.1 2401. | weal 24.0 24.6 25.8 25.8 26.2 26.0 27.0 
PAF, 24.9 23.5 23.2 23.0.) mead 23.5 od 24.4 25.0 26.0 25.9 26.2 
28 24.0 24.0 23.8 23.8 23.8 23.8 24.1 24.2 24.6 24.5 24.8 24.6 
| 29 24.3 24.2 24.1 24.0 | 23.9 23.8 24.2 24.8 25.4 25.4 25.6 25.8 
30 25.0 24.8 24.6 24.4 24.4 24.4 25.0 20.4 e262 26.4 26.3 25.9 
hanes 24.2 24.1 24.1 | 24.1 24.1 24.1 25.0 25.6 26.3 26.5 / 26.5 | 26.5 
| 
Hourly Means. || 23.80 23.62 23.50 23.09 | 23.30 Yosh F453 24.35 24.78 25.00 25.28 | 25.33 
| 
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PSYCHROMETER. 
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a 
M 
24.8 26.1 25.1 24.8 26.0 26.7 26.5 i 26.0 24.2 24.1 24.0 24.0 24.47 
25.4 24.8 24.2 24.1 24.0 24.1 | 24.1 23.8 | 23.6 23.2 23.0 22.8 23.81 
25.0 24.4 24.6 24.3 24.5 Dike) ne eee, 24.2 23.9 23.6 23.4 23.0 23.51 
25.1 24.8 25.8 25.2 25.5 25:2. i W25.2 24.5 | 23.6 eae i Bool 23.0 23.85 
25.0 25.6 25.6 25.5 25.1 yA Boo | YORE wR 24.7 24.6 24.2 23.9 24.30 
23.8 25.1 27.0 25.4 24.6 25.1 25.2 25.1 | 24.8 24.6 24.2 24.0 24.40 
25.3 25.4 24.8 20.4 9) D252 25.3 23.4 23.1 | Zeal 23.0 22.8 22.5 23.71 
25.4 25.4 25.0 24.9 25.0 PAS | FAY 22.2 22.3 | 22.2 .| . 22.2 22.0 23.35 
24.9 24.8 20.0.-| © 25.0 24.8 25.2 25.0 ee eps 248 | 242 | 24.2 23.6 23.83 
24.8 26.2 25.5 25.6 25.0 24.0) Nose 23.5 23.1 Zo-1 | _ 23.0 23.1 24.03 
24.4 24.6 26.0 25.0 25.0 24.9 24.8 24.6 24.0 23.8 23.4 23.2 24.03 
23.4 23.4 24.8 24.6 24.4 | 9228 | ~ 24.8 24.2 24:2) | ae 20 23.8 23.4 23.69 
25.2. 25.2 25.0 25.1 248 | 25.1. | 25.0 25.0 24.5 24.4 24.0 23.6 23.91 
25.3 25.4 25.6 25.4 Ze hoe... 4 h20.4 oe 25.4 24.8 | 24.9 25.0 24.6 24.23 
25.3 25.5 25.6 | 25.8 25.4 | 242 | 24.2 23.8 | 23.8 23.9 24.2 24.3 24.64 
Dole erao 1 25.2 25.5 7/49 es By 45 he ly 2G 20.5 | 24.1 24.1 | 23.4 23.4 24.50 
26.1 25.0 24.7 25.0 ne 4 ie 24.52) @ 28.8, 24.1 | 23.6 23.4' |. 23.4 22.4 24.14 
25.5 25.8 Cele en, le 24.5 24.8 | 25.0 ap-0 ahs. 24.7 | 246 24.2 24.33 
25.4 25.4 o.0 a) = 25.6 4) 125.4 2208) eee Meno VieeeS Ube eae ts 23.6 23.4 24.28 
24.6 25.2 24.8 24.4) 244 | 942 | 235 23.0 | 23.4 23.4 | 23.4 23.7 23.80 
| 25.6 25.8 Bad OG 248 jes 24.0 24.8 24.9 25.2 24.4 23.8 | 23.2 23.2 24.24 
25.0 25.2 25.2 25.4 * 20.4 | 20.2 24.8 24.0" | 5.23.8 23.4 | 23.4 23.5 23.98 
24.6 25.1 20.5 | 25.1 [ 248 | 24.0 | 25.0 pT oy Ay | 23.0 [ion 23.4 23.1 24.01 
25.2 20.2 24.7 24.7 24.8 24.1 22-2 22.4 | 22.5 22.5 | 22.5 22.5 23.55 
25.7 25.8 woe Ie ged 25.6 25.4 | 25.4 a0 6 | 2.26.6 feed ae Ae 23.4 24.36 
25.1 25.0 20.7 «|. 26.4 20.6. | ~ 20.6 | 024.5 a2 tee eee Y. 26.0.4) 0223.9 23.9 24.53 
25.2 25.6 29.0 | - 25.0 | 24.6 25.1 Sule 2.6 2B 2. 2, met 23.4 yay 23.2 24.17 
25.8 25.5 25.5 25.4 | 25.1 | 240 | 23.8 YARVEP Nhe Me! 23.6 23.8 23.8 23.98 
25.7 25.4 25.7 io Reel bees 1 23.6 23.6 | 23.7 23.8 | 24.0 24.2 24.37 
22.8 a6 | 623.8 | 23.9 | '240 | 23.8 | 23.7 23.6 | 23.4 | 23.4 23.2 23.0 23.72 
25.02 25.15 25.22 25.10 | 2498 | 24.738 + 24.50 24.23 | 23.89 | 23.72 | 23.57 | 23.40 24.06 
| | | | | | 
SEE OLE ETT SLE TE LE TINE LIED \ TOTES LTE NS NE EIT LEN ELL AIELLO TE LDEY BELL LLL AE LL N TE LEAP ALLE R_EAD LRA ELE LES OOL LAE PLLIEN TNE ABI LOLA ELE LLL PCN GRE ELBE LINE IEE I EET DOLL L AS IEEE BIE a 
| | | | | | | . } 
25.1 PSS: 25.2 25.4 | 2b. ce 244 Be come 24.0 oe 20.5 che. 25.0 YABB) || Bee 23.90 
24.4 24.9 20.2 2.2 Ne Zao 24.7 24.5 24.2 | 2a eee eae 24. 24.1 23.97 
254 25.3 25.0 25:0. | 723.0 20.0 24.8 | 244 | 25.0 24.8 24.4 24.2 24.51 
24.9 | 24.4 25.5 Z5.5 | ‘25.0 25.6 24.6 24.3 | 24.4 24.2 24.2 24.0 24.50 
25.4 25.4 25.9 25.8 {| 25.5 24.4 2a:0 Winee.? 8 ee. 24.0 24.0 24.0 24.43 
25.2 25.6 24.6 23.2 7 22.7 Vy Met Ba | ae Py I | 22.6 22.7 22.6 22.6 PBR IR 
23.9 24.2 23.9 25.0 25.2 25.0 24.6 | 246 24.4 24.3 24.0 24.1 23.71 
23.8 24.1 24.2 23.3 | 23.0 WAL 22.8 22.7 22.6 22.6 22.7 22.6 23.55 
24.1 25.1 24.7 24.5 | 24.6 24.8 Zao 25.3 25.3 23.0 224 | 22.8 23.78 
24.8 25.0 25.5 25.6 | 26.1 24.0 24.2 24.2 23.8 23.9 23.8 | Ba.4 24.25 
25.2 25.4 24.8 243 | 24.1 24.2 24.1 | 24.4 24.6 24.2 20.8 |) i ee-4 23.85 
25.5 25.4 25.2 25.5 | 265.0 23.9 YAR | PAR 24.3 24.2 24.1) \522.0 24.31 
25.3 25.0 25.1 25.2 24.9 24.6 25.2 24.8 246 | 24.1 23.5 23.4 24.25 
23.5 24.9 25.5 25.3 25.2 25.7 24.8 24.3 2a.0 | ree. 22.0 SieegenO 24.00 
26.0 25.9 26.0 25.8 | 25.6 25.0 25.1 | "25.3 25.2 25.2 ma.0. s\n eee 24.44 
26.0 25.9 25.5 25.5 24.6 24.3 24.2 |. 24.2 24.4 24.4 24.0 4 726.0 24.65 
25.0 25.4 IASG) 23.6 4, 923.7 23.6 2a.0 || aea.9 23.9 23.9 23.8 23.5 24.24 
29.0 25.4 25.1 25.4. | 23.1 23.4 23.5 23.4 23.6 23.5 7 Sy am ey ie) 23.91 
24.5 25.2 25.0 25.4 | 24.7 24.8 25.2 25.4 25.0 24.8 24.6 Pn en.O 24.19 
26.1 26.0 26.1 20.0 | (~24.6 24.6 24.3 24.3 24.3 8) = 24.3 24.0 23.9 24.50 
25.4 25.2 25.3 25.0: | —.2G.4 24.6 24.4 24.2 PAIR Nn | 24.1 24.0 ' 24.29 
24.6 24.6 20.0 | 2o.2 | 125.4 25.4 25.6 25.6 | 25.4 25.2 25.0 25.0 24.68 
25.4 25.3 25.4 Ze-o0 | a 20.4 25.5 25.6 25.6 25.4 25.6 25.4 | 248 24.96 
25.8 25.9 25.9 26.0 25.9 25.9 25.6 25.5 25.6 24.8 | 24.8 24.7 25.05 
26.3 26.3 25.8 26.0 | 26.0 25.9 26.2 25.5 25.3 24.4 24.4 24.5 25.32 
26.7 26.4 26.3 26.2 26.2 26.2 25.8 25.6 25.6 25.6 25.6 25.5 25.50 
26.1 26.0 26.0 26.2 25.6 24.6 24.6 24.7 24.9 24.2 242 | 24.1 24.76 
25.4 25.4 25.3 25.6 25.6 25.0 25.0 25.0 24.8 24.7 24.6 24.5 24.62 
26.2 26.5 26.5 PATH UV | AEE | 24.9 25.0 24.9 24.9 24.9 24.8 | 24.7 24.94 
26.3 26.5 26.0 25.4 25.8 25.9 25.2 24.8 24.3 24.1 24.0 24.2 25.23 
26.9 27.0 27.1 2¢.1 | 26.7 26.4 24.0 23.8 23.6 23.6 23.6 23.6 25.19 
25.38 25.438 | 25.21 24.95 24.77 24.61 24.50 | 24.43 24.19 24.02 | 23.93 24.43 
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PSYCHROMETER. 
WHET-BULB THERMOMETER. 


Sas 


! 


s of 
Mean Batavia 1 A.M. | 2 3 4 5 | 6 don ee: BP. 10 11 12 
Time. | / 
RTE TO See ET CENT Pea TET ETT CTE eae 
al Zab 23.5 23.4 23.0 229 | 23.1 23.6 24.1 25.0 25.6 25.8 26.1 
2, 24.0 24.0 24.0 23.9 23.8 | 23.8 24.2 25.0 25.2 25.6 25.6 25.8 
3 25.0 24.8 24.7 24.5 24.4 Ze || 24.4 24.6 25.0 | 25.2 25.4 25.4 
4 24.7 24.6 ml 24.0 24.0 24.0 24.4 25.1 (| P20. | 24.8 26.0 26.0 
5 24.2 24.1 23.9 | PBA | BB 23.4 23.6 24.4 | 25.2 25.6 25.8 25.8 
6 23.7 ond, 3.0 0 23.7 | 23.9 | | 23.7 24.1 24.5 24.6 25.2 25.4 25.6 
7 23.6 23.6 23.4 93:4- | Saas | eee.) ass 1 eaea en eae 25.5 26.0 25.7 
8 23.5 23.4 23.4 23.3 23.2 23.3 | 23.5 «| 23.7 24.1 24.4 24.5 24.8 
9 24.6 24.6 24.2 24.0 24.2 24.1 | 2E3 01 24.8 25.2 25.8 25.4 25.6 
. 10 23.6 23.4 we) 23.1 23.4 Bao. an Zao a 24.5 25.2 25.5 25.0 24.3 
» ihik 24.4 24.3 24.1 24.2 24.2 24.0 | 24.3 24.5 24.6 25.2 25.0 24.9 
12 24.4 24.4 24.4 24.0 23.6 20.0 | 24.0 24.4 | 24.8 25.0 25.3 25.8 
G \is| 242 24.2 24.1 24.1 24.1 T52 | S286 1). Sehg | aia 25.4 25.5 25.8 
14 24.4 24.6 24.4 24.2 24.0 24.0 | 24.6 | 2533 7) 95.7 | 24.7 26.1 26.7 
d 15 24.5 24.5 24.4 24.3 24.2 24.2 24.3 24.9 |} 25.4 25.2 25.2 25.6 
16 23.8 BAT | 23.3 23.5 23.5 23.5 Zone 24.4 | 24.3 24.7 24.6 24.6 
2) 7 25.3 25.2 25.1 25.0 25.0 24.6 24.6 | 253A vel 25.6 26.0 25.9 26.5 
j 18 Goede ol 9 eee 23.8 24.1 24.0 24.1 24.4 24.9 24.9 25.4 25.0 25.6 
Z 19 24.0) 4 24.4 24.4 24.4 24.5 24.5 | 24.7 25.4 25.6 26.0 | 25:6 | 25.6 
20 24.4 | 24.3 24.1 24.0 24.0 24.0 | 24.1 23.6 24.0 24.4 24.8 | 25.4 
d Aa k 24.8 | 24.8 24.8 24.4 24.2 24.2 | 243 24.8 | 25.3 24.8 25.4 25.0 
b 22, 24.2 | 24.1 24.1 24.1 24.2 2402) 24.4 24.3 24.5 / 24.7 25,0 . | 25.2 
23 24.0 | 23.9 23.6 ees 23.2 23.1 | 23.4 24.2 25.1 | 24.4 24.6 25.1 
24 25.5 | PRE | 23.6 23.3 Zoro 222 Me 23:6 | 24.5 24.9 - 25.0 PAF 26.2 
25 24.0 | 23.6 23.4 23.3 PELs: 23.4 | 23.7 | 24.2 250 25.4 25.4 25.6 
26 25.7 25.4 25.3 24.9 24.7 PANSY 24.8 | 25.3 2505 26.0 26.0 . 26.2 
27 262.1 Zoek 25.0 24.6 24.4 24.6 | 24.7 25.0 20.4 | 25.6 25.5 26.2 
28 25.5 | 25.0 24.8 24.5 24.5 PE AA «| 24.6 24.9 Zh 25.2 25.5 25.2 
29 25.2 | 25.2 25.0 24.8 24.7 24.4 25.0 25.4 26.0 | 26.0 25.1 24.8 
30 25.2 | 25.0 24.8 24.5 24.1 24.1 24.5 25.2 25.9 | 25.4 | 25.6 | 26.3 
Noe Stak 24.6 | 24.5 24.6 24.6 24.4 24.4 24.5 25.4 25.9, | Bond, / PAG eA 26.6 
Hourly Means. || 24.49 4.35 4.17 24.02 | 23.96 23.93 24.22 24.70 25.15 25.27 25.42 | 25.61 
| | 
. 
| | 
| | 
il 24-2, | 24.2 24.2 24.0 23.8 PRT | 23.8 24.2 24.8 | 25.3 25.6 26.0 
2 25.4 | 25.2 24.8 24.6 24.5 24.2 | 24.4 24.8 26:0) 21 25.6 25.9 26.0 
3 25.0 | 25.0 24.6 24.6 24.6 24.6 25.0 | 25.8 25.7 26.1 25.2 25.8 
4 25.9 25.6 25.3 25.1 24.8 PALF | Zo. 25.2 26.5 | 25.8 26.2 26.6 
5 25.9 25.8 PAG ay fo) 24.9 24.8 24.5 | 23.6 24.0 24.8 | 25.8 26.3 26.2 
6 24.8 24.8 24.8 24.6 24.4 24.3. 24.6 25.0 25.6 | 25.7 25.7 26.2 
F 7 24.6 24.5 24.4 24.2 24.0 23.8 23.6 23.6 24.2 25.0 25.4 25.7 
My 8 25.3 25.2 25.2 | 24.9 24.3 24.4 24.0 24.2 24.8 | 25.4 25.1 25.6 
9 25.2 25.0 24.9 | 24.8 24.8 aa fe 24.8 24.6 24.8 | 25.0 25.4 26.3 
ie 10 24.9 | 24.7 24.6} 24.4 24.2 24.2 — 24.4 25.1 25.6 | 25.6 25.7 25.8 
ikil 25.2 24.7 24.6 | 24.4 ele 24.0 | 24.0 25.2 diy Bae 25.5 | 25.6 24.2 
ct 12 24.9 24.6 24.4 | 24.3 24.2) | 24.2 | 24.4 25.1 25.6 25.6 | 25.9 Paarl 
13 24.3 24.2 24.3 24,2 24.0 | 15 a | 23.9 24.7 25.7 25.5 25.9 25.9 
b 14 24.0 23.9 23.8 Zend TE at Pall 23.4 | 23.8 25.2 25.6 26.0 | 26.3 26.5 
15 24.7 24.6 24:3) | 24.2 24.1 23.9 | 24.0 24.5 25.2 25.8 | 26.1" | 26.3 
te 16 24.1 24.0 23.8 | 23.6 23.6 ya ote 24.2 25.3 25.6 | 25.6. |. \ Zab 
iby 24.5 24.1 23.7 23.5 24.0 24.1 24.4 | 25.0 25.0. | 25.6 25.6 | 25.8 
(0 18 23.0 23.4 23.2 Zao Za08 23.3 23.5 | 24.2 25.3 | 20.0 9) 26.0 26.0 
19 24.4 24.3 24.1 24.1 24.0 | 24.0 | 24.3 25.0 25.2 2540 4 25.2 25.6 
fi] 20 24.5 23.6 23.5 23.6 23.6 | 23.7 | 23.6 24.0 24.5 24.9 24.4 24.0 
fy 21 24.4 24.3 24.1 24.0 23.8 | 23.4 23.4 24.3 | 24.6 25.5 25.7 25.6 
22. PA | 24.7 24.4 24.3 24.1 23.4 23.5 24.1 25.2 25.5 25.8 25.7 
23 24.6 | 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 | 24.1 24.6 24.7 | 25.6 25.8 25.7 
24 24.8 24.8 24.4 24.3 24.1 24.1 | 24.3 24.7 25.1 | 25.6 25.8 25.8 
25 24.6 | 24.4 24.3 24.2 23.9 | 23.6 | 23.8 24:6 25.5 25.8 26.2 26.2 « 
26 24.8 24.8 24.6 24.4 24.3 24.3 24.4 25.4 26.0 25.8 25.9 26.0 
217 25.1 25.0 24.0 24.0 23.9 23.8 24.0 24.1 24.8 25.4 25.4 25.6 
28 24.5 24.4 24.3 | 24.2 | 24.1 23.9 24.2 24.8 25.2 25.2 25.4 25.2 
| | 
— “ee 3 | 
| | 
Hourly Means.) 24.76 / 24.58 24.38 24.24 24.12 | 23.99 24.08 24.65 25.26 25.57 25.68 PA Be [7 | 
| | 
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| | Daily 
i Gey 2c) Ba 2 q 3 4 5 | 6 7 8 9 10 11 12 and Monthly 
| Means. 
26.1 26:2.) - £26:2 1 826.0 O29) e26.0n | B26-0 | 42567) 826.4 4° 248 24.6 24.90 
26.1 26.0 24.5 24.4 | 24001 Bae0- | 6265 ¢ 8245 h U9e5 | 243 | . 243 24.65 
25.8 25.6 | +261 25.0 .| 250 | 248 | 248 | 248 | 247 | 243 24.2 24.78 
26.0 2.0 | 825.674" F957 | 25.4 25.3 | 25.2 | 246 | 244 1 244 | 243 24.98 
426-5 26.5 | (25.8 | 25.8 25.3 25.2 oo ts 25.0 ee Oe eee, 7 ol eeae7 25.18 
25.2 56>) 825.9) Y258 24.4 24.4 | 24.4 24.0, \oeeced ul e246 foa2e7 } 24.86 
25.2 25.1 v5 og MN a SSA, 25.2 | 25.6 25.5 25.5 | 25.4 | 25.4 (eo53 | 24.62 
26.2 26.0 24.5 | 24.4 24.3 23.5 23.6 ye ey We ee PRY qm «23.8 24.90 
26.2 26.3 23.0) 1 B2e.0 24.4 24.5 24.7 IG8> | M2E8 1288 24.8 24.73 
25.8 25.8 25.2.~| =: 25.1 25.4 | 25.6 25,4 | 325.0 | 2248 | «288 24.6 25.10 
25.2 25.8 1 Re ea yg | 25.1 25.4 25.4 2 oy ee a6 24.8 24.6 24.75 
25.6 25.7 25.8," "2G. 1 25.2 25.0 25.0 24.9 24.8 | 24.6 24.4 24.95 
25.4 25.6 Za. le 25.9 25.6 eet 24.8 24.8 24.6 24.4 | 24.3 24.77 
amo, -| 25.6 25.6 26.0 25.9 25.9 25.6 | 25.5 25.5 | 25.6 | 25.5 24.81 
ae 20.3 26.3 26.2 26.0 25.6 25.3 25.0 | 24.9 BED TN Teo: 2 BAG 25.02 
26.0 | 26.3 26.3 25.8 25.5 25.8 26.0 25.8 25.8 | 258°. 1360 25.07 
| 26.3 25.6 25,8 | *25:8 20, 82108 25.5 26.2 26.2 26.2 {| 26.2 26.2 25:72 
26.0 26.1 26.2 25.8 25.8) °25.8 25.9 26.0 SST. RIGG | 4 OK 25.53 
fh 25.8 24.8 25.4 25.0 25.6 25.6 25.6 25.4 25.3 25:2 25.2 25.15 
| 25.6 | 25.5 25:3." 7284 25.6 | 25.5 25:4- \. 326.3 20 Ges. 25.45) 2954 25.30 
tema cer, | 25.8 26.1 25.8 25.7 25.8 26.0 | 26.0 25.6 | © 26.2 25.0 25.40 
26.0 26.0 24.8 24.6 246 | 244 24.4 | 24.5 | 246 24.5 24.3 25.02 
sy ON Od | | hee 

) | | | 
| 25.84 25.77 25.52 25.35 26.27 + 25.11 25.05 | 2494 | 24.84 | 24.74 24.65 || 24.92 

| | 

| | | ] | | Nl | 

26.2 26.2 26.2 26.0 26.0 26.2 26.2 26.1 }) a2a:5 26.0 25.7 25.25 
26.0 25.5 25.8 2352 1) w246 | W259 26.0 25.8 25.6 25.5 25,3) me 207 
26.2 25.9 26.2 26.4 26.3 25.3 26.2 26.5 | 26.4 26,2 26.0 25.66 
26.2 26.3 26.2 26.2 26.2 26.0 26.2 26.2— | $26.2 25.8 25.05 )ae 24.06 
26.4 26.5 26.2 26.2 26.0 26.0 26.2 25.6 25.2 24.9 24.8 25.54 
| 26.2 26.2 26.0 25.8 25.9 25.8 25.4 25.4 25.2 24.9 24.8 25.33 
25.8 25.7 25.8 25.3 25.2 25.2 25.1 25.0 25.1 25.2 ys | 24.85 
eee. fle & 262 26.5 26.2 25.6 | 25.7 25.8 25.8 25.7 25.5 25.4 25.36 
megs | © 260 20-0) | 20.8 25,4 | #& 20.0 25.8 25.8 25.2 25.2 25.2 Hie 20,00 
26.0 | 25.4 25.7 > ° 26-5 25.6 | 25.9 26.0 25.8 25.6 25.5 25.3 25.30 
he 26.2 26.2 25.9 | 26.0 26.2 26.2 26.3 2545) ead 25.1 25.0 25.27 
26.1 25.6 25.4 25.8 25.2 24.8 24.6 24.6 24.4 24.3 24.2 25.00 
26.0 26.0 26.0 26.2 24.8 24.5 24.0 24.0 | 24.2 24.1 23.9 24.84 
26.8 26.3 25.6 25.7 225 peo. 2 25.1 250) 2250 25,0 ) 248 4 Ge 25.14 
26.0 25.9 25.3 25.4 23.8 24.5 24.5 24.5 24.4 24.4 | 24.3 24.88 
25.7 25.8 25.4 25.6 25.6 25.8 26:0 eas 25.8 25.2 24.8 | 24.97 
25.4 25.8 oo 25.4 25.8 25.9 23.0 8 23:2 23.2 an.2. |) Weak 24.61 
26.0 25.8 25.6 25.8 25.8 25.4 25.2 24.9 -24.7 22.55 noe 24.78 
25.8 25.2 25.6 25.8 26.2 26.0 26.0 25.9 25.6 25.2. | 25.2 25.18 
25.0 25.0 24.9 24.8 24.7 24.6 24.5 24.4 24.4 24.4 | 24.4 | 24.32 
25.6 | 25.5 25.1 24.8 25.0 25.4 25.6 | 25.4 25.4 25.6 | 25:4 | 24.89 
25.6 25.4 25.6 25.6 26.2 | 26.0 26.0 | 25.8 25.6 25.1 24.8 25.13 
26.0 25:7 25.8 25.7 Zo. 246 25.4 | 125.0 25.2 25.0 24.8 25.04 
25.6 25.4 25.8 25.8 258 | 26.8 25.0 25.0 25.0 25.0 24.7 25.10 
25.8 26.0 26.0 26.0 25.8 P| 25.3 eee 20.0 25.4 25.1 25.0 25.23 
26.2 25.9 26.0 25.6 25.8 25.8 26.0 | 25.4 25.1 25.0 25,0. “i He 25.36 
26.2 26.3 26.3 26.0 25.5 25.6 25.7 | 25.4 25.2 25.0 24.8 || 25.11 
26:3. | 26.5 25.2 25.6 25.5 25.8 26.0 26.0 | ° 259 25.6 25.6 | 25.23 

| | 

| 
| 25.99 25.86. | 25.76 Zote |) 25.56 25.54 25.45 | 25.93 | 25.20 25.05 | 24.93 25.14 

| | | \ | 


‘136 


BATAVIA 1878. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


PSYCHROMETER. 


WET-BULB THERMOMETER. 


Hours of 
aidan Batavia || 1 A. M. 2 3 4 | 6 6 | 
Time. | 
10 495. 1 Ba? 25.0 248 | 248 24.7 24.8 25.5 25.9 | 25.5 26.0 26.1 
bh 2% 283 { ©2680 25.8 25.4 | 25.3 25.2 25.4 25.8 26.0 | 26.2 26.3 26.5 
3] 261 | 261 252-1 Ae? ah ol 25.1 | 25.3 25.6 25.7 25.8 26.3 26.1 
4| 242 24.0 23.6 23.5 | 236 | 23.8 | 23.8 24.6 25.6 25.8 25.8 26.4 
51 254 | 253 | 25.2 25.0 | 246 | 245 | 248 25.8 26.0 26.3 26.5 26.7 
el 254 | 250 | 247 24.6 | 246 |. 242 24.3 24.4 24.6 24.6 25.3 26.0 
7 240 |. 239 | 23.8 93.7 | (237 | (axe |. (260 24.4 24.8 | 25.0 25.6 25.3 
8|| 242 | 242 24.1 24.1 24.1 | 24.0 | 241 24.6 26.4. (1525.2 | gaa 23.5 
of 261 | Bee1. 1 3239 968 | 29a7 1. £200 9) Gas 24.3 24.9 25.4 26.0 26.0) 
10 | 23.8 23.8 23.6 23.6 | 23.6 23.5 | 23.6 23.7 | 241 25.1 25.3 25.4 
11 240 | 23.9 23.8 23.8 | 23.8 23.9 | 24.2 | 249 | 265.2 25.0 25.2 24.9 
4212 | <aN5. ) Bao 23.5 23.4 | 23.1 23.0 | 23.1 23.6 |. 241 | 25.7 26.0 95.8 
Hy 138 G82 ¢ Fai) 63a 24.1 24.0 24.0 | 24.2 24.7 | GaeO AS wae 25.4 26.3 
td | | 254 25.2 | 25.0 | 25.0 24.2 23.9 | 244 | 246 25.6 25.9 25.8 25.9 
15 | 25.7 |. 25.4 26.2 4 4452 25.0 24.8 | 248 | | 25.0 25.8 | 25.8 | 263 26.3 
(16) 244 | 242 23.9 23.8 | 23.6 oa, |) g2eb. | ages 25:2 | * 1268 26.7 25.8 
17 | 247 — 244 24.2 | 239 | 238 | 236 | 239 | 248 24.8 | 24.8 25.4 25.8 
qd | 18} 26.2 25.1 25.0 248 248 | 247 | 246 249 24.8 25.1 25.2 26.2 
19 | 24.6 24.4 24.6 248 | 2246 | o2h4 246 | 25.4 25.6 25.8 25.6 26.0 
5 20 || 24.4 24.3 24.1 23.8 23.8 | 23.6 3.7 | ako 25.8 25.8 25.8 25.9 
a1 24.7 24.5 244 | 243 | 241 | 240 | 240 | 248 25.4 | 26.3 25.9 26.2 
22, 24.4 | 24.4 24.2 | 238 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 24.3.) .25.4 | 926.9 1" egeG 95.8 
93 || 24.4 | 243 | .243 24.1 O41 | oeehl 23.8 | 244 °| 25.3 25.8 .| 268° ) eee 
94|| 242°| 23.9 23.8 23.6 |° 1384 23.1 23.2 | 240 | 25.0 25.9 | 25.8 25.6 
25 | 24.6 24.2 24.0 24.0 24.1 24.2 24.3 | 248.) 25.4 25.1 | 26.6 24.7 
26 || 25.0 24.8 24.5 24.3 24.3 24.2 24.6 25.6 25.7 26.0 26.3 26.2 
27 25.3 25.0 24.8 24.6 24.4 | 24.0 24.1 25.2 25.7 26.2 26.5 26.9 
98 || 25.2 24.9 24.8 24.8 | 247 | 246 24.8 25.0 26.1 96.1 26.4 26.5 
29 24.2 24.4 24.2 243 | 242 | 24.2 24.8 25.6 26.2 26.5 26.9 27.1 
| 80] 25.9 25.8 25.6 25.6 | 256 | 250 | 25.2 25.8 26.7 | 1269. | $266 26.7 
\ 31] 248 24.7 24.7 245 | 24.5 242 | 242 25.3 26.2 | 426.2 | u2e4 26.1 
Es ! ee * | |_| He ie | a 
Hourly Means. || 24.77 | 2461 | 2444 | 2483 | 24.22 | 24.08 | 2424 | 2484 | 2541 | 25.69 | 25.84 | 25.96 
| | | i | 1 
| | | a | 
} lj 248 24.8 | 246 24.5 24:2 oh BOs) pamete? 25.2 |, 25.8 26.4 26.8 | 26.5 
he 2s yeas 24.5 244 | 24.4 24.4 | 243 | 248 25.4 | K2e8 lee 25.1 25.4 
3] 243 24.2 24.1 | 24.0 24.0 | 23.9 | 242 | 24.4 ee ae 25.4 25.2 
4} 24.8 24.7 -| 24.7 24.4 242 "| 624001 S22) Bae3 26.1 | (26.3 762-1) gees 
5 || 246 24.4 | 24.4 24.3 24.3.) 1262 | $2440) 258) sags 4 “ga 26.7 26.6 
6 || 24.0 24.0 24.0 24.1 262 | 262") 9200" | paeeo ie tees 26.0 26.0 26.5 
7 || 25.0 24.9 24.9 24.8 24.8 24.8 248 | s264° | B268 | Fees 26.0 | 26.9 
8 || 25.3 25.2 25.0 | 24.7 24.3 24.2 24.6 25.4 261 | S263 26.9 26.4 
9 25.1 24.8 246 | 244 24.2 | 24.0 24.2 252 | geR8 i izes 26.2 26.7 
10 |} 25.0 24.7 246 | 24.5 24.5 | 244 | 246 25.1 | 260 -| 26.2 26.2 26.3 
11] 24.0 24.0 | (288 | 3240 | "ako | Gano 4 Gae 2&3 -\° (ORO eesi4 25.8 26.5 
J 12 | 24.4 244 | (262 | (241°) azeo 23.9 | 24.0 24.6 25.6 | 25.6 25.8 26.0 
13 |} 24.5 245 | 245 | 246 | 245 | 244 | 248 | 254 | 268 26.2 26.5 26.9 
H | 14] 244 24.2 | 243 | 243 24.2.| 238 | 239 246 | 25.5 25:8 | 1202 ee 
m2 15) 232 98.8 | i260") y2RO 92 1. Boast 23.4 23.8 24.4 24.8 25.4 25.6 
16] 246 | 244 | 243 | 242 | 242 | 240. | 242 | 251 | 255 | 269 | (Se18) agea 
fh 117) 246 | 245 24.5 | 9244 | iDe4 | Goad 24.4 25.8 25.8 26.0 26.3 26.2 
18 |} -25.0.} 223.6 | 1238 | 4234 | dgae (1) fogs 28.6 || 422 4 c2ce 25.1 25.4 25.5 
dj 19] 252 |. 24.8 24.7 | 247 | 245 | 24.6 25.1 | 258 | 26.9 26.0 26.3 26.6 
20] 248 | 2466 | 1244 | (243 | 282 7 ipyo 243 | 246 25.2 25.6 | 26.4 25.5 
21} 250 | 246 | 245 | 244 | 243 24.0 24.2 | 25.0 25.6 25.8 26.2 26.4 
22 249 | 248 | 24.7 24.5 | W2e5 | “Eee 24.6 .|' Bago? 1 Be 26.0 26.3 25.9 
23 | 23.7 | 23.8 23.8 24.0 24.2 | 1242 | 2665 | (288 | 261 26.0 26.3 26.7 
SA 24.2 1 i2e2 24.1 24.0 | 2339 | 3280 | jam | o2e7) 1 was 25.3 25.7 25.1 
95) (942 | 242 | i262 22°) Y942, ) yoko | Pe age 25.4 25.8 26.3 25.8 
261 245 | 245 | 244 24.2 | 24.0 | 240 23.9 | 24.4 25.5 25.8 25.8 26.1 
21) 241 | 241 | 98.6 23.1 23.0 22.8 | 123.0 |. Aha 246 | 25.2 25.8 26.1 
28) 241 | 241 24.1 23.8 | 23.6 23.6 | i282 | 02a7 | Bes | 4Shd 26.2 26.1 
“29 23.6 | 236 | 23:7 23.7 |. 28.5 33.4 | 3988 (° $243 | $267 1 Gago 26.1 26.4 
1 BO} 248 | 247 | 265 | 244 | 242 | 239 | 24.2 248 | 248 | 25.5 | 261 26.6 
| | | | | | | 
Hourly Means. || 24.50 | 24.89 | 24.31 | 2421 | 2440 | 23.09 | 2423 | 2488 | 25.47 | 25.79 | 2605 | 2612 
| 
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| | Daily 
1P.M 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 | .11 | 12: | and Monthly 
. | | | Means. 
| | ] | | | | 
27.3 27.2 26.7 | 26.0 25.8 962.) 8955 | 096.3 |. 726:3 26.5 | 26.4 26.5 25.81 
27.2 26.9 26:7 | °° 26.0 | °26.2 M2) 22:2 26.2 | 263 262 26.0 | 26.1 26.10 
25.6 26.0 S005) - 26.9. | $50 26.2 26.2 26.0 26.0 25.7 S675 ROE 25.74 
25.9 26.1 Ze, | oe? 26.2 26.0 262 ROS! hae Th ae: 256° | 025.6 25.30 
26.8 27.0 974 | 26,7 261.4 7282 26.3 B57) 2253) R265 25.6 | 25.6 25.85 
26.0 25.6 25.6 | 26.1 26.0 | 26.4 | » 26.4 25.0. | 248 | 246 24.6 24.6 25.06 
25.8 25.9 25.8 | 25.6 25.5 25.4 24.9 | 24.2 23:7 | 423.9 23.9 24.0 24.60 
24.5 25.0 25.2 24.8 25.0 7 A 24.2 24.2 24.0 24.0 24.1 24.44 
25.3 25.8 26.5. | 26.8 25.2 25.5 | 25.4 25.3 25.0 24.4 24.0 23.3 24.73 
25.4 26.2 253) | 6244 24.6 246 | 246 24.0 23.5 23.8 24.1 24.2 24.28 
25.7 25.4 25.4 | 25.1 25.5 25.6 | 25.8 | | 25.4 246 | 24.5 24.5 24.4 24.77 
25.8 25.6 25.8 | 256 25.4 256 | 25.8 25.5 24.9 | 24.3 24.3 24.2 24.63 
25.6 25.6 25.8 | 25.6 25.9 26.0 | 25.8 25.8 25.5 | 1264 25.5 25.4 25.10 
25.8 26.0 26.0 25.8 25.6 | 25.8 26.0 26.0 26.0 25.8 25.8 25.8 25.47 
26.3 25.8 25.4 25.4 A Eo <A wo 24.8 24.7 24.6 24.4 25.33 
26.7 26.8 24.2 25.9 25.7 2520) AZ| 526.0 24.9 24.8 24.7 | 24.7 24.93 
25.8 25.5 25.7 26.2 26.3 G2 aoe 2 26.1 25.9 25.8 25.5 25.2 25.19 
26.2 25.8 25.8 25.6 25.6 25.4 | 25.6 25.7 25.4 25.1 | 24.6 24.6 25.24 
25.6 25.8 26.0 24.8 25.6 25.4 | 26.2 25.2 25.0 248 | 24.8 24.6 25.13 
26.0 25.4 25.7 25.5 25.4 25.4 25.7 25.9 24.9 25.0 25.2 24.9 25.01 
26.1 26.3 25.8 25.2 26.2 25.8 25.6 25.2 25.0 | 24.8 24.6 24.5 25.15 
26.3 26.4 23.4 24.5 25.9 25.6 25.6 25.2 | 24.9 24.7 24.6 24.6 24.83 
25.6 25.1 25.0 25.0 24.9 24.9 25.0 247 4 4246 24.6 24.4 24.3 24.78 
25.5 | ~ 25.6 26.2 25.3 25.4 25.6 25.7 25.8 25.8 25.6 25.6 25.1 24.95 
25.2 25.8 25.8 26.0 26.1 25.6 25.4 25.4 25.4 25.2 25.0 25.2 25.05 
26.2 26.5 26.5 26.2.1 26.0 M21 €IR2 bsg 26.2 26.1 25.8 25.8 25.64 
26.5 26.0 26.2 26.9 | 26.5 26.5 | 264 | 264 | 264 | 262 25.4 25.1 25.72 
27.1 26.4 26.6 26.3 | 26.3 26.3 | 26.5 26.4 | 26.3 24.6 23.9 24.0 25.61 
26.5 26.5 26.6 26.5 | 263 26.2 26.5 985 1 dees | BPRS? | Hae? 25.9 25.78 
26.9 27.5 SRS); F265: | 6288 26.3 | 25.6 P5325) Bee6 Aeneas. | hI 8 1 Ie 25.95 
26.3 26.4 26.8. | 262 | 26.5 26.4 26.9 25.8 25.0 | | 25.0 25.0 25.0 25.50 
2605 | 26.06 | 25.85 | 25.71 | 25.80 | 26.72 | 265.73 | 25.54 | 25.28 | 25.12 | 2499 | 24.89 25.22 
| | | | | 

26.9 27.1 26.4 26.5 | 26.4 26.5 25.6 24.7 | 246 24.4 | 244 24.4 25.40 
25.9 25.4 24.8 24.8 | 24.7 24.7 24.4 24.5 | 24.6 24.8 24.8 24.4 24.86 
24.4 24.4 25.6 25.8 | 25.8 26.0 26.0 25.7 | 25.4 25.2 | 25.0 25.0 24.94 
27.3 26.9 26.9 BF |. ha6.0 26.0 | 24.6 24.4 24.4 24.6 | 24.6 24.7 25.35 
26.6 26.6 26.7 26.8 26.6 26.4 25.8 25.8 25.0 248 | 24.8 24.1 25.50 
25.6 26.6 26.8 26.2 24.5 25.1 25.3 25.1 | 25.0 25.0 | 25.0 25.0 25.08 
25.0 25.6 26.2 25.8 25.9 25.8 26.0 26.0 26.1 26.0 | 25.8 25.6 25.50 
26.5 25.4 25.8 26.2 26.5 26.0 | 26.0 26.1 26.0 | 25.6 | 25.4 25.3 25.63 
26.7 27.0 26.6 26.7 26.6 26.6 || 26.5 26.2 25.8 | 25.8 | 26.2 25.2 25.66 
26.2 26.2 26.7 24.2 23.8 28.7: | "23.8 24.0 24.2 B61 |) 6241 24.0 24.88 
26.2 25.6 25.9 25.7 25.8 254 248 24.7 24.7 24.6 | 24.6 24.6 24.90 
27.0 26.5 26.9 26.9 26.8 26.2 | 246 | 24.6 24.7 24.6 | 246 24.6 25.19 
26.6 24.9 26.0 26.0 2G) AMS) 826.0. |) $257 | 1266 24.9 Dea | ~ hs 25.42 
26.5 26.3 26.3 | 25.8 25.9 | 265.6 | 26.0 7? ag ey 25.8 25.2 24.0 25.28 
25.8 25.8 26.1 26.2 28 | BIS.) '256°| y266. ) 1952 24.9 24.7 24.6 24.78 
26.5 26.5 26.2 258 | 25.8 26.0 26. | 26.2 | 25.4 24.8 24.6 24.6 25.30 
26.5 26.6 26.6 Pht) 2)" F962 26.0 258 | 25.6 25.4 25.0 25.0 24.9 25.45 
25.5 26.2 26.0 26.2 | 26.2 26.3 26.2 25.6 25.6 25.7 25.6 25.6 25.06 
26.6 26.9 28.56 | 26.5 25.6 | 24.8 25.2 25.2 Be 2 |; 9262 | $26.2 24.9 25.50 
25.7 26.0 25.8 25.6 26.5 | | 26.8 25.6 25.4 25.4 25.4 | 254 25.4 25.17 
26.7 26.7 26.5 | 25.2 24.7 24.6 24.9 25.1 25.4 | 253 | 28.2 25.0 25.22 
26.6 26.4 26.2 | 25.5 | 25.5 | 26.0 24.4 24.1 24.0 23.8 | 238 23.9 25.01 
25.3 24.7 24.6 24.8 | 26.0 24.8 24.4 24.4 24.3 243 | 24.3 24.4 24.68 
25.5 25.4 25.8 26.0 | 026.2 | 280 24.2 24.7 24.9 24.4 | 24.0 24.2 24.83 
26.9 26.2 25.8 26.1 | 26.0 26.1 26.1 25.6 25.0 | 248 | 246 24.5 25.24 
26.0 25.6 25.8 25.6 | 25.8 25.2 24.3 24.2 23.9 | 241 | 24.2 24.2 24.83 
26.5 26.5 24.0 243 | 248 24.6 246 | 24.5 246 | 246 | 24.5 24.4 24.47 
26.1 26.2 25.8 25.9 | 26.0 258° | A. | P2A0 258 | 26.1 | ‘243 23.6 25.10 
25.2 26.2 25.9 25 | 1252 26.0 | 260 | 259 25.8 25 | 264 | 26.4 25.13 
26.8 26.9 26.7 26.4 | 265°| 269 | . 26.9 26.8 8 | 12639) 282 | 526.1 25.74 
26.19 | 26.11 26.06 | 25.89 | 25.76 | 25.67 | 25.40 | 25.29 | 25.16 | 24.98 | 24.83 | 24.70 25.17 
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PSY CHROMETER: 
WET-BULB THERMOMETER. 
Mean Batavia} 1 A.M. | 2 3 Fhe ene | 7 oe | 10° >) at 12 
Time. | | | | | sal 
| | | | | fae | | | 
wl 25.6 | “2644 | 025.2 | 25,0 24.6 | 24.0 24.1 | 246.7 “25:6 | 26:0) “26000 size 
2 24.7 24.6 24.5 24.5 24.2 | 24.0 24.0 |. 25.0 | 2260 26.0 | 26.0 | . 273 
“wd 24.4 24.4 24.2 24.1 24.0 | 24.1 24.6 256 | 26.3 26.5 | 265 | 27.0 
4 23.6 23.7 23.6 23.5 23.3 | 23.2 23.8 25.2 | 26.2 26.6 26.6 | 26.5 
5 25.0 24.8 24.8 24.5 24.5 | 24.6 24.8 246 | 25.0 25.6 | 25.8 26.2 
6 25.8 25.7 25.4 25.2 28.1 | 25.0 25.3 25.8 | 26.1 26.2 | 26.3 26.7 
7 24.0 23.9 23.9 26:1 } Sea | AZ 24.2 244 | 248 26:1 |. 260 ): S25 
8 24.8 24.6 24.4 24.1 7 aM 9 8) 24.2 24.5 | 25.6 26.1 25.8 26.7 
9 25.0 24.9 24.8 24.5 244 | 24.5 24.6 25.2 | 25.7 25.7 | 26.0 26.2 
10 24.4 24.2 24.0 24.1 24.2 | 23.9 23.8 24.2 25.2 25.4 25.8 26.0 
11 25.2 25.0 24.8 24.7 24.5 | 24.4 24.5 25.1 25.8 26.0 25.9 26.1 
12 25.6 24.6 24.6 24.7 24.7 | 25.0 25.0 25.8 25.6 26.0 | . 25.8 25.6 
' 13 25.5 25:4 25.0 24.8 246 | 245 | 24.9 25.5 | 25.9 | (262 | 26.3 26.2 
» 14 24.6 24.4 24.2 24.2 24.1 | - 24.0 | 24.2 25.0 25.6 26.2 | 26.3 26.2 
15 24.4 24.4 24.1 23.8 23.8 | 323.8" | #238 24.8 25.8 | 326.2 |- "26:9 26.5 
Xt 16 25.6 25.5 25.4 25.4 | 25.1 25.0 | 25.0 25:3 | $26.0.) 2262 | 26.3 | 26.5 
17 24.6 24.5 24.5 24.4 | 24.4 24.4 | 24.2 24.8 | 25.7 25.8 | 26.0 26.3 
> 18 25.1 25.1 25.1 25.1 | 248 24.8 | 25.1 25.2 25.9 26.1 | 26.5 26.8 
19 24.4 24.1 24.0 24.1 | | 24.3 24.4 | 24.8 25.4 | 25.2 25.8 | 26.2 26.0 
20 24.6 24.3 24.0 23.6 23.4 25:0, e2ace 23.8 24.9 25.2 25.4 26.0 
21 25.7 25.3 25.2 249 | 246 24.6 24.5 24.9 | 25.6 25.4 25.7 26.3 
22, 24.8 24.7 24.5 25) | Aa 23.3 22.8 23.5 | 24.1 24.8 25.2 25.2 
23 | 24.8 24.0 23.7 23.3 23.2 23.2 23.2 24.4 | 25.4 25.5 | 25.5 24.7 
24 24.2 23.9 23.4 23.2 23.1 23.0 | 228 23.4 26.4 25.1 | 25.3 25.4 
25 23.9 23.8 23.7 23.6 234 1} #25,00 |) Basia 23.7 24.4 24.9 | (248 25.2 
26 24.5 24.4 24.2 23.8 2350 1) weaee 23.8 24.0 | 24.5 25.4 | 26.3 | 82838 
2H | 24.4 24.0 23.8 23.6 23.3 | © 23.2 23.2 23:8 | ~25.0 25.3 25.5 26,0 
28 23.8 23.8 23.7 23.4 23.1 | 22.9 | 23.4 23.8 24.8 25.2 25.2 25.2 
29 23.4 23.6 23.6 23.7 23.8 | 23.7 | 23.9 24.2 24.5 25.0 25.4 25.2 
30 23.6 23.6 23.6 23.6 23.3 | 23.4 | 23.4 24.2 | 24.4 24.6 25.0 25.2 
\ 31 23.5 23.3 23.1 22.8 22.8 22.6 | 22.8 23.6 24.0 24.4 25.0 25.2 
Hourly Means.|| 24.63 24.45 24.29 24.14 | 23.98 23.90 | 24.04 24.62 25.35 25.67 25.85 26.02 
| | | | . 
| 
1| 244 24.3 24.1 23.9 23.9 | 23.9 23.6 24.5 24.8 | 25.2 25.4 25.7 
2] 23.5 23.0 23.0 23.0 23.0 ; 23.0 23.3 23.8 24.0 | 24.4 25.0 25.3 
3] 23.8 23.8 23.7 23.4 23.0. | 23.1 23.4 23.6 24.2 | 25.0 25.3 | 25.0 
4] 23.8 23.6 23.6 23.4 232°) F2S0l 4 mes) 23.4 24.2 | 24.8 25.0 | - 25.0 
5 24.2 23.9 23.8 23.6 2300. | 20 a e231 24.3 25.2 25.7 25.6 | . 26.5 
6 || 246 24.4 23.8 23.6 24.0 93.9 > 4238/2 24.4 25.2 25.4 25.5 25.5 
sn) Mead 23.5 23.5 23.6 23.6 23.6 | 23.6 23.8 24.6 25.0 25.6 25.6 
8 |. 23.6 23.6 23.0 22.9 22.6 22.6 23.0 24.2 24.6 25.0 25.2 25.8 
9) 244 24.1 24.0 23.7 23.4 | 23.3 23.4 24.0 25.2 | 25.4 25.2 25.8 
10 | 24.6 24.5 24.3 24.2 23.8 | 23.6 23.6 24.0 | *24.7.) \26.1 25.1 25.3 
ll | 24.4 24.3 24.3 24.2 24.2 24.0 24.1 24.4 | 249 | 25.5 25.6 24.8 
‘ 12] ‘23.9 23.8 23.8 23.5 23.3 | 23.2 23.4 23.8 | 243 24.6 24.8 25.3 
fi] 13 24.4 24.2 24.2 24.0 | 23.7 | »23.6 23.8 24.3 | 25.1 | 265.4 25.5 25.4 
14 24.2 23.8 23.6 23.4 | 23.3 | 23.3 23.4 y 2 $8 ale Ni 2239 25.4 | 256 | |25.9 
v4 15 24.2 23.9 23.8 23.5 23.2 | 23.1 23.2 24.3 | 25.7 26.0 26.4 26.3 
16 24.6 24.6 24.5 24.1 23.5 | «23.1 | 23.4 23.7 | 24.5 24.9 25.7 25.8 
D aly 23.2 23.2 23.1 23.0 22.8 22.5 22.2 23:1 | 24:6 25.5 26.0 26.0 
18 22.9 ‘22.8 22.6 22.4 22.4 22.2 22.4 23.5 24.4 25.4 25.7 25.9 
Kh 19 23.4 23.2 23.4 23.3 23.1 23.0 23.0 23.5 24.5 24.8 | 25.0 25.0 
20 23.5 23.5 23.5 23.5 23.7 23.5 | 23.2 23.5 | 24.0 24.4 | 24.2 24.5 
21 23.2 23.2 22.8 22.7 22.7 | 22.6 | 22.2 23.0 | 243 25.0 | 24.2 26.0 
22 24.2 23.9 23.9 23.8 23.7 | 23.4 23.6 24.2 | +25.2 25.6 25.6 25.7 
23 23.4 23.4 23.2 23.1 23.0 23.0 23.2 23.8 24.6 25.2 25.4 25.7 
24 23.4 23.3 22,8 22.6 22.4 | 22.2 22.2 23.0 23.8 24.2 24.8 25.4 
25 23.6 23.4 23.2 23.0 22.9 | 23.6 23.0 23.8 24.2 246 24.8 24.8 
26 22.8 22.8 22.9 22.7 22.8 | (22.7 23.2 23.6 24.0 | 824:2 24.8 25.0 
27 23.8 23.5 23.3 23.1 23.0 | 22.0 22.7 23.1 246 | (250. | aeu 25.0 
| 28 21.9 22.0 21.9 21.9 208 We 217 21.8 22.9 23.5 | 240° |. 93a | 24.4 
| 29 23.6 23.4 23.3 23.2 23.1 22.9 22.6 22.5 23.3 | 24.4 248 | 26.1 
\ 80 22.7 22.6 22.6 22.6 22.4 22.2 22.4 23.0 23.5 24.1 23.8 24.3 
Hourly Means. | 23.73 23.58 23.45 23.30 23.16 23.02 23.07 23.69 | 24.47 | 24.97 25.18 25.36 
| 
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| | | 
| | | Daily 
ae 4 5 ie ae ee 9 10 | 11 | 12° | and Monthly 
| | | | Means. 
« | | 
26.5 26.7 | 26.7 | 26.0 | 26.3 | 26.3 25.6 25.2 25.0:| 248 25.66 
26.6 O66 eens eo. |) 2263 || £260 24.4 | 24.4 24.4 24.4 25.46 
26.2 26:3. | F26.80-) 123.0. | 23.4 23.4 28:8. | =23:7 23.5 23.4 24.93 
26.0 26.5 2055 23, | 2263 28.3, | #26.2) |. 26.0 25.8 25.6 25.47 
26.8 26.4 26) P2062") ©2065 | 726.5.) 926.5) | 26.4 26.2 26.1 25.76 
25:3 248 | %260 26: te) 26:0 23.9 23.9 22:7 23.8 23.9 25.26 
26.2 26.4 259) WIET) 2601 26.0 25.6 25.4 25.3 25.2 | 25.29 
26.5 26.8) .1. 280" 26:2 Ze i M2EG | 2926.5 | 085.4 -| 225.2 25.2 25.45 
26.3 26.1 )-A2@8 24.3 244 244 | 244 | 244 24.5 24.5 j| 25.03 
26.8 26.1 | 269 | 26.4 26:6 | 26.3 20.20) 226.1 1 225.8 25.8 25.43 
| 26.7 2667 Mote. | 226.3 26.4 26.5 26.0 | 225.6 25.2 25.4 25.66 
26.0 S590 B2o.b yp eeas 7) | 825.8" - 126.8 25:7) ese Oe 25.6 25.6 25.52 
26.1 26.0 | 26.2 | 25.9 26.0 | 26.0 25.1 | 25.0 24.8 24.6 25.56 
26.1 26.0 261 |) + 26:0 26.0 | ~ 26.0 24.6" Ve 24.7.) || 24.8 246 || 25.28 
26.7 207 9) Neda) 820.4" 4 26.6) 26-3 | 226.3) 6. 26:2) | ° 26.2 26.1 25.68 
26.5 257 1 264) M245. | ©2656 25.4 24.9 | 24.6 24.5 24.5 25.63 
: 26.0 26.0) 225.89) 225.8" | 226.0 26.0 25.6 | 25.4 25.6 25.6 25.29 
: 26.0 26.5 26cm eee oon 26.6. 1) 825.0 250 eaten 24.6 24.6 25.57 
: 25.9 AG ie ees Ore weno 620.4 ) 625.6 2) 264 | 8.26.2 24.8 24.8 25.18 
: 26.1 26.2; 1) gael 26.1 26.0 225.9.) ) $258.) R258 25.8 25.7 25.14 
Pit oh 20.4 25.1 |) S208 25.0 25.0 25.2 \. 125.0 25.0 25.1 24.9 25.18 
Aunt 20.6 25.2 25.04 }=225:3) | ~ 265.4 25.6: | 225.4 | 25.5 25.4 25.2 24.83 
; Bee 2G 2 25.3 24.6 25.2 25.2 25.20 2251 25,1.) 25.1 24.8 24.64 
eo 725.4 259 | 25.6 25.3 25.2 S52 as. eG 24.2 24.1 24.60 
EB ie 1.25.4 25.4 | 26.0 26.301) O25.4 25.2 4 826.2. | © 26.1 25.1 24.9 24.66 
| : 25.8 25.6 | 25.6 25.4 | 25.7 25.4 | 25.4 | 25.2 25.2 24.5 | 24.87 
4 26.1 | 25.6 25.8 25.7 24.4 PAM 2G. Cie in 8 Da NSS. 23.9 24.55 
A 25.9 26.6%;) * 25.6 25.8), 7° 025.2 220004) Wad. |. 2aCa-) e228 23.1 24.35 
‘ : 26.0 | 256 | 24.0 24.0 | 23.9 Ze BIS.85 e2e.5 23.7 22,6) tee 24-30 
; 4 | 25.4 25.19 Wl 8 26.4 25.6 24.6 26,2: | P2462 “| 2260 23.9 23.9 24.38 
6 | 26.0 25.6 | 25.6 26.0%) 8202") 25.0 | 826.7 | © 24.6 24.4 24.4 | 24.40 | 
= = 3 SE! ———— - a _| ——_____ -_ |-— Sc ae = = : —— ——— 
; 26.06 25.90 | 25.87 25.71 | 25.53 25.35 | 25.08 | 2493 | 24.84 24.76 25.13 
25.001) 25-1 25.6 Ze0) ee ab. |\ M252 el a) 25.4 25.4 623.2 23.4 24.79 
25.1 24.9 | 24.7 24.4 } op 2ao 24.0 | 24.0 24.0 23.8 23.7 24.05 
25.4 25.0, (ep24.7> | 224.8 | 125.0 248 | 246 24.5 24.2 24.0 24.39 
25.4 25.3 25.15.) 26.3, |} 25264 25.2 25.0 24.8 24.7 24.7 24.49 
25.9 ZO Ont 25.84)" weeo.G., | 25.9 25.8 | 25.8 25.5 25.2 24.8 24.95 
26.4 2025 ie eoO a. poe? 25.7 25.0 | 246 24.2 24.0 24.0 24.89 
26.0 26.2 | 249 | 25.8 | 25.6 25.2 en 25.2 25.0 24.9 23.9 24.74 
25.8 25.6 | 25.4 Seo 20.3 25.2 25.3 25.2 25.1 24.8 24.61 
26.4 26.4 | 26.2 26.4 2G 626.0 <1" 5 25.6 25.4 25.0 24.8 25.08 
25.6 25.3) 9025.6 |)% 25.8 25.6 26.0 | 626.0 25.8 25.3 24.6 24.98 
25.3 24.6 24.0 23.6 24.6 | B46.) 24.5. 1 24.4 24.2 24.1 24.55 
25.0 95.01+1 £24.90.) (254 24.8 24.8 "1 5268 le F242 24.6 24.6 24.40 
25.5 25.6, | 25.7 | 126.6 2a0 Nem 25.2 | 25.0 a 240) ) 624.6 24.3 24.85 
25.8 25.5 kao ge bre Mle oke4 | 26.20.) 9 25.2, 1°) 24.9 24.8 24.6 24.79 
26.1 25 One Oh 220.0) ) 265° £28.60). 6254 | 26.1 | 1249 | 24.7 25.05 
| 26.8 Zo Ge emoadm i) est.20 | 228.3 23.2 23.2 23.3 23.2 23.1 24.25 
ees e221 2S] «| 28:4 | 9 23.2 SV Ome 23.1 of oe 23,1 D2 a 23:0 23.94 
kee es Oe e250. tee 26.8 | 26.7 25.6 | 25.4 25.3 25.3 | 25.2 24.55 
Be6, |) 26.0.) 204 025.4 | 423.6 | 23.8 23.6 23.5 23.5 | 23.4 24.16 
24.9 |) (26.0° | ~ 248 | -025.0 26.0) -| 246.) 224.0 24.0 23.6 (2.5 24.18 
26. Vcue 626.0. 1) 20.1 PE Og beet 0 e256) (athe C263 25.1 | 24.8 24.58 
23.8 24.7 hay ee On 25.0 Wee 25.0) b24.4") 24.0 O35 Grin h 2a.4 24.56 
Peep ee.ba) les 1 B24 suas 24.6 4244) 242 |) 424.0 93.8 | 236 | 24.15 
Cees | 1 24.8 25.0 | 25.0 | 25.0 25.0 1) 426.5 24.2 24.1 24.10 
249 | 25.0 a1 wh) eam eee. 7 2.604 ose os.0 Tie 22:9 23.90 
25.4 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.0 248 | 246 24.3 | 242 | 24.0 24.21 
Peele eon? Ieee moZ6 | 2223. |} 527.0 1 22.2 | 9220 | «219 23.75 
25.1 25.4 25.4 | 256 | 25.4 25.0 24.4 246.) pee? |, 1123.8 23.77 
| 25.4 bO-\een.G. | 20.59) ead | 4423.5 25.4) | \ 23 2ee ees.0- | 22.9} op 23.91 
25.6 | \.241 24.6" | 424.6 24.5 2E3 0 24.3 23.9 | -23.8 23.55 Bee 23-93 
{ | | | 
le - —-| ——__—_} ---— | | —|— | - oo 
25.47 25.41 | 25.19 | 25.20 | 24.91 24.71 | 24.55 | 24.38 | 24.14 | 23.94 24.41 
| 


| | | \ 
ee, | 1 AxM.: 2 | 3 / 4 5 | 6 . 7 8 9 | 10 | 11 12 
Time. | | | | | | 
| | | i 
(anal 23:6 1 6223 | 23.0 22.6 22.4 | 22.4 22.2 |) 28.0 Fo 628.0 23.4 23.4 | 23.8 
2 23.5 23.3 23:0 22.8 22.4 22.4 22.6 | 23.2 24.0 “| 26.1 . 24.6 | 248 F 
| 3 22.8 | 1/226 O25 1 a2) 220 22.0 22507 i eeeeG 23:8 | <28'b* eas 24.3 | 
4 8 te ae ys 24.0 | .23.8 23.5 23.4 23.4 24.0 248 | 250 | 25.6 | 254 f 
bt 223;8 | eaeG 73 228.0 4 228) S2e5 22.3 | 23.3 23.7 | 28.7 | SEa@ 1 | ae 
GY 28:4 |) Fabia) Ga29 | S281 ears | eed 22.2 | 229 | 242 | 248 | 24.9 | 25.4 
ry At 24.0 25.7.1 Bao) 1 | taee3 Zor) 23.0 | 23.4 24.1 | 24.5 | 2551 ree 3 
8 24.4 24.5 24.0. | £23.8 | 723:90> 1* #288) 4 Bee2) ot e5:0 ee 25.8 | 26.1. | 250 a 
9 || 24.0 23.8 Ds) 0) ee 2a || “E2ar4 23.6 | 240 | 242 | 248 ) 265 |*° 2h5° } 
10 | 23:8 |} (23:4 | °28.2 ) pes |, 1229 22.6 22.6 | +2356 | 245 | 26.9 | "2g1 26,0088 
2010 2231) 29 tC PZEO Se ao 22:5 She 222.4 22.5 | .228 | 238.1 | 823.8 | "aaie 25.0 |) 
12% wan? 23.3 22-9" 4° 22:9 | 23.0 22.6 | ae2.S ah en 2oa 24.2 24.9 | 925.55 4) 2aaeen 
’ 18 |). 24.2 24.0 | .23.8 | §23.6 | ©238.5 | 23.4 23.6} m2a2 *) Wize 25.6 25.6 25.9 |. 
» 14 23.8 23.4 23.2. ni) eos 2 epee 2373 23.1 | 23.7 | 244 | 244 | 26,2 25.0 } 
15 Peo home O: t.  SaieG 21.6 21.3 | | 212 21.4 22.1 | (22.9. | 23:8 | aaa 23.8 
4 16 21.9 20821 GZho0 | 208 | 20.7 | 20.5 19.9 .| . 20.8 | “22.2 |" 228: | ize 23.3 |, 
17 ry 25.1. |} -22:9 | Wa2o Fores; e228 22:2 | “22.4 4 923.8 23.4 «| |. 23.64) see oe 
2) 18) 23:2 22:6.) (22.0°) S2u6 i wale |) eZb3 21.0 22.2 | «23.2 | 7246.0" | Gas] 
kb 19 | 22.2 22.0 | .2l-7 | -8212 | 21:0 1} 20:8 20.8 214 | 229 | .23.8 | 23.6 | 23.4 | 
20 23.3 23.0 | 22.6 | peg Oy aeRO aT eee 21:9 22.8 | 23.7 240 | 244 241 | 
21 23.8 23.5 | «238.2 | GAAS PAT GS 22.0 22.6 | 240 | 240 | 24.2 | 24.8 
22 22.9 | §22.6 | 22.3 ‘\ B22:2 9 \oanga.2 . |} ee aeO 21.6 22.5 | 241 | 2240 | |2605 bo eeeooee 
93 || 23.6 23.6 1 (ao ), g28,27 eee i) eas 22.8 | 23.9 | 24.5 24.6 | 25.0 25.4 } 
24. 23.4 |. §23.0 | 228.1 (224. | 6224.2") G2bOo Ny Ga20 23.0 \) *UZR8. 4 Ree 24.7 24.6 
Ont W240 1 2238 ) e2h6- 4 2284 | eas es 23.5 | 240 | 242 | 242 | 242 | 24.4 | 
26 23.3 23.2 22.8 2 ieee 4s eee, Ne ae Be} 24.0 242 | 247.) 244 1 
27 23.8 22 Go ee aZ4, | 22258 22.1 | (22:3 |) <28:0 | «242° ] S264 7) 7 aeoen 24.8 |} 
| 28 22.4 eee, 21.9 PALES a PAL 20.7 21.0 | 422.1 |. 9226" |" age 22:7 2350. 
29 23.3 RAUL Poe er! 2214.) 220 ees A139 ko Gaels 23.4 | 236 | 23.9 | Foe Tie 
30 23.0 22.8 22.6 22.4} £222 | B29 s) Se 0 ce aaa 23.4 | $24.0 | ° 926.5. 4) ego 
\ 31 234-1 Bastousle eae S 22.3 | Ppvge 2210 eee | 22.4 2353 | MQ87. A eee : 24.1 | 
Hourly Means. || 23.39) 23.17 | 22.86 | 22.63 | 22.45 22.26 22.27 | 22.98 23.84 ; 1) 24.21 24.44 | 2463 | 
ee | Bark 22.5 22.2 21.8 Oy Wits, mei PAE! 22:4) aeceoat 22,7) |) 23.0 ee ee 
2 22.8 22.4 22.2 22.0 Yi ent atl wang? he 21.6 22.3 23.2 23.9 24.0 24.0 
3 23.6 23.4 23.4 25,0 oot sab! Bees 27. 23.1 | 23.8 24.1 24.2 24.4 
4 22.3 22.1 jail 21.2 B45 eos 21.4 22.3 23.0 23.4 23.5 24.2 
5 Zao 23.0 22.6 jap AD Py hePE a PANG 22.4 22.9 22.8 23.0 23.2 
6 7A 23.0 22.6 PALE PAS, PALS? 21.8 224 med, 23.9 23.8 24.3 
7 25-0 Dae2 22.8 22.4m| 22.2 22.0 22.0 23.0.) 724.0 24.3 24.6 252 
8 24.0 23.8 29-4.) Bao.d | eee 0. fe tee 22.6 23.5 Fale aes, 24.4 24.6 25.0 
9 24.4 23.9 23.4 22.8 | 22.4 | 22.2 22.2 23°00 eo 24.5 24.2 |. 946 
10 23.4 « 23.1 22.8 22.8 | 22.5 22.4 22.5 22:0 | Sams 23.7 24.2 24.6 
' at 22.9 22.6 222, 21.9 21.8 / 21.8 22.1 23.0 | 23.4 24.2 | 24.2 24.4 
H 12 Zo.2 22.9 22.6 22.4 vy ie ae 4 22:2 | 232 |e 24) 24.2 | 24.6 25.4 |- 
) 13 23.0 22.8 22.4 22.4 27/0 eee tee 22.0 | 22.7 | *23:6 240 | 245 | 24.0 
14 7541 22.6 22.6 21.9 21.5 21-2 21.4 22.3)" |) maarO 238 |. Mees 24.8 
5 15 21.8 21.6 21.8 21.6 21.0 20.5 20.7 22): ie eee 22.2 22.5 22.6 
16 21.0 21.3 20.8 20.4 203 ie aes 20.4 21.3 23.6 Zoe 23.2 23.2 
Uj iby; 2207 LEAR 21.8 217 2 ATE le ete eee tt) 22.8 23.2 23.6 232 
18 dyes 22.0 21.6 o1e3 21.0 «gs 220:8) 1d E208 eee PH hi 24.2 24.5 25.0 
e) 19 23.0 224 22.5 22.1 PA oe NN ah PAT 1 HN ef 23.0 23.6 24.4 24.5 
20 23.0 22.6 226 22.6 22.2 Boe eee [828.9 | 23.8 23.8 24.0 24.2 
Xt 21 22.0 21.8 Zibows|) 2 let 20.8 | 20-7 |} (20,8 1 20> p) S2e0 23.0 Dated, 23.6 
22 21.4 20.6 19.9 | 19.0 16:6 Ges ee hOO 19.1 Zine 22.1 22.6 Boul 
23 20.7 20.1 19.9 |; 19.5 19.1 18.8 18.5 19.8 20.8 | 21.8 21.8 21.0 
24 20.1 19.9 19:6. -) Sao eae. 1 18.9 1932) Wie nO 21.6 22.3 22.8 23.3 
25 21.6 21.4 22) > eet 20.8 20.8 Pri oy |) yiVALD 23.0 22.9 22.6 I28 a 
26 21.4 21.6 ZG. ok Ualee 21.1 ah.0 |. s2a oases 22.9 23.3 | 23.7 23.6. 
27 22.4 22.3 Vd RE eS) 21.7 21.8 | 2158 3) BZ28 23.) 23:9 | 26 24.6 
28 23.4 23.1 pS 7! A | 21.8 DAY] eo Zoo 23.7 23.6 24.7 
29 23.6 23.4 22.7 eat eeoee 21.9 29:0) ff MeS2 24.3 24.4 25.0 25.0 
30 23.4 23.2 250 eee: 0. 22.3 22:0. | e660) 1e.7 2 ee 24.4 24.2 24.0 
31 22.7 22.3 22.0 22-2 seeee.O PA bs Cp | 22.0 | 228 | 24.0 24.0 24.0 24.6 
ear ae a TEs ‘| aa = | = + 
Hourly Means. || 22.64 22.37 22.07 21.76 | 21.50 21.33 | 21.42 22.30 23.21 23.55 23.75 24.00 
| | | | 
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Fs YOR bev eagle ree 
WET-BULB THERMOMETER. 


; | | | | | | | Daily 
1° P; M. oe ay ea aie Cagle ae nel 7 Sieree g 10°) 2 11 12 || and Monthly 
ahe e | / | | Means. 
i \ | | { { { | i I 
| | | 
24.8 a2) | med.0° | 26.3 | 625.4 1. 248 | 248 | 246 | 244 24.2 24.0 || 428.8 23.88 
24.5 os eos 1) Bed | 925.4 25.4 24:8:0| Sea4.D | eeae7 ee e5.6 23.2 | 23.2 | 23.97 
eceieees.6 | # 25.1 | 25.3 | 426.4) 25.5 [ 25.4 25.2 24.8 | 24.7 24.6 24.2 23.98 
24.8 256 | 25.4 | 263 | 25.9 | 26.1 25.0 25.0 | 249 240) | 7.24.4 24.3 24.65 
25 7) §25.1 | 9924.8 25.1 | 248 7A a la Sif ls 8-0 ny le 2 | 23.8 | 23.6 23.94 
por m2o.9 | 725.7 | 26.8 | 26.3 25.4) | 26-4 | 026.2) | 251 246 | 246 | 244 24.31 
25.8. | 26.0 25.2 25.7 | 20.6 25.0 a e265 o | 825.0. a 24.2 24.3 | 246 24.6 | 24.55 
25.6 26.0 | 25.9 24.9 | 25.0 24.9 25.07) Vi2k Oo) 24.9 | 24s 244 24:1 | 24.85 
25.801 825.8 | 26.6 25.8 | 25.6 20:4 Umeo.Sorl. Meap ee y P25.) | Meee 8 246 | 24.4 24.72 
24:2" | . 625.4 25.6 25,0 20.2%) 25.3 25.2 | 23.3 22.9 23.2 2a,07, ie es-o 24.02 
Pe aaieo.o 1%. 25.8" | 25.6 | * 25.3 Bb. n) aie6.2 | e252" 1025.9 24.3 24.0 | 23.8 24.09 
Pee Ss ees.8 | 25.8 |) 625.8% «26.0 | 25.6 | 25.2 | 25.1 | |» 248 24.00 ea. 4 24.53 
25.607) 26.0. | 26.0 ob) | meron mab. 2.) 926.2) 1 E253 | 25.1 24.6 24.4 | © 24.2 24.78 
eeeees 7) | cb-4u) 2 25.2 | 26.6 | 524.2 | ° 240 | 23.8 | -23.7 | 234 | 231 | 22.8 24.08 
PrGmeperee.s | 28.6 | °24.0 Pale se G1 co. 3) Nhe 5.2m re oeS ese se: | 22,100, ) < 21.6 22.69 
O22: 24.0 | 24.0 24.3) e220) 24:7 24.7 DETe ie 244m e240, | ae. | 293.5 22,050 
mops | 24.8 | 244 | 244 Ce Oeineai: ramoagoe | Ble. ot Oe |. 23.8 | 298 6 23.67 | 
Oeieees.8 «| © 28.6 | 23.2 *| ° 23.6 2a cw, es.om Weeoones Ihe 25.2. (alees.0 4) 22.8 22.6 22.94 | 
emma.) 23.7 | 24.2 | 923.9 | 23.8 | 923.6 | 7238 | 23.6 | 23.7 | 923.5 23.00 
Pieemines:7 |) 23.8 poem s2 omnoe.00 | 2.2.1 eager oa 1. od 26) 24.2) | 538.8 23.53) i 
Peep 25.2 | (25.0 | 248 | 24.7 244 | 24.4 Ca 24.0" | Ges. 284 -| 98.0 2577p 
246.) 248 | 246 25.1 25.5 25.5 25.6 24.8 | » 24.0 SHRM OL MTR PAF 23.74 
25.6794 25.4 "| °24.6 2.09) 24.6 9) 295-1. | "* 24.9 QRGe ue 24:3.2 || 225.2%) 28.9 23.8 24.22 
94.33). “25.0 | 96>) 920.0) 249° | 9248 | 25.1 24.07 |. © 24.8. |. 22a8. |), 524.6) 1284 24.01 
24.6 246 | 248 248 | 248 | 25.0 | 249 Spe e266 62a ed Oh OR. On | 285 24.18 
25.5 257.) i240 24.50) 5:26.20 | ' S64 24.7 248 | 24.9 24.9 247 | 24.0 23.90 
24.8 Pr O2268 | .124.7 | 284 | 23.9 | 24. Ot eee Oh roa? op PPasS De 29.9 23.1 23.70 
23.4 Pane gees.6 1 223.8) 1. 198.4) 93.6 |. 23.6 SU Srumce7) tee ieeoe.6 |) 7en8 et ee 
pepemeb.G | 627.6 | 256 | 265.8 25.6 25.4 O48: Va 26. Sul) F256. 29:4 23.0 23.99 | 
24.8 246 | 24.6 24.2 24.3 24.2 204 ee 242 262. 23:0 sae 24,0 24.0 23.65 
23.8 244 | 24.1 ey Bis ey Bits 23.6 24.0 ee Ope 24. t 23.8 | 23.6 23.2 23.35 
| | | | | | : 
oe | -| | | |-— —— -|- — —|-—- 
24.75 24.96 | 24.96 24.82 24.87 24.75 | ‘24.72 24.49 | 24.26 24.02 23.86 23.64 23.88 
23.6 Ba84| 125.9.| 6240 24.2 23.8 24.3 | 24.0 24.0 24.0 23.8 piso 23.12 
23.9 24.0 24.4 24.3 24.8 24.4 24.4 24.2 23.8 23.7 23.6 95.6. 4) 23.38 
Buvew 624.3 |. 124.5 25.1. 24.8 24.3 23.9 24.2 24.2 24.2 23.4 22.6 23.76 
O62.)| 8248 | (248 24.1 24.2 23.6 23.8 23.9 23.8 23.5 23.3 23.3 23.12 
24.0 24.2-'| 23.8 23.7 24.1 24.0 24.3 24.1 i 24.2 23.9 23.7 23.4 23.25 
23.9 24.7 24.7 TaD 4  RISG 24.2 24.4 24.4 24.4 24.2 23.8 23.6 23.52 
25.4 | 25.0 24.6 24.1 24.2 24.5 | 24.4 24.4 24.4 De San MAGS me Se3 23.89 
2he0, e201 24.4 25,0) 1 epee 24.6 24.6 24.4 24.3 24.2 Ceo eas: Vera 14 
25.0 | 24.3 24.4 24.3 23.8 24.1 23.9 23.8 23.6 23.4 23.5 23.5 23.70 
246 | 24.6 24.6 287) 25 24.0 24.1 24.0 24.0 24.0 23.5 23.2 23.67 
24.0 24.9 25.0 248 | 25.1 | 23.8 23.4 23.7 23.8 24.0 23.6 23.4 23.50 
24.9 25.0 25.0 ZE9' 1 N27» |) 249 25.2 25.0 23.6 235 aoa) 28.2 23.84 
244 | 24.9 24.6 25:0" "25,0 | = 27 | 6943 23.8 23.6 23.4 25:80 |) ease 23.58 
25.2 25.2 25.3 A One set 1 P25 | 824.4 24.7 24.6 24.4 23.3 22.5 23.61 
23.4 23.4 23.4 Baie, yi meor 23.4 23.3 23.3 23,3. | (28.3 22.8 21.6 22.38 
a7 24.2 23.6 23.7 23.9 23.3 23.5 23:6 1) 23.6 TE eae BANG 23.4 | 22.61 
Ie £241 | 23.8 25:7 | 2 23:6 23.0 23.4 253) eee78 2260 eeeos 22.5 22.80 
24.5 24.0 23.4 23.6 24.0 24.6 24.6 24.4 | © 22. 23.8 23.5 23.3 23.20 
25.2 25.5 25.2 25.0 24.7 | 23.8 23.7 235, 13 255 23.6 23.4 23.2 23.47 
24.2 24.3 24.1 SeRwl IRS peste | «29:9 23.0 | 22.8 P| 22.4 22.2 23.14 
2eo" ) eomel- |, 24.0 BH45 ) RISER Age ys Olea PANG 22.6 22.4 22.6 22.2 22.63 
B30 *| “224 | 122.6 25.02 ty we Zaele -) ste 23.4 SRI oma ae.S | VE 220 21.4 21.54 
Bay 2S) /22.2 22,2 22 NZRa oh 29:2 222 | 208, | © 214 | 210 | 208 21.04 
93:0'| 23.6 | (24.5 23.7 O82: at 2Sit 22.4 22 ea eee 2s R221). AE LF 21.68 
23.6' | 242 | (244 23.8 2350) 2250 PEERS PATON alee Vo 4 206 |) @2t5 22.33 
24.1 24.4 | 23.5 28:2 BMG) ve aaO 23.8 23.3 23.2 23.0 23.0 22.6 22.76 
54258 | 4260 | 243 Bad |: 2358; ast DR2 peas | 2h 20 bees 8 | 23.5 23.35 
pape eee | 8241 | “28.6 24.0 | 23.8 | 23.6 | 236.| 236 | 23.6 | 23.6 23.5 23.38 
250 | «246 | \24.7 Zaie emeee GoweeG Vo Rene. | N28 394.2. 238 PSegsis |. 23°4 23.86 
25.0) 245 | 246 | 241 | 242 | °240 |° 242 | 23.6 |. 23.5 | 28.5.) 23.2 | 23.0 23.61 
24.8 |- 24.7 |" 242 | 241 Oar 24.1) ln 242 OG 2 etek | 2K0 | 23.8 23.4 23.50 
24.21 24.28 24.200 24.11 24.05 | 23.87 | 23.85 23.75 | 23.58 | 23.44 | 23.20 | 22.92 | 23.14 
| | ) | | 
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Hours of 


Mean Batavia || 1 A. M. 2 3 | 4 5 | 6 | i. | 8 9 
Time. | / / | 
nn ee en In nnEnEnEnnnnnEEEInnDIRREEERERRRRERRRERR ERREREEEnEeenenee pceneeeenemenmmnemnemenes pemememnemeel 
poy 23.6 23.2 23.0 22.2 21.7 21.5 21.9 23.2 
Wek 22.5 22.2 21.9 21.6 21.8 21.8 21.8 22.8 
ATs 22.7 22.9 22.6 22.1 22.9 21.9 22.2 23.2 
4 23.2 22.5 22.2 ya 21.8 21.8 21.9 22.8 
| 5 23.7 23.7 93°97 93.5 23.6 23.4 93.3 24.0 
6 || 24.4 23.2 23.0 22.4 20 22.0 22.1 22.8 
7 23.2 23.0 22.6 22.4 22.4 92.4 22.8 23.6 
: 8 || 22.6 21.9 91.5 21.3 21.3 21.0 21.4 22.2 
ne 9 22.8 22.8 22.6 22.3 22.0 21.8 920 1 TOES 
10 22.2 21.8 21.8 21.6 21.5 21.3 215 | 22.6 | 
aera) 23.6 23.4 93.2 22.9 22.4 21.8 22.0 23.3 
i 12 93.7 23.1 22.3 21 21.2 21:1 21.4 22.4 
13 22.1 21.4 21.1 21. 21.1 OES | FES fSe oe 
. 14 22.2 22.0 21.7 21.4 219 20.8 2172 22.4 
15 22.4 21.9 21.8 9497 21.6 21.5 21.8 22.9 
fj ) 16 21.9 21.8 21.7 21.8 21.7 21.6 22.3 23.0 | 
17 23.6 23.4 23.2 23.0 22.8 22.6 22.6 23.6 | 
H | 18 92.3 21.8 21.8 91.4 21.3 21.0 *21.4 Hake 
19 22.9 22.6 22.4 22.0 21.9 21.7 91:8) |. RIOT 
A 20 22.6 22.4 22.1 22.1 22.0 220 | 93.3 23.3 
fi] | 21 23.3 23.0 22.6 92.4 22.2 22.0 22.5 23.6 
22 23.9 24.0 23.8 93.4 23.0 28 93.0 | 24.0 
| 23 24.4 24.2 23.7 23.8 23.9 260.01 SS a See 
24 24.0 23.9 23.6 93.5 23.4 23.2 23.8 | 244 | 
25 23.2 22.9 22.8 21.6 22.5 22.3 FG. 1. Dass 
26 23.3 23.0 22.8 92.7 22.5 TO on 23.6 | 
27 23.0 22.8 22.8 22.7 22.7 TG - 1) FONG 24.0 | 
23 24.4 24.3 24.0 93.8 23.5 93°32.) 5 Sy 24.6 
29 22.6 22.2 21.9 21.6 21.6 91°) a "Ose Yo 
\ 80 23.1 92.5 22.5 22.2 22.3 999 ha SIG) arene yt 
Hourly Means. || 23.11 22.79 22.56 | 22.27 22.20 99:61% | 2975/1 “93:07 
1 24.0 23.9 24.0 24.0 24.0 2359 yi NO 24.4 | 
eae 24.2 23.9 23.7 93.389) 93a O21. | 0) aan 24.5 
3 23.8 23.7 23.5 23.4 23.3 23.4 | 23.6 23.8 | 
4 22.2 22.2 22.0 31.7 21.7 Se 1h Oa 23.4 
5 23.4 23.2 22.8 22.6%m|. 22.6 Feo) 82,8 23.8 | 
6 23.6 28.5 23.0 933 21.9 216.11 290 oer 
| 22.6 22.0 21.4 21.0 21.0 21.0 20.8 515. | 
8 78 23.2 23.0 298° | ERG 99:4 "| 22% on°7 
9 23.0 22.8 22.6 99:4. 14 O29 22.1 22.3 23.1 
= 1.10 23.4 23.4 23.1 23.0 | 22.6 99.4 |. 2:5 23.7 
te 1l 23.0 22.8 22.5 22.4 22.1 22.0 22.6 24.3 
12 23.8 23.6 23.4 98. |) #228 22.6 23.2 24.0 
i} | 13 24.2 24.2 24.0 23.8 23.4 283° |. OS RONP das 
14 24.5 24.4 24.1 23.8 | 23.8 236 1} 23:04 tee 
Mj} 15] 236 23.2 23.0 22.6 | 224 Q18 223 93.7 
0 16 23.8 23.6 23.2 23.0 22.8 22.6 23.3 23.8 
17 24.4 24.2 24.0 23.8 23.6 23.5 23.8 24.9 
H | 18 24.3 24.0 24.0 23.6 23.2 23.1 23.2 24.1 
19 22.7 22.5 22.5 9931) wos 22.2 228 23.2 
O } 20] 241 | 938 |. 936 | 286 | 985 | 933 | 269 | 951 
© | 22 23.0 23.0 22.8 22.6 22.6 22.5 23.2 24.4 
22, 24.4%) 938 23.5 23.2 23:0 | 398M). 8B 1 Fae 
23 D8 23.0 22.8 22.8 | 23.0 230) .| MORN oh) soaay 
24 22.6 22.2 22.7 23:8 1) 996 22:6) |. 6M 23.4 
25 24.1 23.8 23.6 93.6 | 23.4 So | sa 23.6 
26 24.4 24.2 *24.0 23.6 | 28.4 28.3° |< 328i gaat 
27 23.8 23.6 23.4 Dee ee | 23.0 280 | #248 
28 23.2 23.0 22.7 99:4 | 979 92.0 | 226 24.2 | 
29 Da4 |) 7984 81 aM) 22.6 22.4 22.3 23.2 24.2 | 
30 23.0 22.8 | 23.6 22.6 22.4 22:3)? GaeF 23.8 
es SI 23.3 23.2 | 232 | 232 | 23.1 | 22.8 | 23.4 | 23.8 | 
| | | | | | 
——} —— — ~——--| a ——| | —- : —|- - — 
/ | 
Hourly Means. || 23.57 23.35 | 93.15 | 2398") 9997 | 22.63 | 93.05 | 23.94 | 24.33 | 24.53 24.68 | 24.96 
| | | | | 
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3 


25.2 
25.3 
25.4 
24.8 
25.0 
25.4 
26.0 
25.8 
24.4 
24.0 
25.6 


25.1 
25.2 
25.4 
24.6 
24.6 
25.7 
26.0 
25.9 
24.4 
24.6 
23.3 


24.84 | 24.68 


| 


25.3 
22.9 
23.4 
23.8 
24.8 
24.7 
25.4 
24.4 
23.7 
23.8 
23.4 


24.27 


PAG 
23.0 
23.3 
23.8 
24.7 
24.6 
25.0 
24.1 
23.4 
24.2 
24.1 


24.13 


23.98 


24.27 
24.12 
23.95 
23.87 
24.16 
24.75 
24.66 
24.21 
23.73 
23.73 
23.87 


24.06 


| | | | | | Daily | 
hes, B 2 | 3 | Su | 5 6 7 | 8 9 1050 11. 2) 12 and Monthly 
| | | | Means. 
; ! 
24.8 24.6 24.6 24.6 24.5 24.4 24.7 24.4 24.0 23.6 23.4 23.0 23.70 
24.8 24.5 24.6 24.6 24.6 24.2 24.6 24.0 24.0 24.0 | 24.0 23.5 23.44 
25.2 25.0 24.5 24.5 24.6 24.5 23.9 23.6 23.7 23.6 — 23.4 23.2 23.68 
24.8 24.4 24.4 24.2 24.2 24.6 24.5 24.6 24.6 24.4 24.2 24.0 23.67 
25.2 25:1 24.8 24.5 24.6 24.5 24.5 24.8 24.8 24.8 24.6 24.6 24.43 
24.5 24.7 24.5 24.5 24.4 24.6 24.6 24.7 24.8 24.6 23.9 23.5 23.83 
25.1 25.4 25.1 25.2 24.5 24.6 24.8 23.4 23.4 23.2. | 22.9 22.9 23.83 
24.4 24.0 24,2 23:7 23:6 23.8 23.8 23.9 24.1 23.8 23.5 Zoe 23.12 
24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 23.8 24.4 24.0 23.4 23.4 23.2 22.8 23.40 
24.5 23.6 23.5 24.2 24.0 23.6 24.0 24.4 24.3 pe GURL 23.5 23.19 
24.8 24.8 24.8 25.0 24.8 24.8 24.7 24.7 24.7 24.7 | 24.4 23.6 24.04 
24.1 23.8 24.0 24.7 24.6 24.1 24.0 24.2 94.1 4 Bab | 23.0 22.6 23.29 
goed 23.4 23.8 23:2 23.2 23.4 23.3 23.4 S50 aon ee 22.4 22.65 
Waa i S242) | § 24.2 24.9 24.4 23.7 23.8 23.8 93:Geal © 25:40 5 WA | py a} 2306404 
DAG rwaa 24:9 -| 24.4 24.0 24.1 24.2 23.8 23.6 23:4 "| 23.004 22.6 22.2 23.21 
24.6 | 24.4 23.9 24.3 24.4 24.6 | 24.2 24.0 24.2 24.2 24.17) 23.9 23.39 
23.4 — 24.5 | 25.2 sa | 25d 24.9 Dee, 25.0. | 249 | 24.8 | 23.2 22.8 23.91 
25.2 | 26.2 25.6 24.6 24.2 24.7 24.6 24.4 24.3 | Dee (2OC2 eae aoeL: 2a:050 +h 
24.2 24.6 24.5 24.4 24.5 24.4 24.4 24.3 941 | 23.6 +) 23.4 | 23.2 23.41 
25.6 249 | 24.8 24.6 24.6 23.9 23.8 23.9 23.8 | 23.4 | 23.8 | 23.6 PERMIR) 
25.0 ,; 248 | 24.6 24.6 24.5 24.7 24.6 24.9 24.4 24.2 | 7a fo 24.0 2 90 
25.5 | 25.8 | 25.9 26.0 25.2 25.1 25:4 \_ 25:9 25.3 25.4 24. 24.7 24.66 : 
25:2 | 24.6 | 25.0 25.0 25.2 23.0) 4 23.9 Bp |) vate: 2425s 40 23.9 24.25 | 
25.9 | 25:7 | , 24.8 24.6 | 24.8 24.8 24.4 24.2 23:90 23.99) 23.6 | 23.6 24.34 
’ 25.8 25.0 24.4 24.4 24.8 24.6 24.2 24.5 24.7 23: Ga 95232600 a (2536 23.96 
24.7 24.5 24.8 25.0 24.4 24.6 24.7 23.2 | re Wo} | ‘pyr | 23.5 23.2 23.78 
25.4 25.6 25.7 25.0 25.1 24.9 24.9 24.9 24.8 | 24.7 | pp 24.6 24.28 | 
26.2 26.8 | 25.6 25.8 | 24.0 24.2 24.3 24.2 24.2 24.0 | 2504 | 23.0 24.49 
25.4 | 24.8 24.4 24.0 23.9 24.4 24.4 24.0 | 23.9 FAP 3) tas MW Gy 23.5 23.43 
23:9 | ZG 0s.) 24.6 24.6 24.9 25.2 25.4 25.1 25.0) 3) 24.8 | 24.6 | 24.1 23.91 
| | | | 
24.84 | 24.70 | 24.65 2461 2448 2439 | 24.39 2422 | 2418 | 23.95 | 2367 | 2342 | 23.71 
i { | | | | j 
DA | 26.2 25.4 25.0 24.9 25.4 25.5 25:3 24.9 24.6 24.4 24.3 24.63 
25.0 24.4 | 25.8 25.6 25.3 25.0 24.4 24.3 24.3 24.0 23.9 23.8 24.36 
24.4 | 24.6 25.2 21.8 2b7 i 21-8 22,1 21.9 22.0 22.2 ied 22.3 Zaee 
24.4 24.6 24.3 24.2 24.4 24.4 24.4 24.4 24.2 24.1 23.9 Ded Zowe 
24.8 25.4 25.2 24.8 24.6 2b 23.8 23.8 23.3 23.4 23.6 23.6 23.89 
Zoe 24.6 24.2 23.5 23.4 23.7 24.0 23.8 23.8 23.8 23.8 23.2 23.34 
23.8 23.3 23.4 23.6 23.4 23.8 23.8 23.7 23.6 23.8 24.0 24.0 22.84 
24.2 25.0 24.8 24.8 24.6 24.5 24.8 23.8 23.2 eel oe 22.9 23.79 
24.7 24.8 24.8 25.1 25.1 25.0 24.6 24.7 24.3 24.1 24.0 23.6 23.85 
Qo 124.4 24.1 24.5 24.6 24.2 24.4 24.0 20.0 23.6 23.7 23.4 23.88 
25:4 | 25.4 24.9 24.4 24.6 24.6 24.5 24.4 24.2 24.0 23.9 23.9 24.05 @ 
24.2 23.6 24.6 25.0 24.9 24.9 24.9 25.0 24.9 25.0 24.9 24.5 24.18 
26.0 25.5 | 25.2 25.6 25.1 25.2 25.0 25.2 24.8 25.0 24.8 24.6 24.77 
25.6 24.8 25.1 25.4 2o.2 25.0 24.8 24.6 24.4 24.2 24.0 23.8 24.53 
24.4 24.8 | 24.8 25.1 25.4 25.6 25.6 25:3 PA 4 25.0 24.8 24.4 24.13 
25.3 25.6 25.6 Zoe 25.0 25.1 25.0 24.6 24.6 24.6 24.3 24.4 24.38 
26.2 25.1 Zoek 25.8 25.2 25.2 25.5 25.5 25.2 24.9 24.9 24.4 24.79 
24.6 25.3 25.0 25.0 24.1 23.9 23.6 24.1 23.7 23.0) 23.5 23.1 24.09 
25.5 25.4 25.3 25.0 24.6 24.8 24.8 24.4 24.5 24.4 24.5 24.4 24.03 
25.6 25.2 24.4 23.8 24.1 24.2 24.4 24.0 23.8 23.8 Zao 23.2 24.22 
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PSYCHROMETER. 
WHET-BULB THERMOMETER. 


Hours of |) 

Mean Batavia || 1 A. M. 2 sae + | Bee ihe Core 8 | 9 

Time. | | | | 

it i i i if ‘ \ \ i 
mia | 23.6 23.9 23.6 23.6 23.4 23.4 23.6 | “ee 24.8 
be 2 22.9 22.7 22.8 99.6 3) 4022.6 99:9) | GuB2.8 23.7 24.4 
Be 2h e3.2 23.1 92.7 22.6 22.6 92.64) 1a283 242..)\ eee 4 
Pee A ret 23.4 23.3 23.1 23.1 22.8 22.8 23.8 24.5 25.0 
| 5 244 24.2 24.2 24.2 24.2 94.2 | 244 25.1 24.6 
6 242 a7 93.4 | 023.5 23.3 25 2>-| B25.6 24,2 24.6 
Tl 263 23.4 23.5 23.4 23.38 23.4 23.9 24.6 25.0 
_4. 84 28.7 23.5 23.4 23.3 23.1 22.9 23.4 24.4 24.8 
of 9 | 23.8 23.8 23.7 23.2 23.2 23.3 24.1 24.5 25.4 
10 | 23.2 93.4 23.4 23.4 53,8 934 eae 24.5 24.6 
fs tech. | 928.2 23.0 22.9 os 22.7 22.6 23.4 24.2 24.4 
12} 23.4 23.6 9815 | CaS 4 Sl beos 9 23.4 23.9 24.4 24.6 
M iasi 24.0 23.7 23.2 | 233 23.2 23.4 24.1 95.5 \ Res 
| 14] 23.2 23.2 23.2 23.0 23.1 23.2 23.4 93.4 | 029 
> 15) 222.8 22.7 22:8. | 9522.7 22.6 22.6 23.2 23.7 23.9 
16 || 23.6 23.6 05:4 | Mss 23.0 22.9 23.4 24.0 24.4 
fl |} an| 23.6 23.6 23.4 V1 gs-4 23.4 23.6 23.8 24.1 | 246 
b 18 | 23.6 23.5 23.3 23.2 23.2 23.2 23.4 24.0 | 24.0 
19 | 23.8 23.9 28.4 | 9523.8 23.9 23.8 24.3 24.6 24.9 
QO | 20 23.5 23.6 93.4 | 23.4 pa 23.0 23.7 23.7 23.7 
21 03.7 23.7 93.6 | . 23.4 23.1 23.0 23.2 23.8 24.2 
yi 22 22.0 21.9 21.6 21.8 21.6 21.8 22.8 240 | 246 
23 23.1 23.1 23.0 23.0 22.8 e7 23.6 24.0 24.2 
24 23.6 93.3 232) 3 23.0 23.0 23.2 23:6. | eas 
25 23.1 22.9 09.64. | (avait 22.4 22.4 23.1 23.6 24.6 
| 26 | 24.0 23.8 234 237201 aon 23.6 24.0 24.1 25.0 
| 27] 23.8 23.8 23.6 23.5 | 23.4 23.0 23.4 24.0 24.6 
| 28 23.9 23.5 23.5 23.7 | My23.6 23.6 23.8 24.1 24.8 
| 29 23.8 O37 23.8 23.8 ens 8 23.9 24.2 24.9 | 252 
24.7 25.2 


, 80 23.8 23.8 23.8 23.7 | 23.6 23.4 24.0 


Hourly Means. || 23.54 23.42 23.29 23.25 23.14 23.12 23.63 24.18 24.54 


| | | 
| | 


22.79 | 22.71 | 22.66 


nS 
bt 
6. 
bho 


f 1] 24.0 24.0 23.9. mes. 23.4 23.5 24.2 24.8 25.1 
Di e234 23.3 23.39 93.3 23.2 23.0 23.4 24.0 24.5 
3 | 9243 24.1 23.8 23.7 23.5 23.4 23.4% 23.2 23.4 
4] 228 22.6 22.6 22.6 22.5 22.6 22.8 23.4 23.9 
5 | 23.4 23.4 23.2 23.0 22.9 22.8 23.2 23.6 24.2 
6] 23.6 23.4 23.0 (i meoer7 22.6 22.7 23.2 | 24.0 24.2 
To eae 24.0 23.9.) 423.7 23.4 23.4 23.8 ‘24.6 24.8 
8 | 23.1 23.0 23.3 | 23.4 23.2 23.2 23.4 24.2 24.4 
Pee 9] 23.1 23.0 99,8") 428.0 23.1 22.8 23.4 | 24.0 24.5 
| 10} 24.2 24.1 28.8.1 W287 23.4 23.3 23.8 | (244 24.8 
11] 23.7 23.4 23:0 i mee-D 22.8 22.7 23.6 24.6 24.8 
y 12 | 23.4 23.4 23.3 23.1 23.0 22.9 23.4 24.4 25.0 
tn 13 | 24.0 23.8 23.4 23.2 23.1 23.0 | 23.6 24.0 24.8 
| 14 23.2 23.2 23.4 23.2 22.8 99.4 19 950 23.9 24.4 
: s 15 | 23.2 23.0 22.6 22.4 22.3 92 40 aoa) 24.2 24.8 
616) 5226 22.4 22.6 22.6 22.6 22.6 23.0 23.7 24.0 
fy | 17] 23.0 22.8 22.8 22.8 23.0 23.0 23.4 23.8 24.0 
i 18 | 22.6 9.2 22.0 21.8 21.8 92.0 | 422.6 23.6 24.4 
Oenlo 1 4228 23.1 23.1 22.9 22.8 22.8 23.4 23.9 24.3 
20 || 22.5 22.5 22.6 22.6 22.8 23.0 23.4 23.8 24.8 
Mj a1 234 23.4 | . 23.6 23.6 23.6 23.4 22.4 22.9 | 23.8 
| Q |} 22 | 22.8 22.0, f) Weos.2 22.5 21.8 22.0 22.6 24.0 |) 4249 
23 4 oee 22.4 22.6 | £288 22.6 22.8 23.0 22.6 23.6 
24|| . 21.5 20.7 7 $21.5) | $2hs 22.0 20.8 20.8 20.8 21.6 
| 95 || 22.9 S281) B20 eons 22.0 22.2 22.5 22.5 22.8 
| 26 21.7 22.0 <i|- 421.02 N51 7 22.0 22.0 22.0 22.8 23.0 
OY Bs ey 21.4 21.8 | 22.0 21.9 22.0 22.0 22.6 23.4 
| 28} 22.7 22.4 23 au Bo2.b 22:5 il W2O4 29 4 EOo.8 23.2 
| 29] 22.6 22.4 24 Mle o0 4 || Sea Oe B99.0 22.3 23.8.) $237 
, 30 22.6 22.6 22,500 10 22.4 ° | Boe O94 227 eV 822-7 23.4 
\ 81] © 228 22.8 92.7 4 4228.4) S200") [995 Seas 23.0 | 23.0 
| 
| 


Houriy Means. || 23.05 23.54 24.04 


bho 
& 
i<o} 
ve) 
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PSYCHROMETER. ; 
WHET-BULB THERMOMETER. 

Daily 

TsP. MN. 2 3 4 | 5 6 7 8 | 9 10 11 12 and Monthly 
Means. 

25.4 25.4 25.2 249 | 25.0 | 24.7 24.1 24.3 24.2 24.4 24.2 23.6 24.38 = 
25.2 25.0 25.2 20.2. | S204 25.4 | | (24:7 24.3 24.0 23.9 23.5 23.2 24.01 
25.4 25.8 26.0 25.4 | 25.4 24.2 23.9 | 23.8 23.8 23.7 23:5 23.4 24.08 
25.2 25.2 24.2 25.4 | 25.4 | 25.4 25.44-\; 1 «25.0 24.8 24.7 24.7 24.5 24.45 
24.5 25.2 25.4 | 25.7 25.6 | 25.0 24.4 24.3 24.2 24.4 24.3 24.2 24.60 
24.8 24.6 24.8 24.6 | 24.6 24.6 25.6 | 25.4 25.0 25.2 24.6 24.6 24.50 
25.4 25.4 24.6 24.2 252) Net e2b.4 25.4 | 25.0 24.6 24.3 24.2 24.0 24.51 
25.6 25.6 25.4 25.5 25.0 25.0 22.6 |: (23.2 23.4 23.5 23.5 23.7 24.13 
25.0 25.2 25.6 25.0 23.6 23.3 23.6 20.4 | 23.4 Bada) | Lo.0 23.2 24.10 
24.8 24.8 25.0 25.0 23.1 23.0 23.4 23.4 25.2 | Vea. 23.1 23.2 23.91 
25.1 25.1 25.1 25.0 | 24.4 24.6 ZOU mec. Ole Memes meson, 23.6 23.4 23.96 
25.6 25.8 23.2 IG Digs OOS SS RE EY) 24.0 esl eee li) 524.378) e242 24.2 24.1 24.15 
25.0 25.7 25.1 24.6 243 | 24.4 24.6 24.5 24.6.0) |e ed.o 23.8 23.3 24.26 
23.4 eo) © 2a.d:> |) 23.6 23.4 23.4 a eee o 2) eo.) ones. £ 23.0 22.8 23.14 
24.7 24.6 Dea eed. 1 25.1. | 265.1 25.2 Be oe P22 |= 24.7 24.0 23.8 24.17 
Zoek 25.3 25.2 25.4 | 25.5 25.7 25.6 25.0 23.8 23.6 23.8 23.6 ° 24.38 
24.4 24.2 24.4 24.4 240 .| 23.8 23.8 23.8 23.7 23.8 23.8 23.6 24.01 
24.8 25.0 25.1 ACA TES EG a I i 23.6 A OE ELOLO ee ST 23.8 23.8 - 24.08 
- 25.6 24.0 23.6 24.0 24.2 23.9 240 | 24.0 23.7 23.6 23.6 23.6 24.19 
25.4 25.0 25.7 24.9 24.5 24.4 244 | “244 | 24.1 24.0 23.8 23.7 24.25 
24.8 24.0 23.8 24.0. | ° 24.5 24.3 23.6 | 23.5 20.02 meee: view ee.6 22.5 23.79 
25.0 25.8 25.6 25.6 24.9 24.2 24.4 24.5 24.3 |PV24.1 23.9 23.3 23.88 
24.8 25.4 25.6 25.6 25.1 24.7 24.3 24.1 23.9 23.7 23.6 23.7 24.20 
25.6 25.8 25.6 25.4 24.2 23.7 23.8 23.4 23.4 23.4 | 23.4 23.3 24.04 
25.9 25.9 26.0 | .25.2 | © 25.5 | 25.8 25.8} «<2p.6 25.2} 25.0-| 24.4 24.1 24.52 
25.8 25.8 25.6 25.5 25.2) | 23.8 TI SO ee en ey) | 24.0 24.0 24.56 
25.4 25.4 25.2 | 248 | 24.3 | 24.4 24.2 | 241 23.8 23.8 23.8 23.8 24.23 
26.2 _ 20.5 BOL. 120.3 24.7 25.2 25.2 25.1: 24.5 24.4 24.0 23.8 24.59 
25.4 25.6 25.4 | 25.3 25.6 |.) 24:8 24.4. | 24.2 24.3 24.2 24.3 24.1 24.68 
26.2 25.8- 26.0 | 26.0 | 25.6 26.0 | » 25.0 | 25.0 24.6 24.4 24.1 24.0 24.81 
25.18 | 25.16 | 25.06 | 24.99 | 24.74 | 2453 | 2437 | 2426 | 24.09 | 23.99 | 23.81 | 23.66 24.22 

a 
24.8 24.8 25.4 | 25.5 24.7 23.6. | 9, 23:2 23.3 7A Bs 9 iy’ Yo Na 4 | 23.2 24.17 
25.2 25.2 24.9 25.2 25.0 25.2 | 25.1 24.2 | 24.2 24.2 24.2 | 24.3 24.35 
23.6 24.2 25.0 | 24.3 245 | 242 | 24.2 24.2 | 24.2 24.1 24.0 | 23.6 23.90 
24.6 25.0 25.4 24.6 25.6.) % 25.8 .| > 25.2 24.9 | 24.2. 24.0 23.6 | 23.6 24.05 
25.5 25.6 25.3 | 24.8 24.7 24.4 24.5 24.2 24.0 23.9 24.0 | 23.8 24.20 
25.0 25.8 24:0. 123.5 24.0 24.3 24.4 24.5 | 244 | 244 243 | 24.3 24.05 
24.2 24.0 24.3 24.3 24.4 23.6 23.7 23.4 23.4 23.5 23.6 | 23.4 24.08 
24.4 24.3 246 | 24.2. 24.1 24.0 | . 23.8 | — 23.0. | 23.8 23.7 23.4 | 23.3 23.95 
25.8 24.8 . 24.1 | 25.0 25.0 25.0 24.8 24.8 24.6 24.6 24.5 | ,» 24.4 24.30 
25.4 26.0 248 | 246 | 24.4 24.6 24.8 24.6 24.4 24.4 DRI 4:2 24.55 
26.2 2h524 625.6. | (25.4 | 243 24.1 24.0 23.7 23.4 23.5 23.6 |, 23.6 24.27 
26.0 256 | 25.0 | .248 | 245 24.5 20:0) } 24:9 23.9 24.3 24.2 24.1 24.37 
25.4 poet eee Yea: |e 24.8 23.8 23.4 23.2 23.2 | 23.0 23:2 | 23.0 23.97 
25.2 25.4 | 246 24.7 | 248 24.8 24.6 24.6 24.2 Zon Za.O8 | ° 25.7 24.13 
25.2 24.8 | 24.2 23.6: |) 323.8 23.6 23.5 23.4 23.1 Sg hen” | S20 23.65 
24.8 25.6 25.4 25.3 {| 246 24.8 24.0 23.8 23.6 23.4 23.2 22.9 23.80 
24.5.1, - 24.1 24.2 24.2 23.6 23.4 2374.0) 2°28.0 22.8 23.7 22.6 22.7 23.48 
24.7 24.7 24.7 | 24.4 24.4 24.2 23.9 23.8 23.6 23.6 23.2 23.0 23.59 
24.4 24.8 24.2 24.1 24.2 24.4 yt a Pb 22.8 22.8 | °22.7 22.6 23.61 
25.4 ' 24.6 24.6 24.7 24.2 | 24.0 23.4 23.4 23.5 23.8 23.6 23.3 23.84 
24.8 24.5 24.6 | 25.1 246 | 24.4 22.8 22.8 22.7 22:0 4) eed 22.8 23.69 
24.0 24.2 23.6 23.8 24.2 24.0 23.0 522.6 22.6 22.6 22.8 23.9 23.38 
24.6 24.4 24.5 24.1 Zone 23.6 21.8 21.8 22.2 21.6 21.2 21.4 23.00 
23.8 23.8 23.6 24.2 23.4 23.7 23.6 23.4 22.6 22.6 22.8 23.0 22.62 
23.9 23.6 23.6 22.6 22.8 22.6 22.6 22.4 21.4 22.0 22.4 22.0 22.65 
23.9 24.2 23.6 23.6 23.6 25-6 23.6 23.0 22.7 22.6 22.8 22:9 22.84 
244 | 24.0 23.8 24.6 24.0 24.0 Bod 23.4 23.2 22.9 22.8 23.0 23.15 
23.4 23.6 23.2 23.4 23.2 22.3 22.6 22.4 22.4 22.5 22.6 22.6 22.83 
24.6 24.6 24.5 24.2 24.4 24.1 24.0 23.4 23.2 23.0 22.8 22.8 23.38 
24.6 24.5 24.3 24.3 24.1 24.3 23.5 22.8 22.8 23.0 22.9 22.8 23.36 
24.4 24.4 24.1 23.4 24.0 24.2 24.0 23.6 23.4 23.2 22.8 22.6 23.35 
24.73 24.70 24.46 24.37 24.23 24.10 23.81 23.59 23.35 23.29 23.23 23.20 23.69 
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RELATIVE HUMIDITY OF THE AIR, 


SATURATION = 1000. . 
Hours of | | 
Mean Batavia || 1 A. M. 2 | 3 4 5 6 7 8 9 | 10:3) 11 | 12 
Time. | | | | | | \ 
ik 947 947 964 955 964 _ 945 946 889 777. |) 600" 1 #737 aoe 
u 2 946 946 946 955 964 955 938 875 839 | 785 |° 805 | Va7 
s 931 | 931 931 922 930 930 , 956 883 825 770 746.. -\- “E08 
4 948 957 957 965 965 |, 956 939 906 836 789° | G37 668 
5 948 948 957 957 956 | 966 | 957. | - 89% * 855 = 790 / 716 779 
6 916 923 948 939 939 | 986 940 - 917 825 | 758 713 =| 701 
7 930 930 930 947 | 956 | 965 948 885 819 | -818 | “fil 779 
8 915 . G15 922 | 9380 939 930 947 859 803. + 750 673 657 
9 947 947 956 956 955 | 964 947 | 906 {| 824 | 758 | . 750 727 
E 10 932 932 940 948 | 966 | 957 | 957 949 933 | 826. | “~“7S2 a) Wee 
» ihih 925 933 932 940 , 940 | 948 932 917 819 806 « 753 769 
10. 957. 966 965 965 | 965 965 947 924 832 800 | 822 902 
ie 13 938 938 938 937 946 946 939 867 854 818. |: Wis =) eae 
14 931 922 930 938 939 948 924- | 869 849 | 85 + V9 | V2 
q 15 905 -; 922 939 939 947 | 965. | 957 900 877 | . 870- | 824 see 
16 ||. 932 957 956 947 947 947 965 966 948 | 918 923 930 
2) Ny] 896 904 904 930 938 | 946 | 947 939 | 923 | -883 | S16 | s823 
; 18 932 | 948 931 931 939 939 948 869 816. | 767, > RBS ae 
Z 19 899 940 957 966 966 | 974 | 966 | 940 |. 900 869 —- 869 817 
20 904 904 913 | 930 939 947 965 957 900 | 870 852 803 
q Zl 948 966 930 939 939 » 956 |} 947 ‘+ 948 908. |- 883 .| 664 916 
b BY: 932 | 932. | ~957 940 956 | 982 965 956 947 | 924 | 893 833 
23 947 |* 956 965 965 946 946 965 965 965 | 947 | 950 > > ais 
24 965 973 965 965 965 982 973 |: 965 . 965 | 965 “05 931 
25 947 956 965 973 973 973 982 983 974 | 925 878 789 
26 | 947 956 956 965 {| 956 956 956 | 965 983° | 948 | 907° 846 
27 899 | 848 855 871 896 913 | 905 898 876 | 834 | 870 793 
| 28 947 947 939 939 939 947 974 974 949 | 854 | 827 791 
| 29 965 956 964 965 965 | 973 | 965 | .947 941 | 841 | 818 776 
| 80] 966 973 974 976 "| “957 14 957 - 923 852 852 |- 823 | 810 |} Jel 
mol 809 931 956 | 915 905 | 922 966 | 966 966 | 837 802 745 
Sees ae - : sales eae (oe ese eee eet Lene ee ae ee oo F Ea eer : a ae || Bisse . 
Hourly Means. 931. | 939. "| 943 i, 945 | 948 | 963 951 920 883 | 838 | 810 789 
{ | { | | | | | | 
eek 965 965 982 965 973 982 | 982 965 983 | 832 |- 804 |. 752, 
ar 957 957 956 965 | .965. | O73 | (965 | O65 | O43 | “9745 | me 6 793 
3 965 973 973 i978. 1 UB 973 965 956 | 931 917 |. 908 * 886 
4 862 801 ~—- 801 866. | 915 931 {| 957 966 | 924 900 | 847 1 «809 
5 974 | 965 965 974 | 974 973 | 983 966 | 916 | 869 926 863 » 
6 965 965 965 956 | 965 965 |. ‘965 |. 982 973 940 | 88 | 892 
7 973 | 965 973 965 , 973 973 | 982 | 982.) 983 983 932 | 863 
' 8 974 | 974 983 O83 *| 3056 | «O74 | 966 947 948 854 940 870 
» 9 973 973 | 973 973 | 973 OS | O85)” POS 973 | 973 982 973 
10 964 | 964 964 964 | 964 | 964 | 982 | 974 893 901. | 833: 1 3a 
ie 11 965 965 982 373 4 SB 973 | 965 | 973 | 966./| 88 | 870 1. at 
12 949 | 948 | 987 95 | 948 939 | 888 | 938 956 | 923 | 916 899 
d{ 138 973 -| 993 965 973 | . 993 973 | 982 | 967 908 | 863 | 805 | 791 
14 965 | 965 | 965 | ‘965 |. 982 | 965 | 965 | 957 878 — 805 | 704 741 
D 15 916 | 4924. |. O31 | -ca@7 | 956 O56 | 965 | 892 | ‘853 | ‘8638 | 848° | 825 
| 16 | 947 |. 965 965 | 965° | (066 | O65 | 1965 |, 78>) O01) | 4886 eae 765 
ff ay 948 | O57 + (948 | 'O57 | 2087 | "ony sil ><9E5 918 886 | 864 | 800 | 740 
0 18 948 | 948 957 930 | 956 956. | 957. | 917 848 | S806 | Tai agg 
19 956 | 965 965 | 973 973 | 982 -| 947 940 | 864 | 780 | “7368 “ams 
in 20 933 | 949 — 948 948 | 957 f[ 948 948. | 902 |. ‘822. | 990. °\ (GRieaage 
21 930 | 947 947 947 | 947 946 | 965 | 9382 | SH | S19.) 286 701 
fy 22 899 905 922 | 022 |+ 930 |  +OR0 947° | 900 | 820 | W777 | 782 726 
23 932 | 940 | 807 | 956 | 965 965 | 966 | 957 | 916 | 878 794 742 
24 915 915 905 | 922 | 939 | ‘939 | 939 | 923 | 886 822 768 | 693 
25 966 | 965 974 | 973 | 97% | 4982 973 | 966 | ,902 850 814 849 
26 958 958 | 948 | 948 .|' 948 | O57 | Say, | O18 | 849 | 843 813. 870 
27 965 965 | 965 965 | 965 965 | 983 | 966 | -926 | -860 | <i7oS 768 
28 929 | 946 | 955 | 946 | 946 | 946 | (929 | 808 | 883 883 = 890 889 
\ 29 921 | © 921 938 | 938 938 , 938 | 947 866 |. 809. | .782 | eo | 704 
eRe Rea a eS | 
Hourly Means. 948 949 | 951 O55) | 959 }) O61 | 961. | 944 | 903. | 866 832 |. -799). 
| : 
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RELATIVE HUMIDITY ‘OF THE AFR, 


SATURATION = 1000. 
i 7 | | 
or | Dail 
1B M | 2 fee yeah OY a Ts Gray 1510 11 | 42 | Land’ Monthly 
| | | | | Means. 


761 Bi oS 773 832 354 868 917 940 948 948 966 895 
772 4% | 787 780 772 815 883 932 930 939 956 965 903 
917 848 818 834 863 933 950 958 974 966 965 966 933 
801 803 824 825 824 832 901 917 941 965 965 983 882 
825 783 811 834 882 899 923 940 939 939 939 947 || 917 
884 853 | 825 848 870 870 932 900 948 965 965 965 | 927 
810 | 800 764 764 | 783 842 885 933 941 958 940 966 914 
825 | 863 797 818 | 818 840 917 949° 949 930 946 973 916 
973 983 966 95 950 933 891 882 947 965 973 973 961 
775 736 760 802 823 854 908 932 949 957 966 956 900 
708 714 707 760 774 795 877 900 925 949 941 941 884 
982 974 966 974 966 974 974 983 974 966 965 973 954 
771 806 814 886 893 925 941 941 948 948 957 957 913 
774 756 790; | .8f8 | 83/ 860 883 907 | 932 932 | 982 932 882 
776 geese al} Ib.) = B25. 854 906 923 931 | 940 948 878 
758 gap. |. “439. | 438 749 | 804 894 893. | © 917 917 | 932° | 941 879 
767 746 45°. 1 13d ABA TRIO. 1 Rs 901 | 908 932 | 924 | 940 871 
741 717 703 V7 892 932 | 931 931 940 940 957 966 880 
642 671 687 678 720 148°. | ~7962 880 910 909 918 917 843 
655 690 697 | 690 744 792 |. 822 821 898 897 897 904 837 
659 627 665 699 750 784 849 853 892 883 891 899 839 
687 690 M24" | T19 745 V7 827 879 878 901 | 908 | 917 838 
700 693 700 766 851 7199 | 833 823 |- 82h 844 859 899 854 
750 844 814 | 879 940 | 924 | 948 948 | 948 966 966 | 966 894 
823 756 782 794 785 | 768 | 879 894 909 933 958 | 950 892 
920 930 931 | 948 956 956 956 965 965 965 965 | 965 933 
742 770 915 940 948 | 956 | 947 965 965 965 947 | 938 920 
915 852 839 902 | 821 | 828 | 834 849 864 864 | 897 912 892 
743 715 L 764 = 908 907 = 940 948 957 966 966 | 966 974 888 
788 782 787 814 836 857 | 892 | 912 | 929 | 936 | 941 948 894 
cI 
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RELA TAY EH UMM BilateyeO ber PLES Are 


SATURATION = 1000. 
urs of : | | 4 
Mean Batavia || 1 A. M. 2 3 | 4 | 5 6 t! 8 9 10 11 : 
Time. | | | | | | 
/ 1 966 966 966 966 | 966 | 965 | 965 | 966 | 932 | yo02 
| 2] 947 | 947 956 956 946 955 | 947 906. 839 904 
| 3i 965 | 965 965 | 965 | 965'| 965 | 947 | 915 | 837 | 818 
4| 946 | 955 964 964 964 | 964 | 964 956 932 884 
5 941 883 | 890 | 915 | 932 | 948 | 957, | 900 869 776 
e| 948 | 957 | 966 | 947 | 947 | 956 | 947 | 883 | 797 734 
7 | 890 | 905 914 | 914 930 | 938 | 922 852 | 803 757 
g8| 905 | 913 930 | 930 947 | 921° | 921 | 891 | 839 | 798 
9 | 890 898 922 | 930 | 930 .| 939 | 939 906 846 783 
10 | 906 931, | 930 | 939 | 947 | 947 | 956 .| 891 855 799 
11|| 890. | 905 905 | 897 | 897 | 880 | 898 851 783 700 
i | 12) 916 899 gif | 918 | 922° | 980 | 923: ) "Bas |” 77eeaay 
| 13) 906 914 914 | 914 | 914 915 915 | 893 | 820 | 740 
~ | 14) 916 923 931 | 947 | 940 | 931 *| 948 877 813 | 754 
15 | 866 874 874 906 | 931 O14 Ais. G1 Ri oeG 930 | 923 
@ (16) 947 939 939 947 | 939 | 956 | 956 | 948 | 916 | 849 
17 906 | 898 | 881 880 | 897 905 | 807 | 881 | 833 | 784 
d | 18] 903 920 903 | 911 928 945 | 929 865. | 816. I g8e 
19 | 850 | 865 | 865 | 833 |} 856 |. 880 | 888 | 831 | 790 | 744 
S } 20] 880 | 921 918 897 922 | 918 | 807 | 868 | 797 738 
Q1| 914 913 920 929 937 946 | 946 | 856 | 749 | 703 
92,|| 872 897 930 | 912 | 929 946 | 929 833 758 | 691 
23 | 880 887 911 |. 910 | "900: | °800 71), (900%. e* Baze ais 649 
24 846 | 869 | 876 | 885 886 | 886 | 894 817 725 627 
25} 880 | 904 911-| 910 | 910 | 935 | 919 | 847 | 826°) 606 
96 915 | 922 | 930 | 9® 929. | @919 | 919 -| 881 | 732 |. 699 
271 906 | 930 | 930 | 921 | 929 | 929 920 | 889 | (817 “maze 
98| 901 | 901 893 | 901 | 916 | 915 | 906° | 808 |* +755 728 
29 | 947 947 939 | 947 | 956 | 956 | 947 | 900 | 809 746 | 
30} 890 905 o22 | 922 | 980 | 988 | 930. | 875 | 700 758 
\ 31| 914 | 930 | -930 | ‘929 | 938 | 946 | 938 | siz | 741 | 665 
EONS ea ae es ees ee ee ee bee poe ssl 7 eg ee 
Hourly Means.|| 908 916 920 |g 921 | 929 932 | 929 | 879 815 762 
| 2) 940 | 948 | 966 | 966 947 956 | 939 | 892 | 835 | 720 
Poh aSig 1 Dine’ Ore 923 | 931 | 939. | 931 | 901 | ,814 754 
3| 866 | 882 | 905 | 914 pai) SOR 0217 ie ese 766 709 
4| 880 888 DIZ || .92T 4) “980 ie om 912 858 733 | 740 
5 | 881 897 | 904 921 937 | 895 | 897 881 786 710 
6 | 897 904 912 912 921 | 929 921 g08 | 831 729 | 
71 948 | 939 | 930 939 | 947 938 | 938 915 812 741 | 
8 | 940 948 957 948 | 948 | 948 924 | ~ 900 870 | 813 
9 | 907 916 924 | 916 923 | 922 | 928 862 762 735 
10 | 898 913 921 930 | 938 929 930 860 742 714 
11| 864 881 | 898 914 | 930 922 923 884 765 698 
ij | 12] 948 957 | 957 948 939 | 947 |° 965 940 879 | * 807 
13] 932 | 949 | 941 949 949 | 932 932 869 805 732 
H | 14] 965 965 973 965 973. | 965 965 932 833. | 770 
mJ 15] 939 930 | 947 947 930 947 947 915 869-738 
16 | 924 932 | 932 | 940] 948 | 947 | 931 847 809 | 743 
Q | 17] 982 | 982 | 982 | 965 965 973 982 974 966 | 908 
18 973 | 965 | 973 | 965 965 965 965 907 893 849 
d | 19] 941 | 949 | 916 | 948 956 | 965. | 957 | 948 933 871 
20 948 | 948 948 966 | 966 | 966 | 948 917 818 779 
21] 956 | 965 965 964 964 973 | 973 948 862 790 
22| 931 | 931 | 939 947 939 947 | 947 907 827 712 
23) 922 930 939 947 947 955 956 906 840 | 670 
24 | 891 923 915 923 914 930 899 832 723 689 
25 | 893 884 | 883 883 890 923 899 817 777 724 
26 | 931 940 940 940 940 940 924 863 764 700 
27| 932 932 | 932 923 931 | 923 | 916 870 778 766 
28 | 923 931 | 930 939 947 939 939 916 839 824 
29 | 931 940 948 940 947 939 939 891 784 708 
| 80 || 965 965 965 965 973 965 947 932 863 737 
Hourly Means.| 926 932 936 939 942 943 936 894 819 753 
| 
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Magn. and Met. Obs. Batavia. IV. 


SATURATION = 1000. 
| ] 
Daily 
1P.M 2 3 4 5 6 7 BAN er 2 ae 40 i1 12 | and Monthly 

| | , Means. 

| | | 
822 792 871 834 855 | 852 891 906. | 915 | 931 931 | 931 905 
940 907 868 869 893 907 | 940 940 948 | 940 | 956 965 928 
737 744 766 | 751 762 811 | 868 901 917 = 925 933 946 872 
647 643 677 716 744 776 =| ~—s818 870 886  —- 918 926 933 860 
794 809 794 | 792 848 853 884 900 916 932 932 948 876 
635 696 732 758 694 734 814 859 875 874 882 898 828 
751 726 756 715 725 884 891 882 874 874 873 905 838 
677 680 800 159° | 7t6 759 785 829 844 858 874 882° ign 831 
668 705 718 855 | 886 894 869 860 867 899 915 906 851 
698 717 718 710 758 819 909 918 917 917 | 917 | 883 851 
720 719 711 710 742 781 807 834 878 898 908 924 814 
740 761 837 802 840 863 885 862 846 860 | 875 | 899 848 
845 844 842 848 855 854 | 854 869 | 885 892 924 | 932 864 
637 606 741 809s 847 869 869 | 884 | 884 859 834 | 857 834 
839 817 898 O72) cal ty, 929 | 946 | 929 | 930 939 930 913 903 
916 924 797 848 902 908 | 884 892 —s- 907 899 890 890 901 
712 707 705 246, | 078i 801 = 829 842 | 857 872 863 888 829 
762 686 657 663 — ~684 719 743 785 814 821 828 | 835 809 
688 688 673 fad ty Gel 807 814 836 821 836 843 | 857 807 
679 689 680 AiO 758 791 | 833 | 847 837 884 900 899 819 
641 603 588 598 597 Gi720. 5784 3780 773 777 | «=(782 | (834 769 
573 645 691 668 607 667°, «<719 | 4e6 763 Pee \ S8ii | “48et 770 
560 603 631 616 642 666 714 738 793 836 | 858 864 755 
543 611 670 686 715 751 TAGs eae 832 | 836 841 872 766 
584 590 604 609 619 660 733. | 786 830 867 888 | 915 771 
619 598 605 620 653 694 753 773 815 837 844 | 890 786 
592 693 691 684 713 737 763 « 797 818 855 870 | 893 804 
645 576 639 661 689 819 809 893 925 916 931 | - 939 809 
667. 630 617 O75. | .67b .} . 724° 1..9790-"| 838 815 | 845 867 874 809 
689 672 | 665 687 690 ab 7 R082 P3708 829 851 | 882 | 898 807 
604 | 625 616 653 | 690 | 734 765 =| 1772 894 | 933 | 942 941 800 

| | | | | | 

| | | | 
698 | 700 718 731 182-4 7780; | 822 |..<844 | 861 876 885 898 830 

| | | 
es ee el lle 

551 576 660 675 FOG aaGe | 796 2857 4. . <8B7 902 902 | 909 815 
676 692 653 676 673 | 704 760 821 767 794 837 867 801 
510 526 656 646 657 677 750 781 808 829 828 865 768 
541 590 590 610 636 | 694 736 774 816 830 843 866 772 
757 667 631 611 633 690 734 752 792 820 850 873 782 
643 741 866 837 881 863 870 901 916 906 916 931 852 
713 719 661 684 699 855 + 918 917 917 923 923 | 931 844 
693 712 711 697 714 764 805 863 | 878 886 870 893 839 
631 626 654 682 700 738 792 849 = 864 869 900 899 811 
603 708 674 708 699 756 788 | 829 | 864 | 847 846 | 883 802 
598 603 611 656 | 864 926 | 909 | 933 | 941 gg 940 | 940 826 
779 733 734 740 | 767 | 838 887. | 918 | 918 | 934 918 | 933 874 
670 634 668 702 | 785 | 988 939 | 947 947 965 965 | 965 852 
688 689 701 713 738 777 867 | 915 923 931 939 | 947 857 
654 656 632 706 824 852 865 910 918 901 907 | 915 843 
886 | 823 829 855 888 926 933 941 923 956 | 956 | 973 888 
836 754 715 741 793 805 871 889 911. | 987 947 | = 965 897 
822 801 739 767 822 865 894 926 933 | 942 | 950 | 941 896 
689 701 713 732 738 826 863 902 Ores) \Osser | Ppl 932 868 
629 702 705 761 853 947 939 | 939 939 | 956 965 973 872 
702 689 692 653 663 766 806 | 835 864 886 908 | 924 841 
697 698 689 734 805 839 853 868 924 932 940 | 948 848 
718 712 678 724 767 792 818 | 855 886 885 867 883 831 
625 684 718 736 687 780 836 | 850 | 864 909 918. #* 917 809 
724 718 671 659 727 780 844 | 888 909 884 900 915 816 
674 685 684 739 795 822 853 885 892 900 924 924 834 
681 691 660 684 177 833 854 861 | 900 907 906 923 839 
734 740 755 777 850 848 878 885 907 916 915 923 868 
105 752 763 915 939 915 948 957 947 947 956 956 877 
711 730 742 714 759 863 885 893 908 925 917 916 864 
685 692 695 718 761 815 850 | 878 893 903 910 | 921 840 

| | | 
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RELATIVE HUMIDITY OF THE AIR, 


SATURATION = 1000: 
Hours of | | | | | | | 
Mean Batavia |} 1 A. M. | 2 3 4 5 | 6 7 | 8 | 9 10 | 11 12 
Time. | | | 
1] 932 948 | 948 | °948 957 966 948 901 834 793 | 750 | <@ui3 
2) 957 966 | 957 | 947 | 947 | 947 | 956 940 | 870 778- | “9769 703 
3 915 915 915 | 931 | 931 940 923 907 | 893 | 810 | 785 | "774 
4| 956 | 956 | 956 956 | 965 965 973 | 948 | 941 | 816 | 819 | 738 
5 952. | (eos2 B32 | 4932 | #932 948 948 869 | 805 780 | 736 689 
6] 948 948 | 948 | 966 | 947 | 921 930 899 827 788 | 683 722 
7 933 | 938 932 | 940 | 948 930 931 901 | 790 | 731 | Mego 659 
8. 918 925 | 932 | 941 | 916 931 915 885 115 Bee (eek 9) 675 | 658 
9| 966 | 966 | 966 | 966 | 965 956 966 949 | 848 | 822 | 748 710 
10] 924 | 932 | 916 | 916 | © 906 915 916 918 901 842 837 | 4788 
11 941 | 958 | 949 | 949 | 948 948 948 902 | 808 736 690 654 
12 | 925 924 924 932, | 915 | 915 915 824 | 767 | 738 | 679 | 679 
PAY 34 eRO17 917 901 900 | 907 | 907 907 835 | 714 | 673. | \1671 leeu@se 
by 14 906 931 939 947 | 956 | 956 939 | 900 | 848 805 | 719 | § 740 
15 | 947 946 946 937. | 909 909 909 879 | 853 783 | 685 693 
d@ { 16] 932 948 923 913. 939 929 Of3° |) ORDO hiee20 747 658 680 
17 | 931 O31° | < 8023-| “Rest eoat 939 p40 | S780) eet 794 .| 908 | Sees 
5 18 | 906 914 | 913 930 | 938 938 930 | 915 | 884 | 840 | 744 | 653 
19 | 915 914 | 921 930 | 938 929 930 884 | 842 807 | 781 | 699 
20 || 931 | 930 | 930 921 929 929 921 | 883 | 819 | 714 | 624 655 
21)| 916 931 | 931 939 | 947 947 922 g69 | 737 646 | 625 571 
92 917 | 917 | 900 |. 916 899 890 | 891 | 884 836 | 769 | 607) “/eageae 
93 | 844 851 857 872 | waR72 $80. Ml 880 813 | 1789. | 9218 ©) aeees 656 
94.|| 832 846 | 862 | 862 853 860 861 803 | ?752 | 1683" [ages 556 
25 | 947 939 988 938 938 946 | 937 896™| S881 24. ets 722 653 
26 || 853 884 900 900 889 930 931 { 906 | 863 775 | 700 | aa 
27 891 | 891 899 915 905 896 B71) oh A810 5 e703 747 «| 617 | + 624 
98 || 916° 931 931 930 939 938 | 930 | 809 | 789 | 703 | 680 651 
29 || 883 So) ..} 3000 | e031" | West 939 931 | 907 | 833 697 | 589 572 
| 30 924 932 940 940 948 940 032 | «8474 \ ea762-() 2073 et mee 595 
\ 81] 916 932 | 916 | 906 | 891 916 940 | 958 | 950 | 917 | 886 836 
ee Ate ot | a —— gal, MBean | 5 AU pee | = 
Hourly Means. 918 925 | 924 | 928 | 927 929 925 -887 | 826 763. |) 35703 679 
| | | | i | | | 
| | | ] | 
1] 930 930 922 905 905 915 948 900 756 707 646 625 
| 2] 923 923 931 | 947 | 939 939 947 906 893 871 654 596 
| .3| 906 930 930 913 930 938 947 900 826 | 663 655 621 
4 || °885 G17) | BROAN Ween | ae2s 930 931 S37. | i778 804 740 | 676 
5 | 868 866 866 890 | 915 931 923 893 863 778 715» | eet 
6] 922 | 922 930 930 | 930 921 930 | 884 849 | 725 690 701 
7 | 924 | 906 906 | 923 | 922 930 1 923 915 | 974 878 804 804 
8] 956 | 956 956 956 956 946 956 948 794 802 757 662 
9 |. 947. | 939 947 947. | 947 930 914 | 883 836 789 735 716 
10 | 900 900 932 948 940 939 930 900 828 740 715 741 
ll]. 965 956 965 | 973 | 965 | 965 965 | 048m) 853 | 883 762 751 
, | 12] 888 888 880 897 897 938 938 946 | 946 | 921 906 =: 96 
fj] | 13] 956 965 965 965 973 965 965 087° | iRS77) saeyes 774 | 70t 
14 955 955 955 | 955 | 963 954 | 954 964 O38. | 1851 787. | 699 
V, 15 | 930 921 929 911 928 |. 49Y9 | Nove | Mss7 845 | 763 726 767 
16 | 931 939 939 947 p56 | a7" | | DOBF 901 | 805 | 759 682. 667 
bh | 17| 916 931 939 939 947 947 930 802 | G76. | Maa 703 | 675 
18 | 930 | 939 { 980 947° | 947 956 939 867 | VR8108 1) geo 722 | 698 
FC 19 40s | ori 929 929 937 929 912 865 41 1994.) 16 | 71a pees 
20 | 898 | 897 607 | (697. | 5912 921 929 913 | 874 | 868 | 848 | 812 
21 939 947 946 964 964 964 - 946 939 | 55887 680 672 | 962 
22,|| 931 939 939 947 947 955 | 956 O16 || W816 we) 707 714 | 689 
23| 888 | 896 912 887. | 903 910 911 832 (| 8 754 | 2738 688 589 
24| 914 922 922 921 930 930 , 930 860 746 656 635-638 
25 | 940 940 940 939 930 947 | 947 940 884 804 722 | 685 
26 | 899 915 931 | 913 938 938 947 p82" nese | 4776 659 627 
27 | 905 930 | 930 | 930 947 956 | 947 O31.) B07. | 1808 833 811 
28 | 923 922 930 947 929 920 903 856 | 846 | 749 654 | 591 
29 | 906 914 p21 4° 20 | 4920.18 %037, jaeosG 864 1) 753 «|| 3658 | Gaaeee 538 
\ 30] 880 879 886 876° | 901 | 909 909 867. 785 700 627 | 6551 
| Hourly Means. 919 923 | 927 930 | “9385 | 938 | 937 901 | 834 | 769 719 
J | | | 
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Ree Awe Bert VMLED int cys OF VERE. AtrR, 


SATURATION = 1000. 
| | | Pe eM eatery. Sati | Dail 
| | | auy 
meee sl ee | Se 7 4 es 9 10 11 |) 42) | anaMonthty 
| Means. 
‘ ] 1 - 
695 667 «647 665 808 864 902 933 932 932 948 948 857 
722 755 | 843 857, | - &851 811 816 846 845 860 | 883 891 863 
760 766 = 868 924 | 9041. | 932. | 940 957 957 957 957 948 898 
741 741 W276 1. G18 763 818 823 861 884 916 923 | 932 868 
667 720 725 729 739 800 843 848 847 917  —s-- 932 940 || 9839 
706 711. | 705 716. | S754 794 849 909 909 918 918 933 847 
694 707, = 708 712, | 736 | 767 807 872 894 902 918 918 831 
706 peor eiowe72l. | “712, | $743 782 795 762 931 | 932 | 948 | 940 828 
Bir e075) | 2689. | 731 | 4723 780 844 880 848 885 | 901 916 | 9850 
696 Bisco agicl © | «737 - || 8768 829 865 879 918 918 918 908 | 858 
597 | 613 | 603 606 —s- 670 762 808 844 872 894 902 917 | 813 
622 Bole eso71s: | S896. =} 8703 780 829 857 879 878 886 | 885 801 
759 847, | 797. | 807 | 840 | 822 851 880 909 | 918 | 933 925 841 
879 856 | 849 | 863 | 847 860 900 900 915 930 930 947 886 
678 667 667 | 714 739 | 784 841 854 901 916 916 932 || 834 
664 677 | 693 730 | 735 | 78! 805 849 872 889 898 914 826 
728 797 | +790 752 | =786% | (850 840 853 867 | 875 882 882 | 848 
623 Gdos, e728 | 8826 |, 7817 «| «794 865 894 909 | 925 932 932 851 
1 641 675. 15693. |) 9697. |" 691 | © 760 836 879 902 917 916 Q15 834 
| 630 672 | 647 545 624 754 777 819 855 869 892 907 799 
{ 5382 579 | 529 | 689 730 761 814 836 856 879 886 909 | 791 
588 Bea. | 617 | £654 | --702 760 792 835 849 856 864 870 | 798 
570 Goo 625 | 11673 | 676 719 = 799 834 863 870 846 899 || 780 
571 592 607 620 | 649 697 762 775 898 914 939 947. | 766 
639 641 670 650 | 697 784 841 848 824 839 854 846 818 
675 | 683 | 666 902. | 4697 763 819 818 848 886 893 868 | 815 
636 G75) | 600 4) 92750; |) $771 819 863 878 | 901 908 916 916 | 817 
643 655 | 654 | 665 | 668 751 813 848 862 847 .} 868 | 867 807 
608 607 | 627 638 685 703 814 864 871 894 908 917 798 
571 G72 | 7.670 664 705 | 753 799 827 871 885 901 917 | 804 
| 779 Wyss 73: |, #814: }. 0850 880 879 894 908 875 882 914 883 
| 669 689 | 695 | 715 | 745 791 833 | 859 884 807. +06) OF FF O18: iG 1 880 
4 | \ \ | | | | | \ | 
660 Gade e707 e715 4), 0747 807 857 903 | 909 908 925 916 827 
546 588 598 | 646 | 698 775 815 857 886 901 900 916 816 
583 677. | 666 87605) 724 781 822 827 | 850 855 894 894 809 
592 591 | 582 667 +699 741 786 827 835 842 863 862 797 
656 | 699 942° | “2767. | 428 787 821 852 875 882 898 915 826 
654 | 683 Bod eeO0 Sakae | eols 849 894 893 900 916 916 838 
B54 883: | +853 | 900 | 907 | 899 | 915 899 | 906 923 940 956 900 
714 607, | 738 | -744 825 S01.) G28 7) Wa Dal © O40 940 940 931 869 
666 fess ens00. | ~ 779. | , 993 850 | 841 847 | 862 877 876 868 839 
741 891 | 957 932 | 941 958 | 957 966 965 965 965 965 901 
668 700 | 650-.| 680 .| 718 789 | 847 839 831 817 856 897 841 
878 870, -| 797 | #848 , 804 | 879 | 891 | 932 | )957 948 957 | 947 907 
687 663 B07 ma emae0 | eas |b eg60. §| Sosks |b e930. .-| 912) -|.. 1808 928 946 858 
683 Oyo eeG0” | 702“) W759 | 808» | .883 915 915 | 914 905 904 860 
687 Boieereatiz6, | 0685 |'ver722 790 | 848 885 | 900 907 916 932 835 
632 726 699 697 | 681 |* 779 | 836 864 | 894 901 917 916 832 
711 q182 |) 2900 |» 607 | 4727 | 1808. | 857 848 867 899 905 914 832 
717 713 CAUm ReeCr 7a eTLO feos. BAS. oh 830° e857 871 878 | 896 829 
731 7275, sen 870 690 756 808 | 85% 878 917 899 898 905 830 
849 850 | 850 REE Ue ets 863 893 | 901 | 4932 948 939 947 888 
+5962 762 762 Weg Wi veet te) ames? | 859" 9) AkS09 eal asd 931 | 4923 940 864 
} 635 661 695 740° |". 712 734 | 829 888 906 856 | 880 | 897 828 
614 643 | 649 O76 707. |) aegno | O22 ieeSs7 | | 867 899s 899 915 800 
636 668 | 679 | 663 | 725 776 =| 825 855 | 869 893 | 892 916 808 
636 G24> |. 0735 753 luurs00. | VueSdies B17 | e860 | 6885 907 900 | 924 844 
634 665 675 705 Wises) 4.805 11g. 805 | 6 829.~ | 4882 881 898 | 898 822 
713 711 706 671. | 765 805 | 840 | 854 884 | 892 | 915 | 923 858 
641 653 | 664 665 | 690 | 740 789 803 863 869 892 | 891 805 
508 524 584 610 670 719 772 =| =. 820 857 889 | 873 |. 874 775 
| 578 556 | 576 631 | 699 732 7O7> || WeeSan | aeg 808 852 | 899 | 905 773 
—— — ae | ————|__-—— 
| 676 692 703 724 759 801 844 869 887 | 896 906 | 914 837 
| | | | . 
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RELATIVE HUMTDITY OF THE Are, 
SATURATION 


BATAVIA 1876. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


1000- 


Hours of 
Mean Batavia || 1 A. M. | 2 3 4 5 7 8 11 12 
Time. 
| 
/ li 913 929 | 910 910 927 918 877 612 552 
2 905 | 913 913 913 896 912 849 687 668 
| 3] 882 | 882 898 881 897 898 866 625 662 
4 899 | 899 890 899 914 939 924 834 811 
5 | 916 | 931 | 930 921 896 930 931 763 724 
6] 955 | 955 | 964 955 935 927 894 710 671 
7 | 940 | 947 | ~«939 938 936 874 830 657 708 
g| 913 | ‘920 910 909 917 917 842 584 526 
9] 893 | 893 892 908 908 898 875 564 539 
10 | 894 894 894 886 876 919 846 624 639 
11 964 946 946 955 936. - 964 930 702 675 
12 | 947 947 956 955 964 964 947 763 699 
© 143] 904 920 929 929 920 921 866 700 |. 661 
» 14 | 883 883 909 926 917 917 868 672 635 
15 | 920 929 929 937 928 910 863 670 659 
H{ 16] 905 | 913 921 938 937 920 881 688 706 
17 955 955 955 955 964 973 911 748 678 
p 18 | 930 921 930 929 910 919 879 589 584 
4 | 19] 881 881 888 886 885 884 830 572 514 
20 904 895 | 902 893 901 874 846 587 526 
21} 896 894 910 927 935 917 860 546 593 
22.) 895 869 867 874 909 909 844 650 594 
23 | 873 864 863 846 797 861 863 605 551 
24 880 889 913 929 937 946 888 610 579 
25 | 863 879 896 920 919 903 888 614 623 
26 || 899 897. | 904 894 902 929 896 756 635 
27 | 930 939 | 929 929 928 928 921 675 613 
28 || 922 930 | 937 946 929 928 897 715 662 
| 29 | 886 902 910 909 944 926 894 535 491 
| 30 898 882 913 921 929 903 871 590 518 
\ 831] 894 909 909 917 963 908 829 534 510 
Hourly Means. 908 910 | ‘915 917 918 917 878 651 618 
| 
MES By 900. | 908 907 906 889 867 538 505 
2/ 810 827 858 890 898 888 827 556 499 
3 | (893 868 866 874 | - 899 908 877 568 558 
4| 905 930 921 929 929 920 864 664 628 
5 | 938 | 929 936 945 944 908 860 707 661 
@| 876 | 874 882 890 907 916 876 603 518 
7 || 885 901 909 908 917 917 844 543 499 
8| 894 | 910 909 935 935 934 902 600 526 
9] 807 | 849 864 880 889 889 788 462 418 
10] 851 | 858 | 866 857 874 927 878 508 510 
PND PetS78 1 3884" ik OG0 900 908 927 886 567 560 
H | 12] 806 | 895 | 902 902 909 874 831 552 473 
y | 13] 893 874 | 882 890 898 898 842 516 458 
14 874 890 | 889 898 898 874 781 520 494 
DH} 15] 830 | 845 | 860 | 88 | 88% 858 | 800 533 | 591 
16 || 800 798 | -804 811 842 834 | 769 551 526 
Cure 7 F teZ0 863 863 887 910 910 832 518 497 
18 | 887 862 877 894 910 928 872 516 503 
D | 39) 845 | 828 843 874 867 892 839 523 496 
20 | 784 821 837 876 876 829 740 498 491 
d | 21]. sss | sez | 895 | sae | 895 845 | 756 533 | 499 
22,|| 799 814 798 796 810 735 682 519 533 
23| 812 | 755 730 751 758 741 711 565 493 
24 | 830 821 836 842 858 843 771 543 565 
25 | 816 815 831 838 869 860 787 569 570 
26 || 840 878 861 869 885 894 771 590 582 
27| 896 887 903 894 902 870 789 565 514 
28 | 889 888 896 895 877 896 828 503 467 
29 | 815 831 845 860 876 869 812 484 448 
30 || 854 870 886 877 869 870 848 615 569 
\ 31] 880 896 904 911 902 929 832 596 526 
Hourly Means. || 859 863 870 879 887 = 880 818 552 522 
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BATAVIA 1876. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS 
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Magn. and Met. Obs Batavia. IV. 


SATURATION = 1000. 
} | | Daily 
1P. M. 2 Seis ane 5 6 7 8 9 LO geenameett 12 | and Monthly 
| |: Means. 
| | | | | 
bees cos | 6338 |. 661%| 710 iGg|, S02 9) 2852 -\> 867 874 882 899 794 
630 «676 648 655 = 691 (Abe) -707anee .8i8 823 836 852 866 798 
707 665 | 658 | 649 666 703 | 763 | 805 Sim ue c634| | SA? 884 791 
780 om ize 718) | “784° 787) «8819 | 2883 868 867 | 891 891 847 
699 | 700 | 699 | 749 805 | 908 | 904 | 922 | 956 947. | 947 946 862 
Cammecoe t= 677 «| «749 «| «(804 «| «833. | «869 «| «3900 | ~=—(924 925 | 916 940 849 
Gaumemcose 46) 659 .| 659 -) 673 | 739 |° 786 | 815 | 887 866 857 880 804 
Geeepcosa, | 563 | +571 | 578 | 642 7a2-e\, See) 863 9) 845 | 853 | 876 759 
Ge oan) 682 «| «6578 «|| (B14 | «(681 =| «752. | +802 | «832 847 | 855 862 757 
602 | 636 | 642 819 913 | 930 | 956 | 939 947 947 | 937 955 832 
Peace | «6645«| «6628 «| «6 683) | «C816 «=| (821. | 930 947 | 947 | 947 | 956 848 
Gree 750) » 704 | 795 | 841 -| 848 854 | 843 | 856 897s 912 912 859 
Gree) ane | «3-571 |}. 590 643 PaO Rel oe Mime ga She 87a) 1804 902 pei 4 
564 504 | 565 |. 518 Gomupiee Gods") 2752 \Nemy7s ) Sig 839 | 838 | 869 772 
670 | 668 | 680 | 680 704 | 758 807 836 850 | 865 | 889 | 905 815 
688 737° | 756 | B48 908 930 | 920 | 946 | 946 | 955 | 955 | 955 867 
636 | 688 | 660 | 646 Ci0e WO 74s S773: ml e808: 12 860) | 887% | 809 914 831 | 
613 596 = 600.—s|_— «616 650 | 725 | 801 792 835 866 | 866 | 914 783 
531 587 | 634 | 656 Cite em0Os > 702> Mhl 826 848 832 | 840 855 762 
555 509 | 581 | 611 632. | 706 | 765 | * 800 836 850 | 880 | 897 766 
585 600 600 Bide dee O50) 74) |. 766) 1! 800 836 865 | 866 | 922 Tiina | 
586 Biles |) 576. |. 692 GP eaGs |5-7650 1 S120 828 886) 842 | (850 765 
582 594 | 622 | 645 G80) |, 724.) 706, |. 802.1 - 808 852 | 858 | 881 761 
Boge) 683 | 627 648 COG isp. -772c 700 828 849 | 872 864 776 
614 SomeC Gus Osien! « 719= | 735. | 767 =| (794 Bote Saba) SGm. | 882 790 
624 Goi 727 |. 774 SOOM hr. Bi7u) | 8397 hk 868 907 916 | 915 931 837 
590 634 | 650 | 691 (eee 70ie Sif ar 820 851 882 899 914 816 
612 636 | 653 | 651 699 852 833 | 856 879 | 887 | 894 | 894 821 
518 Bil | 594 | 638 678 | 762 817 ss 861 883 | 899 | 905 | 897 783 
469 Dope woe.) 627 | G41 | 681 756 | 7765 795 | 824 | 870 | 869 762 
439 Ree GO2e B72 14 896 | 652 702 734 783 812 851 | 858 738 
aoe a & | oe — 4 tees 
GSMA "624" 6382 | 662°) 707 {ss CL 832 BEG Me 2873 or) or BBG ne BOS 800 
| | | ‘ | | | 
ies 468 | 473 499 548 | 611 683. |, 728) | +776 Sota 8t2 811 717 
628 651 | 665 687 699 714 Wii: \ 805 848 839 877 876 765 
553 559 | 606 632 682 Wate ee 7G5 Le S88e |) 845 859 882 874 773 
610 639 659 663 698 aaa 8762 eh Gig) |) + 808 914 939 947 812 
648 | 668 647 636 651 72g) 780. |, 82k 852 866 | 873 879 808 
512 486 535 567 628 675 | 776 | 810 | 848 862 | 869 894 757 
586 | 577 573 603 Bf STs Pa 77ty Ve S00)" |, C837 856 | 888 895 769 
491 469 478 530 549 616 | 638 | 724 783 Siam | eels 799 733 
434 439 460 464 496 555 | 672 | 764 809 839 | 821 | 829 689 
444 464 471 443 525 617) | 054 |. 8937 HAE 814 | 844 852 707 
518 541 551 589 682 718 772. (\" Gag 835 880 888 | 912 77 
518 535 535 583 629 664 714 | 746 803 848 | 845 876 742 
476 519 594 547 587 624 701 785 813 S2Bma F842) 883 731 
487 493 451 597 616 683 728 775 789 Si7 ey) 25832 823 724 
620 600 604 632 682. i 711 761 778 814 820 | 802 801 744 
647 567 596 646 680 716 771 813 842 856 | 871 887 740 
588 561 576 621 | 630 691 735 7a 804 833 848 879 749 
570 600 629 657 693 730 Fil Geis 834 856 871 879 765 
537 | 538 562 | 573 550 589 664 | 687 707 748 755 | 771 701 
497 | 611 543 | 607 653 725 7801 | 82h 843 865 880 | 897 730 
534 611 589 615 691 679 723 772 785 821 | 813 882 738 
551 594 644 637 673° |* 718 759 787 817 823 | 800 790 710 
542 563 607 —s 638 653 «683 742 763 791 798 834 872 703 
537 611 647 671 673 711 765 779 800 807 836 817 735 
558 602 660 704 720 739 739 760 | 787 8021 | ©7247 764 738 
634 | 587 625 664 Tole) S76 803 815 836 851 | 864 888 768 
497 491 519 | 578 605 | 668 747 787 780 799 843 865 737 
418 417 404 | 434 | 471 | 559 633 689 729 764 | 800 778 683 
508 555 493 540 | 576 | 626 704 716 748 782 817 840 701 
596 602 607 576 610 671 698 742 805 812 834 872 753 
560 547 619 812 854 878 851 866 848 863 878 903 794 
541 550 568 601 637 686 737 782 810 831 843 856 742 


39 


RELATIVE HUM )bOnr Y% © Fi. eaAliiee 


BATAVIA 1876. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


SATURATION =| 1O00z 
Sate i em 2 ae 5 6 7 8 9 10 1 12 
Time. | 
1] 886 902 866 891 —s«891 900 | 866 788 741 712 643 592 
| 2] . 896 895 886 886 893 893 893 863 797 665 | 631 573 
13h 833 840 831 863 879 930 929 913 905 851 | 773 689 
| 4] 955 946 937 946 955 946 929 882 772 707 634 636 
5 i *S8t 898 915 923, | 947 957 956 931 853 776 694 694 
| 6] 939 939 947 947 | 947 947 947 898 844 803 | . 736 665 
7 || 906 890 | 905 914 914 922 914 899 758 697 | 645 646 
8 || 898 898 914 922 | 922 914 | 880 836 782 762 687 702 
G 9 913 904 912 929 | 937 936 |. 929 856 165 621 576 643 
10 || 865 880 904 904 | 929 929 913 7164 693 634 565 582 
f} } 31] 863 903 903 911 902 919 877 787 675 586 | 479 444 
m | 12] 768 781 774 743 748 | 801 786 646 614 502 388 312 
13 | 728 719 740 776 783 | 805 812 734 601 514 509 425 
> 14 775 768 774 774 803 | 826 794 724 626 578 583 556 
15 | 829 844 843 865 880 | “880 881 784 720 618 549 609 
fj ) 16] 875 890 898 905 896 | 895 871 808 743 627 647 642 
17 || 907 932 924 931 939 | 957 931 915 851 786 | 768 717 
H | 18] 932 915 931 930 947 947 931 846 736 642 ‘| 651 772 
19 | 947 947 947 956 947 947 956 940 834 749 738 902 
h 120) 955 955 964 964 955 964 946 889 801 763 701 677 
f] f 21] 938 929 938 946 955 965 947 883 833 758 673 651 
22,|| 939 930 929 938 937 937 912 867 804 729 665 616 
| 23 930 930 947 947 956 947 931 847 798 699 666 934 
24|| 946 955 946 955 946 945 964 899 767 671 559 631 
25 || 857 865 | 83g 880 897 913 880 769 693 615 620 593 
26 | 946 965 947 956 | 947 956 929 897 793 756 706 682 
27 || 890 | 880 878 877 894 893 853 804 739 645 633 628 
28 |. 8382 | 863 869 886 902 901 895 819 756 654 641 605 
29 || 868 | 893 891 —- 900 900 908 884 808 681 639 597 534 
30 || 914 | 913 896 910 J10 919 929 836 742 649 577 525 
| | | | 
Hourly Means. 887 892 895 | 903 909 917 | 902 838 757 680 631 629 
| 1 
1] 904 929 920 929 928 936 929 857 739 685 591 562 
2 912 920 910 928 918 | 926 891 848 710 549 466 421 
3 844 844 876 893 893 | 3893 837 781 661 614 538 628 
4 || 864 872 897 904 806 | 912 856 807 708 636 570 554 
5 || 889 905 913 930 930 | gai 872 808 750 682 620 626 
6] 899 914 914 922 922 | 922 899 759 683 653 608 617 
7 | 899 899 906 906 947 956 931 893 785 725 715 721 
8 | 916 957 948 21 947 965 966 941 850 808 773 726 
9 | 957 947 956 947 939 939 964 973 964 946 965 930 
p10] 939 947 947 956 965 965 939 940 847 804 805 799 
| il} 916 932 906 914 931 | 931 932 876 870 834 820 842 
12 || 939 939 947 947 947 | 947 948 900 847 763 672 663 
f] | 13] 946 956 973 965 947 965 956 924 846 771 693 665 
: 14} 922 930 929 938 946 946 947 867 719 703 624 582 
M |} 35] 922 921 930 920 910 910 | - 87t 793 694 605 558 604 
QO { 16} 939 | 921 929 946 946 946 913 859 740 687 647 690 
17 857 | 889 905 896 871 871 832 768 693 647 608 596 
fH | 18} 803 | 817 817 833 848 832 811 814 739 701 608 550 
19 | 850 865 856 864 871 888 834 802 750 724 676 610 
QO} 20] si9 | 874 906 899 897 905 915 844 795 691 620 719 
QO | 22] 947 | 947 947 956 965 956 956 948 884" 748 721 652 
22 914 | 914 | 914 931 922 922 924 852 790 726 663 863 
23 | 921 947 930 938 988 | 937 922 875 760 724 696 636 
24 879 888 896 904 904 896 881 852 777 725 154 682 
25 955 | 955 | 955 955 964 964 955 930 898 799 739 750 
26| 916 | 916 932 940 930 947 883 803 705 680 620 623 
27|| 881 | 9882 881 913 913 930 882 817 766 693 668 632 
28 | 3898 915 914 914 930 913 915 863 774 666 | 645 648 
29} 915 898 897 913 912 903 923 833 767 665 | 670 645 
30 | 3898 905 913 913 921 929 898 772 733 648 583 565 
| 81] 855 863 | 880 872 888 879 833 817 732 625 600 598 
| SG a le — — — — - | 
Hourly Means. || 900 910 | 914 920 922 924 904 852 773 707 662 658 


BATAVIA 1876. METEOROLOGICAL OBSERVATION s. 15 


at 


REM ArIiVE HH UMPTDITRY OF THE AER; 


SATURATION = 1000. 
| | Daily 
11 P.M. | 2 3 4 5 6 fee 8 | 9 | 10 11 12 and Monthly 
‘ | | | | Means. 
590 559 606 639 664 § 708 776 | 788 825 864 863 879 768 
551 611 675 699 656 692 AAT) STSS 778° | 807 828 833 766 
632 614 649 725 914 887 921 | 938 938 | 938 955 946 846 
611 589 611 660 716 756 783 | = 823 842 857 873 873 802 
738 687 676 700 764 820 826 916 932 932 924 940 845 
593 566 712 686 711 705 774 809 816 853 883 906 816 
853 808 697 660 651 706 757 792 843 882 898 880 810 
631 620 654 | 691 716 723 775 804 833 842 881 898 799 
620 620 655 702 697 713 730 778 799 820 835 843 781 
551 541 557 528 583 670 739 735 763 789 818 841 737 
432 455 562 618 640 684 746 795 816 807 795 771 724 
273 481 528 536 547 656 682 692 742 712 754 752 634 
503 528 553 543 559 | 626 683 699 718 W117 747 733 656 
566 562 590 625 666 | 718 M18 | ‘FO | Feo 757 778 791 702 
616 665 683 697 721 755 73° |; Maps | BT 838 852 867 767 
637 637 645 668 710 742 805 | 825 | 839 838 837 868 781 
688 691 679 712 721 761 810 | 838 | 8538 861 884 875 830 
773 725 699 768 |). “WT | a38 923 | 981 |. “931 940 939 947 849 
856 808 950 | 864 862 940 947 | 930 | 965 956 955 955 908 
717 700 714 | 750 750 | 769 797 817, | 820 915 922 921 839 
811 915 983 901 878  —- 901 941 949 966 | 948 948 948 896 
639 684 714 721 =| 705 730 809 906 906 ~——- 889 897 904 821 
932 799 752 712, | 736 821 851 898 913 = 930 938 938 865 
638 655 665 660 703 757 804 833 828 '| 842 | 857 857 803 
617 628 631 624 659 694 768 = = 824 832 | 885 | 938 938 771 
707 695 701 6713 744 756 788 848 839 | 854 852 899 828 
570 | 651 Get | (685 | 731 | 784 807 821 835 874 865 848 782 
} 651 665 665 | 695 695 796 aB87 7) bL 818 865 | 856 | 863 861 787 
540 | 588 530 565 646 | 682 760 808 829 | 860 | 883 |; 899 754 
609 681 | 589 589 | 647 | 709 767 831 | 852 | 883 | 890 905 778 
638 648 667 | 678 | 706 |. 750 704 | 825 | 843. }| 858 872 877 792 
| | if 
631 689 682 678 | 695 | . 707 7ai | 815 | 836 | 882 | 905 897 796 
499 432 384 | 424 | 570 | 657 710 TO | 793. \ TFS 782 790 706 
602 575 565 = 566 636 | 697 744 777 —|| = =—-805-— | Ss 840 820 865 741 
617 624 O27 | 714 |. 760 793 734 796 834 834 842 873 772 
673 625 634 | 639 | 678 740 748 809 | 829 | 852 875 899 785 
656 677 628 | 684 | 707 | 738 791 804 | 823 | 860 883 882 785 
694 748 688 _ 754 774, 814 857 867 |. 871 878 884 883 833 
854 848 863 894 902 902 925 941 | 940 | 948 940 957 901 
875 807 838 832 823 845 906 922 930 | .947 |. 947 947. ||" 919 
792, 807 758 = = 746 777 818 863 877 885 893 | 901 917 870 
763 733 7040 | «= 7638 |S 768 824 893 917 925 932 | 924 940 868 
642 620 635 | 676 878 940 931 931 922 930 | 929 938 851 
701 670 706 | 737 764 | 783 817 864 872 | 889 914 922 844 
566 592 571 | 502 032) | 790 795 838 845 | 883 899 906 787 
598 | 605 634 676 692 | 854 900 907 | 916 | 923 |" 914 930 799 
639 666 653. 668 689 734 788 833. | 864 | 853 836 851 801 
614 631 625 | 600 | 724 | (771 826 855 | 870 | 862 868 820 775 
576 575 582 630 | 685 | 765 805 848 822 829 829 819 747 
651 687 716 754 | 726 795 815 845 867 836 820 812 788 
738 764 758 813 | 797 788 801 913 |. 930 | 938 930 938 833 
651 665 682 713 | 750 824 837 866 | 866 | 882 | 882 898 839 
791 879 892 890 882 881 898 | 898 | 880 | 880 | 889 897 871 
611 678 674 688 | 692 736 $27 | +633 | 832 | 840 848 855 806 
715 727 780 900 | 905 911 928 937 | 936 | 946 955 946 859 
710 747 752 830 829 850 856 863. | 878 | 894 4 ‘877 907 867 
681 648 649 654 680 737 775 746 | 772 816, | 848 872 782 
585 613 642 678 747 766 807 886 | 868 867 891 906 796 
586 604 668 672 M18 ~} 2792 857 886 | 869 | 868 883 890 804 
670 656 681 678 728 | 761 836 | 825 831 | 845 883 890 802 
637 610 631 630 653 | 687 TOE), 808, 4 888) | 887 859 874 771 
601 602 597 731 750 | 769 833 | 882 905 | 897 922 913 785 
| 
665 671 675 710 742 | 788 827 855 | 866 | 376 883 891 812 
| | | 


156 BATAVIA 1876. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 
RELATIVE HUMIDITY OF THE AIR, 
SATURATION = 1000. 
H f | | | | 
sO | r | / 
Mentavin | TAM) OF aad ae Gee ie roe es er SR 10 11 12 
Time. | | | | : | 
1/ 939 | 930, 930 930 930 930 914 | 867 839 749 654 687 
2\ 867 883 899 914 898 Goo 0 1) aa 781 678 609 608 641 
3 | 848 872 863 863 872 BB4 al “Size 1° “B98 783 649 591 608 
4 913 921 930 | 930 938 929 | 914 | 839 736 712 630 649 
5 || 939 947 947 | 947 890° 1" 94g) 8030 802 721 703 715 753 
6] 931 905 O18 | B80 939 | 947 | 948 876 | 791 690 669 893 
7 || 905 922 914 9138 | 930 930 = 914 Sib) Hoey 630 644 630 
8 | 896 896 912 929 | 929 929 | 914 867 804 725 728 677 
ie 9 | 851 857 855 | 862 | 877 894 | 896 846 722 658 608 652 
10 | 890 898 915 | 898 914 913°) “BPR. |) SSIG ale eape 682 672 642 
fJ |} 11] 956 956 | 947 947 946 | 946 | 947 B01 | he ag 773 747 749 
12 965 965 965 956 965 | 973 | 965 932 | 868 | 870 918 894 
fq | 13 | 920 929 946 946 946 | 955 | 930 | 868 754 | 697 668 634 
14 | 938 938 | 938 947 956 | 965 | 948 884 733 | 762 933 932 
5 15 | 904 O72). 1018 921 930 930 | 957 907 | 885 | 789 756 691 
16 946 946 | 938 929 | 938 046 | 921 | 1808-7867 854 839 818 
fl |} avi 966 957 | 947 965 965 965 947 | 924 | 894 836 706 677 
b 1s | 965 965 | 95 965 973 965 966 957 854 804 | 759 779 
19 | 938 947. | 956 965 | 965 965 982 966 908 S820. yee 765 
QO | 20) 938 | 955 955 955 | 955 | 964 956 883 | 803 770 ~—- 700 672 
21 Oe) Ne ag22 030 922 888 | 853 831 820 810 736. | 87 699 — 
YA 22,|| 897 896 | 897 913 921 930 | 918 865 761 645 | 583 590 
93 || 851 | 851 | 906 923 940 847. | 832 784 721 682 657 673 
24/ 891 | 898 | 904 895 903 910 896 768 705 660 655 593 
25 || 803 833 | 863 879 912 903 855 802 | 732 660 608 551 
| 26 | 879 895 903 920 | 911 902 897 814 695. 651 585 563. 
| 27 | 863 896 | 896 904 | 929 929 913 792 769 625 619 554 
| 28] 836 835 834 857 | 872 872!) || (ARGS 807 740 701 636 627 
29 || 889 897 896 .| 903 | 895 903°) =840) e783 695 | 573 | 559 512 
\ 80 | 856 880 S579} P0125 Hee 908 O12 | 841 | 747 696 6787 | 619, 522 
| 
= = | | . 7 oe z ei ee a he aK ie mer =“. ba | ra Ci au ie ig a 
Hourly Means.) 903 | 910 | 916 | 921 926 925 | 908 S47 au aae 714 | 685 678 
| | | | \ 
Fava il 4 BO2 897 913 904 887 896 880 | 794 | 791 613 | 529 565 
nee ht lang 811 867 893 894 910 848 | 758 | 660 614 | 623 586 
POP Sy 9872) i) 8801). 898 903 902 902 879 806 708 576 | 877 567 
Ped eROS itl i872 way OBES 880 863 871 849 793 710 660 676 654 
5 929 | 937 | 946 936 936 929 912 872 836 718 610 567 
Gil. 1851. WuNRS2 oe Ras 898 913 930 | 914 883 853 795 763 654 
7 || 929 911 929 929 928 998. 91a sl. B84 739 690 680 688 
Sil oozes 929 903 929 929 921 861 729 801 769 738 
2 9*| 914 922 | 922 930 921 921 8389 794 755 762 849 751 
| 10) 938 938 | 946 946 936 945 937 851 735 627 571 585 
11] 875 soi | 899 881 898 889 852 804 779 740 745 823 
f} | 12/ 888 888 | 896 903 929 929 913 875 824 751 676 653 
fn 13 | 930 930 947 946 946 955 939 900 782 667 591 687 
14 | 913 913 938 947 947 947 931 853 761 696 713 675 
s 15 | 946 946 946 955 946 945 946 913 778 715 642 628 
16] 915 914 930 930 930 938 914 869 721 610 616 616 
fy | 17] 907 916 915 | 931 931 947 923 878 730 638 628 641 
18 | 957 957 948 | 932 948 948 940 941 926 932 956 932 
O | 19] 956 | 956 956 965 965 956 965 915 771 776 715 764 
20 ||- 965 | 973 973 973 973 964 965 948 870 902 855 866 
Ht 21] 948 948 930 930 947 938 939 915 852 786 | 759 831 
Q | 22) 982 973 973 | 964 964 | 964 965 948 908 863 811 921 
23 | 964 964 964 964 973 982 973 956 940 948 917 859 
24} 939 930 930 930 929 938 947 916 824 783 762 750 
25 || 956 964 955 946 964 964 965 941 864 735 713 764 
26 | 899 906 | 897 862 861 A eee 833 7715 801 775 700 
| 27, 947 938 946 955 955 955 | 947 923 838 795 775 749 
| 28) 947 965 956 956 946 956 973 974 949 848 855 825 
| 29 | 956 956 947 956 965 965 938 912 939 939 939 922 
, 80] 930 939 930 921 904 903 912 930 868 847 755 744 
\ 31] 918 911 920 912 929 930 897 874 838 819 763 849 
Hourly Means.|| 920 924 930 928 931 934 921 879 808 756 729 728 
| 


RELATIVE HUMIDITY OF THE AIR, 


BATAVIA 1876. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


SASL OR ASETON i -LOOO: 


Magn. and Met. Obs, Batavia. IV, 


| Dail f 
{PM}. 2 3 4 5 6 7 Pes OREM 10 11 12°) lana oMonthty 
Means. 
] 
669 705 | 694 687 712 771 795 815 836 859 883 891 S17 
643 667 | 666 651 699 768 | 740 799 844 835 827 826 773 
590 618 639 663 693 829 873 897 905 914 922 922 788 
903 868 | 827 851 | 850 904 913 913 913 913 939 939 866 
806 776 foe 208. ||) egOS 809 852 866 882 889 914 923 847 
878 705 | 664 | 667 | 791 848 830 836 834 856 880 889 838 
625 608 -| 602 | 708 766 839 877 842 849 847 862 878 799 
653 Gite |) HO -* | *8B47 688 745 821 787 807 820 819 843 796 
638 645 654 | 663 703 743 776 843 851 866 890 882 781 
602 617 614 | 660 718 819 921 930 939 947 947 947 813 
769 784 752 693 724 829 883 921 939 947 956 956 866 
800 716 762 819 STi | aD) 852 891 890 905 939 929 895 
628 638 688 713 746 900 906 923 931 930 939 939 836 
940 884 886 864 903 902 917 917 932 932 932 898 908 
683 780 751 That Way rei 820 834 857 897 is e913 921 851 
770 763 | 835 849 | 848 | 924 932 957 948 957 948 966 897 
666 670 | 699 813 931 | 948 | 939 948 947 956 | 956 965 883 
765 732 763 qz0 gle gs48 | -858 930 947 947 939 938 881 
765 733 746 700 4 S985 45805, | 2928 930 939 930 930 947 882 
654 740 718 732. | 772 | 810 | 892 865 848 864 898 914 842 
730 713 713 748 274. 8 0766) | A946 786 785 824 856 872 805 
602 619 610 ~ 651 685 | 749 | 793 822 875 875 891 907 787 
686 690 695 706 P24 150 > 488s 847 821 852 | 821 867 790 
561 592 672 702 679 | | 722 818 846 839 868 | 812 789 774 
639 663 654 684 Baise | 2450 820 748 773 809 | 832 848 765 
520 577 576 602 641 | 727 | 741 74a) .a78l BLS wien eReg 840 750 
656 603 BUS 4 s0g8 6 DabSS ae 42l) | ..706 73 ae eer eS) 810 Rist soul 763 
596 599 PAS) Me One “cl ez0t 1) adbl 798 848 870 853 866 | 882 773 
557 566 620 648 | 669 | 712 vey 833 | 839 837 | 836 | 857 754 
535 633 597 Gi7  aosihan) eho MOL Baeble 4847 aap) MSGS) 1 e883 |. 1875 763 
684 | 685 691 715 | 980 803 | 838 857 | 870 881 | 889 | 896 819 
i H i 
a Te nn gp ET TST SSS ST TERS SSE SE SESE TC ERSTE EOE PESTS SSS 
560 553 583. 574 | 600 678 e e735 803 773 761 +| 724 743 735 
583 562 580 BOQ 054°) 2802 746 793 812 826 | 848 863 743 + 
510 508 542 561 | 588 | 646 690 734 779 719i). 827 850 729 
673 684 664 428s Wl G25 770 818 902 920 988 | 946 938 804 
581 616 650 650+ | 673 702 748 797 | 804 833.0041 1 79D 820 783 
704 709 681 699 742 783 812 842 880 897 | 897 904 824 
692 693 703 689 688 707 794 830 867 874 890 905 810 
757 749 763 721 771 801 835 859 882 890 905 914 844 
729 719 708 752 722 827 881 880 897 913 921 | 930 842 
530 584 638 654 689 726 | 750 804 847 862 862 | 900 783 
681 748 696 708 685 fia l= why, 833 821 850 856 889 808 
670 699 688 693 732 885 908 932 932 931 931 939 836 
700 675 680 670 785 792 824 897 913 896 | 879 912 827 
667 661 663 760 772 922 | 913 930 929 938 | 938 946 845 
563 649 654 657 660 Tien A804 863 868 876 892 916 810 
620 591 620 601 646 | 697 806 804 832 838 868 907 781 
614 668 654 665 709 | 754 766 788 860 876 892 916 798 
877 832 833 | 863 908 | 941 941 957 957 948 948 956 928 
708 773 759 | 758 769 797 847 867 956 947 956 965 865 
883 837 846 846 869 869 917 917 932 932 948 | 957 916 
900 839 848 833 848 893 917 867 883 898 946 | 973 890 
940 908 863 833 886 893 933 949 939 955 955 964 927 
902 787 753 774 817 846 925 916 924 940 940 939 911 
742 719 720 749 756 880 913 921 930 947 947 956 865 
691 697 678 699 765 802 854 863 869 900 899 899 848 . 
720 711 747 747 758 809 831 892 907 916 | 916 948 832 
7715 774 885 878 854 948 957 947 947 956 | 956 | 956 898 
804 783 784 743 798 832 854 852 883 Ss2at) 900 | . 947 884 
966 948 941 907 900 899 931 947 913 905 | 898 922 934 
701 698 761 782 781 831 852 941 836 835 858 842 846 
908 835 818 797 797 816 829 859 866 899 915 906 867 
721 716 723 730 | 753 804 843 871 883 892 | 899 | 914 839 
| | 


158 BATAVIA 1877. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


RE do Ast) V Ea OM LDAMaYe? © Fe 7H eeaiiig 


SATURATION = 1000. 
Hours of | | | . 
f Mean Batavia | 1 A. M. | 2 3 4 5 | 6 7 8 9 10 11° 12 
Time. ) / | ) 

| | | | 
/ 1] 899 914 913 913 | 930 | 930 930 900 | 854 825 786 | 870 
| 2| 874 905 914 914 947-939 930 | 899 | 823 774 720 804 
hago te G22 922 922 913 947 | 947 956 | 905 | 892 782 734 728 
4 947 947 965 973 | 965 931 890 | 859 | 852 801 809 760 
5| 947 | 956 965 965 973 982 973 | 965 | 956 948 867 907 
6 | 964 964 964 964 964 973 973 | 973 | 956 939 899 868 
7 | 965 965 965 973 982 964 965 931 | 884 863 i ees ¢, 
gi] 923 | 898 966 913 921 921 930 866 793 774 747 «| 816 
9] 947 939 939 930 921 921 922 898 | 891 847 819 782 
‘FT 410] 946 965 965 965 973 964 | 973 965 | 932 868 787 707 
» 11] 948 | 930 931 947 | 947 | 947 | 939 874 | 868 818 795 768 
12 947 | 956 956 965 965 | 982 | 956 938 | 948 853 840 797 
MG }is| 923 930 939 | 930 946 937 | 956 905 842 810 770 737 
14 | 923 930 939 | 930 913 930 | 922 899 846 826 867. | ° 774 
q 15 || 924 899 914 938 947 929 937 947. | 930 899 793°. | Aare 
16 || 939 947 939 921 912 911 911 889 | 781 677 651 636 
p 17] 912 911 928 928 935 927 909 847 762 680 660 658 
; 18 | 929 | 929 929 | 946 937 937 912 905 | 808 804 763 682 
4Z1i9| 863 | 9896 911 902 919 928 902 831 | 760 719 696 652 
20 | 930 930 947 | 947 929 937 929 889 882 854 823 774 
4 | 21! 956 956 956 965 965 964 965 899 907 852 829 860 
b | 22] 914 914 914 | 922 930 930 947 966 | 931 899 860 822 
23 | 948 947 947 | 947 955 955 946 913 859 760 709 713 
94) 957 | 956 956 | 965 973 | 965 947 SO0% iM ase? 782 748 718 
25 || 948 | 947 947 | 947 947 | 965 965 873 | 800 789 756 712 
96 || 947 | 965 947. | 965 965 965 939 | 940 | 891 892 877 802 
27|| 940 | 930 930 | 930 938 938 956- | 830 730 635 584 594 
| 28|| 949 | 948 948 966 965 | 956 930 | 915 877 875 925 834 
| 29 || 9389 | 947 938 | 946 955 | 964 | 955 | 923 862 783 744 726 
| 30 || 939 938 947 | 946 955 | 946 | 946 | 923 848 759 723 750 
\ SI] 932 932 957 | 948 966. | 948 | 957» | 893 | -850 815 739 918 
| | |  ] 

Petre SANES | = ats) a | | | 
Hourly Means. 934 | 936 942 | 943 948 946 | 941 | 905 | 860 813 778 764 

| | | | | | 

| | | 

; Li 957 966 965 939. | 939 | 947. | 956 884 848 792 909 932 
; 2 965 965 973 973 9738 | «(965956 948 | 885 885 849 850 
/ 8 948 956 947 956 | 956 | 965 | +956 916 | 832 783 750 681 
4] 931 939 939 947 9676.) “O47 E0084 883. | 775 672 644 641 
5 || 880 898 914 923 940 | 947 | 948 907 | . 862 806 765 763 
6 | 940 940 947 947 939 | 947 | 966 908 849 776 792 718 
, 7 || 939 | 940 948 956 | 956 | 956 | 956 | 882 834 7717 751 716 
M 8 | 948 947 956 956 | 965 | 956 | 956 | 892 855 820 779 | 792 
9 | 946 946 946 955 955 | 955 964 | 947 907 832 777 773 
| 10} 957 939 965 | 965 965 | 964 956 | 947 847 803 744 754 
11 | 906 915 906 915 922 | 930 931 948 932 862 838 883 
qd | 22 898 922 939 956 947 947 947 946 922 875 846 | 833 
13 | 921 921 930 | 946 964 964 973 965 956 948 948 907 
bh ) 14] 938 938 929 | 920 929 929 920 897 853 818 818 805 
15 | 965 965 965 946 965 965 965 965 956 940 877 921 
@ | 16} 964 | 955 964 964 964 964 964 931 862 833 7617) A aaa 
17 | 948 | 948 939 939 939 939 939 915 852 837 795 687 
M | 1s] 923 | 914 930 930 938 930 929 930 939 948 957 966 
19/ 931 | 956 956 939 956 965 965 966 900 846 818 | 797 
Mf} 20] 956 973 965 973 973 965 965 947 931 900 847 796 
fy J 21] 947 | 922 913 930 947 947 956 956 | 916 868 794 773 
22|| 922 930 947 947 947 947 956 965 | 923 846 761 722 
23 931 939 947 947 947 930 913 882 823 798 765 767 
24 915 898 872 871 871 862 | 879 880 851 823 804 791 
25 || 921 911 946 946 946 946 946 930 899 824 769 766 
| 26 | 964 965 946 964 955 964 982 973 965 965 948 917 
| 27 | 965 965 973 973 973 973 973 947 932 932 846 809 
\ 28 965 965 965 973 973 982 982 982 982 966 836 822 
Hourly Means.|| 939 941 944 946 950 | 950 951 930 889 849 814 798 


BATAVIA 1877. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


Reet Ame) Vo ir ULM hDor Ye © Pesk HE AChR, 
Sp LOCO. 


SATURATION 


il 
1geeMS is, 3 aoe Be ee 7 8 9 ra) eg 12 | and Monthly 

| | Means. 
863 870 886 833 770 wie 803) 4) 831 861 875 875 859 | 866 869 
742 784 716 715 157 767 793 | 845 860 859 882 | 906 836 
756 710 707 761 782 803 * 854 900 900 892 | 907 | 939 853 
754 155 768 769 789 803 | 893 948 948 957 | 957 | 957 875 
861 876 917 854 877 | 933 | 966 947 | 965 965 | 956 | 946 936 
736 730 709 701 679 798 | 781 857 | 90% 938 930 956 880 
731 703 710 742 7155 | 817 | 854 S7Steh, 2917 933 | 916 940 871 
808 870 840 959 907 931 | 940 948 948 939 947 956 894 
847 839 833 782 789 818 | 869 900 | 907 891 930 | 929 879 
708 712 722 756 att iv 808" + <830 853 861 907 907 932 865 
749 746 774 7714 848 917 | 932 940 932 948 966 956 883 
751 775 783 782 811 882 | 869 | 900 916 916 900 | 900 885 
744 147 745 751 763° 1 » 797 | 3833 | +863 877 900 891) 4 #995 852 
735 747 734 774 7ligste aSake i) 63908" | 1.925 916 932 948 | 924 869 
760 757 748 769 783 811 | 831 875 891 898 905 | 914 866 
621 589 619 708 694 | 734 | 767 ~| 995 821 851 SsGus) =.888 795 
688 647 710 682 743 817 | 807 Saar). 874 880 904 929 816 
632 604 655 712 F220 a7 B5E. |. 7706 801 820 866 849 855 814 
731 767 Fel Wan goe 754 774 | 836 852 899 906 931 930 828 
788 782 756 | 769 817 847 869 915 | 914 922: | 922 930 875 
816 806 797 776 797 803 | 854 884 | 908 907 915 | 9165 886 
801 810 803 824 830 852 867 899 | 899 915 915 931 | 887 
724 725 697 750 853 915 931 940 | 940 931 923 -| 914 | 868 
725 720 727 754 7154 759 839 Size 12) 917 925 940 | 940 | 858 
778 726 758 | 762 811 848 867 891 915 | 981 931 939 | 865 
734 707 FOG or 723 697 765 | 801 830 860 | 891 916 924 | 861 
673 672 672 684 764 S12; th 841 847. | 877. | 900 | 917 925 | 813 
778 805 768 762 791 833 878 917 906 | 915 914 947 888 
700 707 712 712 776 818 879 846 883 | 898 914 930 | 852 
751 744 737 155 74501 | wy A764 790 848 878 | 893 901 907 847 
911 848 G945 ep ineO3G 933 942 949 957 | 966 | 966 957 966 | 921 

— : | a 
755 751 7154 767 784 822 | 857 883 900 | 911 917 926 864 
! | 


| 
950 950 958 966 966 966 , 957 | 956 957 | 956 973 965 | 940 
804 804 747 743 763 819 | 870 | 908 925 940 | 948 948, |i 892 
677 677 701 694 Ficme et? |), CSid al 8837 867 | 883 | 899 506 | 836 
617 687 696 696 728 780 | 800 821 | 950 957 914 905 | 823 
706 794 693 751 799 856 | 875 932 940 941 948 948 || 864 
659 654 688 694 759 784 | 822 867 891 915 923 923 | 844 
717 724 747 782 876 884 | 900 900 | 907 924 940 948 |) 869 
923 940 900 877 877 907 940 948 Ga2i egal 939 956 | 912 
893 893 906 925 886 893 | 917 925 941 940 932 931 | 912 
668 672 806 864 849 | 842 | 886 893 861 883 906 915 | 869 
899 907 891 876 853 861 842 857 898 | 905 915 915 | 896 
783 789 825 788 795 884 873 880 889 |. 898 | 896 912 | 883 
916 924 922 914 899 906 898 | 880 913 | 913 930 947 | 929 
738 741 741 739 854 878 920 | 947 956 | 956 965 | 956 | 879 
922 866 852 837 852 891 923 930 947 947 956 956 | 928 
746 772 791 870 900 900 916 931 940 947 957 966 | 897 
671 639 671 715 728 804 848 870 917 925 932 940 | 847 
876 848 827 799 827 863 870 901° |} (925 948 | 900 906 | 905 
755 763 735 742 783 | 883 852 852 867 923 930 | 947 — | 876 
796 804 789 774 803 816 852 882 922 939 948 | 957 | 895 
781 759 736 771 785 807 799 782 804 817 841 | 898 | 852 
709 714 703 749 749 775 848 878 902 917 907 |; 915 | 857 
735 703 703 696 702 733 818 854 885 901 900 | 916 839 
863 916 894 894 933 939 922 930 930 930 930 | 930 889 
740 739 683 759 817 853 867 923 948 | 957 | 956 — 955 873 
883 893 863 893 862 884 924 915 906 956 947 965 933 
781 809 775 802 816 822 915 923 957 | 947 947 | 947 904 
794 809 831 861 868 875 932 898 888 | 913 9137 | 9380 913 
| | 
| 
786 793 788 803 823 | 852 879 894 913 925 928 | 936 884 


160 BATAVIA 1877. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 
PE Le ATP V- Beth MED eer OF aie Are 
SATURATION: = LOeGe 
] | | | | 
Hours of | / ' r- # 
Mean Batavia |} 1 A. M. 2 "mee Bye. BK Bo val oa 8 Be be AB 1} 12 
Time. | | . / 
} | i | | | | 
pe cl 930 | 938 946 946 | 955 | 973 973 973 948 900 ~— 901 497 
Hip 946 912 | 938 965 | 964 | 964 973 965 860 840 = 828 790 
3 922 931 | 922 922 | 930 | 930 | ° 947 879 896 889 | 876 837 
4 || 889 889 | 880 898 | 905 | 905 | 898 867 ssp | 9769 | cagep 702 
5 || 850 856 | 896 937 | 929 | 937 | 946 938 | 930 | 875 | 823 891 
6 || 872 872 | 888 sos | 912. “oth 4 Gea 835 | 774 522.) aaa 680 
7 897 914 | 930 914 939 930 | 939 | 869 | 833 710 | eae 682 
8 | 922 930 | 922 | 922 922 | 930 | 956 923 868 | 823 ~ 803 811 
9 898 308 | p88 | we7 888 | 904 | 904 867 788 758 | 701 702 
10 874 | 865 | 865 | 864 | 856 864 889 844 716 677. | 690 645 
, 11 866 889 897 888 904 929 912 829 761 707 | » 710 647 
Hr TH 933 949 948 948 | 948 948 940 {| 947 965 973 966 957 
13 983 974 983 974 983 983 , 983 | 983 966 949  —- 886 950 
~ | 14 957 956 965 965 965 | 956 | 965 | 974 885 | 804 | 731 731 
15 939 947 956 939 930 | 922 939 | 931 917-2 0 i es 872 
ie 16 957 966 966 956 | 947 956 956 939 924 892 893 855 
17 966 965 965 973 -| 965 956 947 948 884 864 833 785 
d 18 973 965 973 982 973 982 965 966 941 870 819 779 
19 | 965 965 965 956 946 946 929 939 900 840 777 734 
5 20 | 881 905 | 873 809 807 830 | 847 842 843 823 817 763 
DA 947 947 | 947 947 947 = 947 956 940 892 820 772 764 
22, || 966 966 | 966 957 947 | 956 | 957 957 893 849 | 758 778 
23 915 923 | 940 948 948 940 948 | 933 769 725° | 903 720 
24 948 966 | 957 931 966 974 983 941 878 STG. \ > tied 690 
25 947 956 | 956 956 956 956 956 932 792 827 |. 833 871 
26 948 957 940 947 965 965 966 925 S12 6+ 60 681 687 
2d | 939 | 939 947 930 947 939 | 939 863° | 702 | eget 704 692 
28 932 | 940 948 957 947 956 | 948 879 | 800 748 | 681 668 
29 932 | 981 940 940 939 939 930 908 837 927» | 416 678 
30 925 | 925 | 949 940 923 | 931 | 915 848 752 723 663 655 
. 31 899 | 899 | 922 | 939 930 930 | 923 749 748 | 767 685 
Hourly Means. 926 | 930 | 935 | 934 935 938 | 940°) 910 |, 852 |) 807 hee 758 
| | i | | 
SS SSS SSS SSS SSS SS SSS 
| wl 924 932... 932 932 932 | 931 940 916 | 833 849 | 
2 924 940 | 948 948 939 948 965 904 | 923 868 818 a8 
MES 932 | 940 940 948 940 948 940 | 870 764 699 684 670 
4. 949 | 941 948 966 948 947 | 923 | B32 774 725 681 672 
5 949 | 957 966 966 | 966 966 | 966 | 957 | 933 863 811 771 
6 948 | 948 957 947 | 965 956 | 957 | 900 | B34 799 736 684 
7 916 923 930 930 | 930 938 939 847 | 808 757 716 663 
8 940 948 | 948 948 948 948 940 894 807 735 724 677 
9 924 949 | 948 O57 | 3057 966 966 941 902 886 864 872 
10 948 948 | 957 966 | 956 956 947 916 848 776 723 725 
; 11 948 956 | 956 956 | 947 947 974 942 926 833 834 827 
a 12 947 939,947 956 |. 9073 982 973 974 940 870 798 773 
13 940 940 | 939 956 956 956 991 949 863 842 849 748 
igne 14 949 948 | 957 948..| 957 | (957 957 908 893 894 918 933 
ite 15 916 932 948 947 | 965 | 965 948 * 885 829 748 703 687 
16 948 957 057 | O57 | 966 | O56 957 | 893 820 | 761 703 663 
Q, 17 915 923 923 914 | 922 | 921 939 | 837 7/14. Fl 723 689 
18 930 939 947 938 | 938 938 939 -| 876 806 761 743 702 
q 19 948 957 947 956 956 938 947 | 882 804 731 751, + 693 
20 931 948 947 947 = 947 938 947 | 930 867 847 850 822 
21 948 957 966 966 965 965 956 916 843 755 711 699 
22 916 907 923 | 923 | 923 940 947 869 764 741 685 656 ~ 
23 901 907 916 931 | 931 940 | 923 870 856 725 684 678 
24 930 956 947 956 | 965 946 947 867 793 772 725 665 
25 932 940 932 940 | 948 939 932 854 819 731 696 686 
26 933 925 932 932 899 898 883 817 786 698 666 667 
27 924 932 932 940 948 957 948 906 839 879 836 764 
28 917 925 949 948° | 957 957 966 885 855 843 783 783 
29 924 *931 940 947 | 947 939 947 901 
an om | | 808 763 700 646 
\ 933 932 932 | 932 | 948 924 901 919 864 850 827 
| : 
Hourly Means.|| 932 939 | 944 947 947 | 948 948 895 841 792 | 758 729 


| | ; | | » : 


Magn, and Met. Obs, Batavia. IV, 


BATAVIA 1877. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 161 
RELATIVE HUMIDITY OF THE AIR, 
SASCVURALTION = 1000: 
| | 
| | | Daily 
1 P. M. 2 3 4 5 6 ipa ok age ie cae 10 11 12 | and Monthly 
| | | Means. 
| l l | l 
804 817. | 923 915 916 882 888 | 896 | 903 911 920 | 929 912 
792 752 |. 738 767. | 8961 802 861 867. | 891 | 899 915 | 923 871 
Osim, 3032 | 917 901 | 861 851 858 . 865 865 | 873 889 889 = 896 
666 678 | 792 831 825 815 845 |, 859 | 866 | 858 851 858 831 
832 yes 140796. |  -796 796 794 821 820 812 865 848 | 864 860 
732 684 | 705 | 933 820 788 801 801 815 823 815 831 814 
654 669 | 665 758 .| 784 847 908 916 924 948 931 939 841 
771 759 | 786 933 846 822 860 867 859 874 905 914 872 
917 854° | 797 733 | 746 795 823 821 827 | 835 858 866 832 
659 660 666 631 | 670 703 735 824 839 | 846 867 851 775 
677 700 | 725 749 738 813 848 855 854 | 862 885 885 814 
949 949 | 958 949 933 950 933 966 966 966 974 974 954 
885 869. | 847 840 863 918 933 949 949 | 957 957 966 939 
744 759 | 745 784 918 933 941 949 | 940 | 957 948 948 893 
841 849 = 842 863 885 926 950 949 948 | 957 948 947 913 
812 926 | 864 887 902 950 949 | 941 | 940 | 948 948 957 926 
765 731° |. 3773 779 G15, eso | 9047) '| C056) 047 956 956 965 898 
Fob NTE0. | 770 796 824, | 924 | 940 | 948 | 947 | 956 | 956 | 956 905 
690 | 635 | 626 635 702 790 | +766 | 778 | 798 | «828 | 858 | 866 826 
759° 747 | 752 758.'\) ¥784 | a8I8 | 1863 932 932 |° 940 | 982 931 841 
833 842 | 819 812 805 | 848 893 | 908 924 | 925 | 924 | 940 887 
774 Wio< | ‘(974 759 | +798 | 826 | 846 884. | 907 907 | 916 906 876 
757 764 .° 743 769 | 794 857 O17 2h2s07| 20981: | S80.) 848 | 8957 | he 863 
678 666 702 709° |. 0721-0) Wes |'«880 | 7818 913 |. 930 947 | 947 858 
840 | 818 | 819 777 | 464 |°*8i1 | <886-| ‘918 917. | 932 | 948 948 | 888 
706 703 704 7b 2 8985. | 3751 8388 | 852 | 875 | 890 | 923 931 841 
720 701 695 699 42" 5) W78t | 4830.,) ~88t | 2804 893 | 9186 | 924 835 
683 699 673 721 748 | 780 | 840 | 870 | 901 907 924 940 837 
649 :| 666 | 678 761 760 739. | 9805 |° 4871 | “893.| 901 908 908 832 
| 676 697 718 AIG. || 87 766 aSiS. | 3823" lks46- ($852.4 / 875% | #801 816 
667 705 749 755 | 788 822 | 823 | 918 | “9383 | 876 | .900 | 907 836 
763 759 | 766 ‘788 | 800 835 | 866 | 887 | 895 | 904 913 | 918 864 
| | | | ] ST | 
740 | 721 777 791 77% | 2798 834 | 856 886 902 909 | 933 859 
775 776 777 764 763 797 | 870 | 902 933 925 924 | 932 877 
701 744 744 731 722) 68 799 827 864 902 918 | 933 830 
685 702 708 720 725. | yv782 808 | 851 | 881 904 911 | 927 830 
917 818 751 713 659 771 863 | 855 893 | 916 940 982 879 
716 738 700 650 621." |} 727 750 | 805 841 | 878 892-6916 828 
848 813 788 755 W775 =|, 2287 837 873 847. 884 900 | 924 847 
667 684 728 797 754-823 851 866 904 | 927 943 918 847 
864 848 855 | . 879 887 | 894 918 933 942 | 950 958 941 917 
762 844 911 851 918 | 948 948 948 957 | 966 957  ~—s- 966 902 
814 836 850 835 834 | 879 926 933 966 | 966 966 966 909 
815 799 790 764 997 841 902 | 918 933 | 916 932 | 948 892 
676 801 773 751 720 | ‘812 886 893 S17 |) x0T7 941 | 941 873 
886 857 849 857 857 | 871 909 | 918 950 | 933 933 | 933 916 
700 705 781) 0) 8718 775 | 894 917 | 916 | 924 932 924 | 932 856 
688 695 733 | 738 756 | 780 823 | 884 907 924 915 | 906 845 
707 690 690 715 | .748 | 794 851 | 900 905 | 922 939 939 834 
665 715 754 792 855 | 862 876 | 907 916 | 924 940 948 859 
712 775 | °770 740 :| °740 |. \v799 871 885 876 900 916 916 850 
768 709 724 751 | 790 803 S46 aiens76 |) S916 5°) 4907 924 932 869 
715 668 703 718 | * 729 775 823 866 903 918 908 900 845 
641 695 714 733 731 761 801 | 830 858 888 887 893 818 
796 892 845 886 894 901 940 | 923 915 923 915 931 876 
648 745 746 689 710 768 859 895 886 901 917 925 840 
667 632 672 658 705 761 775 851 857 871 902 885 816 
629 597 854 731 743 794 851 880 902 909 933 | 933 825 
695 658 677 700 730 794 837 880 903 919 918 | 918 851 
784 780 | ° 783 811 762 809 865 895 919 918 933 932 873 
653 654 702 700 725 742 808 851 889 903 910 926 827 
828 842 872 896 880 910 926 909 925 - 908 907 924 900 
739 748 766 | 761 | 769 815 859 884 904 915 924 928 860 


162 BATAVIA 1877. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS 


RELATIVE HUMIDITY OF THE Al R, 


SATURATION = 1000. 
Hours of | | | 3 | | | 
Mean Batavia |} 1 A. M. | 2 3 * 4 | 5 6 | 7 8 9 10 11 12 
Time. | | | 
1] 931 931 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 878 806 746 691 689 
2 932 931 | 931 923 | 915 | 947 | 931 885 791 735 690 640 
3 926 933 901 908 | 924 | 932 | 908 | 835 775 783 708 679 
4. 926 | 933 933 | 949 | 932./ 932 | 932 | 879 788 687 635 649 
5 915 931 931 | 940 | 940 939 | 940 | 902 838 738 683 679 
6 933 933 942 | 941 | 949 | 948 | 940 | 886 807 791 751 676 
7 940 957 940 931 | .939 |. 922 + 956 | 884 778 737 665 671 
8 918 926 925 917 | ‘940 | (O32 | 1024, 1.849 |) eae 733 720 692 
9 958 957 957 957- | 948 | 947 | (948 | 917. | 829 755 711 696 
10 932 932 931 940 |. 948 | 947 | 940 | 917 | 873 794 752 732 
rat 933 950 966 950 | 950 | 941. 925 | 918 | 837 783 721 — 692. 
12 932 932 931 931 | 948 | 957 | 940 | 885 | 851 755 703 734 
mele 950 950 950 958 “' |" 981 ..|- 19s - | ee 891 | 820 748 705 650 
» 14 900 | 899 905 | 905 | 913 | 912 | 896 | 883 790 761 712 681 
15 917 924 | 932 | 923° | (940 | (939 | ‘O31 | Gass ) leas 730 695 691 
xt 16 950 950 942 | 950 949 | 949 | 933 872 | 789 737 689 684 
17 826 | 849 889 | 899 | 889 | 898 | 932 823 | 784 | 734 691 629 
5 18 906 | 915 923 | 931 922 | 4939 | 4980) 1 © aay] 763 | 716 687 666 
19 885 | 901 | 908 924 | 932 | 932 | 940 879 | 2780 44 — 4788 664 622 
20 917 | 916 | 924 | .932 | :924 | 931 | "924 1 i848 765 | 690 616 ~ 569 
21|| °918 917° | (932 | 982 | Oat | “O32 \t.-Ge00° |) R71) ye gsi ago 619 
22 821 8125] 1827 842 | 864 863 | (6825 > +763) Wi B7ah hy Geo 614 683 
23 843 | 856 | 864 | -840 | 846 | 861 869 “| 833 766 | ~—-653 560 540 
244 875 | ~890 | (880.7) <8885) <89B 895 | (879 | 1820 765, | 660 576 616 
25 896 | 903 | 903 894 | 893 892 | 893 | 856 | 786 .| 670 651 583 
26 907 923 | «914 |. 918. 1 4912 | opproe 7 08 1) ees 785 | 696 616 579 
27 918 909 | 917 908 | 907 907 | ($17 | ‘879° 1 6s | ars 659 = 662 
28 925 932 | 924 932 923 906 923 | 907 | 901 | 856 TO 690 
| 29 891 | 906./ 923 | .928 | 931 930 | 923 | Jy LB ene 698 669 
|. 30 923 | 923 | 931 631i 1, 4931 O31 |. (923 | (3900 1- S877ee 2 es 696 668 
* Sl 914°) “19te.. 1" 922 913 | 929 929 ae eaie 851° =| 4962..4> A665" Thee 588 
Hourly Means. 912 O17 | 921 | 922 | 924 | 925 920 872 800 | 732 678 655 
SS TS TT TT SS EC SSE SC SE EEE SP SE SS 
| | | | | | 
ee 907 | -98 | 906 | (O12 | 105° 1 607: ete 97 eat 804 | 694 639 626 
2 862 | 868 007 | 932 > 1982. 1 1932 940 916 865 801 727 Sh7 
3 906 | 931 930 930° .| 3930 | (Ba) > oad. |, aag8 891 856 792 734 
4 923 931 | 981 931 922 | G7. 01" S880q7 “Estz 779 761 ~—- 667 ‘648 
5 859 866 | 882 890 898 | 905 | 898 801 718 642 | 598 597 
6 882 890 | 906 889 898 898 ¥ 931 907 870 820 | 766 690 
7 965 965 | 965 973 965 | 965 | 973 966 | 916 893 | 819 764 
8 932 931 931 939 930. | 939° | 1830 875 | 788 722 | 665 680 
9 931 931 930 947 939 947 | 947 | 892 | 813. 738 715 680 
10 932 948 947 939 | 929 937 9388 | 897 |. 802 718 641 652 . 
11 892 907 916 916 | 924 | 940 | 987 966 958 941 933 885 
abla 956 | 964 964 955 | 946 | 945. | 973 955 | i014 .1 4787 768 763 
al 13 930 | 939 | ‘ 947 938 938 929 913 844 | 791 | 659 639 | 602 
14 829) at7 817 833 | 38320 laeenaD 833 785 689 650 608 596 
Z, 415 866 | 882 898 913 | 918 | 912 913 874 862 819 7 681 
16 888 896 | 903 | 903 910 | 920 | 910 896 | 807 718 689 661 
b 17 931 939 | 939 930 | 939 | 947 957 966 | 940 847 771 759 
18 924 | 931 931 931 939 | 939 947 O16: | sis 7 i Bais 759 702 
hm | 19 905 | 898 | 9897 897 | 913 920 921 898 794 | ‘670 624 612 
20 841 | 848 871 | 896 | 894 | 876 877 879 783 “| - 732 627. |- 588 
oT 872 871 861 | 861 | 859 | 884 826 813° 760 ‘| 703 596 556 
yp) 880 896} 1008 .| 011°" | “ep10 =|) gi 919 903 819 723 620 600 
23 880 879 | 878 | 894 876 893 | 868 854 781 690 599 555 
24 856 |. 872 | 897) | 1004 | GORI 920 | 920 880 799 745 623 563 
25 889 881 880 | 880 | 904 912 885 854 754 664 613 ~—s- 563 
26 895 894 885 | 909 | 918 917 908 894 709 637 551 552 
27 888 896 896 | 903 902 902 893 887 806 685 647 605 
28 898 905 | 914 | 904 904 911 895 872 766 690 - 590 570 
| 29 | 899 915 | 916 | 931 922 922 939 | .905 838 715 656 651 
\ 30 885 884 899 906 923 922 922 | 907 781 712 669 660 
eg a = st = - | > 
Hourly Means. 897 903 908 | 913 914 918 916 | 887 815 740 678 / 650 
| : 


BATAVIA 1877. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 163 
wee Ay eet OM EDIT Y*O F TRE ALR, 
SATURATION = 1000. 
SSS SSS  — — — —0 — oooo—EOoo oe 59595050000 

| Daily 

2 3 49 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and Monthly 
| | | Means. 
703 702 709 800 871 870 901 908 924 932 932 849 
658 710 717 710 769 823. | 861 895 903 909 918 824 
| 693 657 685 T2i | *¥70 831 | 861 888 910 918 | 933 822 
712 730 728 765 | 797 832 812 869 867 900 906 824 
848 734 730 ¥iG. |. #897 874 889 881 888 880 918 850 
683 755 748 809 | 855 885* | 893 917 907 916 924 854 
685 649 677 743 | 781 830 | 858 | 880 895 918 926 826 
843 846 910 927 | 943 943 943 | 950 942 950 958 890 
746 772 771 791 4 840 852 865 | 894 901 900 932 856 
709 736 779 784 ~ 783 831 845 881 896 911 903 851 
693 680 683 717 | 900 941 932 | 932 932 932 940 856 
734 754 Wi2, | 9783 | #824 | “889 | 810 | ‘934 934 942 942 861 
648 665 683. <} 73+ | SVE7. | S21 864 | 856 894 | 909 918 822 
| 644 675 678 696 | 720 793 850 864 894 | 909 918 809 
639 704 734 764 790 816 845 865 856 879 894 823 
696 719 727 699 | 801 801 807 807 814 843 843 819 
733 728 740 743 | 9782 | 1821 857 863 853 860 891 809 
621 706 727 788:. + “782. | °B23 836 887 902 894 893 818 
699 679. | 697 | °681 | 749 | 823 | 836 879 886 886 | 902 811 
651 685 690 W208 M741 | F801 851 865 + 888 895 909 801 
618 649 | 696 691 | 749 | 793 843 880 | 887 902 | 838 809 
—~619 635 661 Ges | ~VI9 | “772 827 | 848 855 854 | 829 761 
527 620 | 593 | 602 | 678 | 742 803 | 809 823 837 867 739 
644 646 642 596 | 660 | 734 | 781 | 836 | 850 | 872 888 767 
632 627 { - 613 645. VeCm kh pero. fe eeel “2 #9505 1 * SES + ” SSl 831 768 
634 MOS Ay Seis 730 |, 781 | (809 | (844 | “881 | . 934 934 |; 918 808 
681 748 | ©9984 4 “65 795 | *822./| °836 | °842 } — 863 885. | 908 818 
616 698 | 671 fot || p¥83.-| “693 | 847 | “852 | 875 883 875 823 
697 Gt. 1 ees0 ado |, 976 S07 | 1840" |; ©3847.) 869 900 | 916 819 
761 672 ,| 656 | 648 | 732 dl. B¥89 19809 838 829 | 843 816 
591 650 660 G76 "| 2741 |" 3807" |. "850 |). 871 885 ‘908 907 793 
679 693 706 | G27 | +=761 | 823 849 869 883 894 901 819 
576 589 650 | 730 a0 4 Abos v1. See 887 879 | 870 862 799 
604 619 670 | 741 #90 .|, 827 855 870 884 |. 900 906 822 
722 722 439 | ‘7658 | 783 | 847 837 853 | 884 916 ° 915 849 
684 665 732 693. | 750 776 =| + 783 516") 831 | 845 852 800 
582 673 696 757 782 816 851 872 | 4803 | +878 883 787 
706 702 908 | 940 940 948 | 957 966 | 966 {| 956 965 877 
701 702 693 719 | _792 811 | 862 893. | 901 917 917 863 
641 667 722 740 779 841 | 885 892 | 916 | 907 916 825 
742 700 | 734 733 785 | 826 | © 863 908 | 925 892 958 840 
726 754 790 741 | +765 | 806 848 870 869 | 893 892 831 
847 891 900 891. |; 906: | 916 931 947 947 | 956 938 920 
767 742 655 739 800 | 818 863 901 $916 ; 916 931 860 
630 629 617 619 46) «| > 488, 823 822 821 821 | 828 783 
670 652 652 692 7004) 4975 766 756 783 790 | -<f98 741 
708 714 733 | = 766 | «6792, | =—-864 768 841 864 863 | 871 820 
632 645 GB2, 9) ¥24 ch e749 | Bil 833 854 900 940 924 808 
765 806 804 = 805 818 840 | 870 885 917 917 917 873 
736 737 438, | 715 744." 2789. |) 2833 847 868 867 899 835 
567 580 -617 | 648 687 | 702 742 769 |. = S11 804 825 762 
511 636 BIS; | B62 ti P7159) 174 810 830 | 844 859 858 764 
603 602 567 | 631 | 690 | 769 801 815 | 844 866 880 754 
533 589 615 643 692 752 808 815 837 852 866 774 
634 611 594 622 657 710 771 778 777 791 819 751 
568 616 620 669 741 759 792 820 834 850 873 774 
| 590 582 591 644 685 737 771 789 826 841 879 758 
617 636 . 627 693 361 h e760 801 815 866 873 889 773 
| 658 657 705 751 784 | 826 863 877 884 883 899 806 
602 615 690 699 724 | 3726 862 861 868 884 883 787 
708 698 688 719 758 | ~746 781 802 831 838 853 805 
642 642 653 713 744 | ~875 906 922 930 947 938 817 

2 
646 656 669 689 | 719 761 | 805 834 852 871 878 888 809 
| | 
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RELATIVE HUMIDETY- OF THE ATE, 
SATURATION. = 1000. 
Hours of | : 
Mean Batavia || 1 A. M. | 2 3 + | 5 | 6 7 8 9 10 a 42 
Time. | 
| ] ] | | ; 
ork 939 956 965 956 956° | 947 947 947 923 852 818 764° | 
+ 2 839 837 852 859 883 | 855 848 827 779 ‘700 645 | 624 
eR} 897 905 904 912 911 955 894 896 753 656 575. | SOLOw@ae 
Sg. | 904 921 920 920 919 919 910 911 835 732 628. ‘| S598.eae 
| 5 897 896 912 911 | 902 902 894 879 738 670 629 582 °} 
6 898 914 930 930 | 988 937 929 905 800 g12, 654 615 
7 899 923 ' 914 913 912 912 904 898 823 735 662 652 
8 848 855 863 879 904 904 922, 899 809 730 684 664 
9 883 881 913 871 863 871 878 862 815 774 682 634 
10 | 846 845 852 BB7 1)" BS8G 891 892 ® » 869° 751 626 561 540 
ibe 870 886 894 903 894 | 902 902 * 832 728 636 582 552 
12 872 864 880 904 904 + 895 870 817 801 754 691 628 
I-13 866 898 897 913 930 | 929 913 905 831 684 640 692 
» 14 890 - 898 914 914 O14 | (p14 915 906 924 S46) 4) ayo 631 
15 947 947 956 947 947 956 947 931 845 747 684 660 
H 16 883 872 853 851 883 891 882 911 772 721 629 580 
17 863 853 868 876 868 876 868 861 840 819 749 696 
p 18 835 842 841 849 848 864 873 779 TAB 664 643 597 
b 19 897 912 886 868 867 874 866 805 762 . 665 597 610 
20 897 912 912 - 894 893 892 909 877 811 736 668 632 
21 865 864 878 | 886 885 884 875 829 817 785 667 694 
22 846 870 886 893 909 909 918 875 806 650 591 549 
33 854 877 894 892 900 899 899 850 770 672 579 481 
24 861 876 875 891 890 898 889 842 750 639 542 490 
25 879 878 894 894 902 909 901 894 804 710 636 575 
26 816 824 854 878 887 887 878 . 863 796 730 592 522 
21] 786 790 787 810 824 823 815 789 723 666 552 550 
28 846 861 877 893 893 909 909 869 716 626 589 547 
| 29 834 856 848 878 886 893 885 | 829 724 655 586 565 
| 80 879 836 810 818 | 818 865 864 844 746 623 550 538 
\ 31 832 846 838 | 861 860 868 868 838 718 608 538 506 — 
@ | 
Hourly Means. 870 877 883 888 893 898 892 866 788 704 633 » 599 
| | | | 
| if 844 859 | (874 | 881 908 | 907 916 858 ‘743 659 606 543 
lagers 842 857 | 865 864 864 | 880 907 849 762 601 485 455 
3 812 811 835 840 850 870 860 810 720.) We Doe 430 386 
4 830 863 879 869 870 879 880 814 694 sti ig KCB 481 
5 826 824 831 838 854 879 870 864 797 Goo eos + 495 
6 869 868 875 874 874 | 882 882 837 760 716 629 581 
7 770 784 815 820 818 790 742 693 — G15) VL uoZ0 523 480 
8 713 2)» Meee 726 | 725 | 725 735 728 611 | 489 | 417 348 
9 756 770 768 | 780 |. 790 755 780 627 515 389 360 409 
10 S17 es | O18 sh Ooe a ee L 853 879 822 737 589 | 489 462 
' 11 849 | 866 | 865 864 862 861 854 783 684 592 531 530 
H 12 861 868 | 867 883 890 871 871 827 SAWS oe Kaye 582 611 
0) 13 874 873 | -864 904 895 894 911 856 746 701 600 549 
14 865 880 | 897 887 894 * 902 929 879 771 680 605 600 
b 15 899 889 | ‘880 896 904 903 911 879 784 | 738 709 645 
16 859 874 | 73 845 | 835 850 859 840 809 728 662 657 
9) iby 860 875 | 899 905 | 904 887 887 881 759 648 600 548 
18 857 864 | 871 S70 5) B8a7 902 894 803 745 668 615 668 
b 19 829 | 844 | 859 882 880 896 888 790 669 601 571 644 
20 867 | 866 | 905 829 | 836 834 883 863 763 694 645 662 
{ 21 852 867 | 864 819 817 823 831 829 829 726 639 642 
22 880 879 887 896 878 876 901 833 1159 670 596 "577 
23 864 865. 864 S/Oa) ee fO4~ UF peaoe dide 9743 694 631 557 566 
24 842 857 931 Bol) -a8o7- f eeoso 810 735 654 657 586 607 
25 802 864 878 886 835 842 858 853 774 714 629 | 628 
26 841 855 860 850 848 846 856 837 773 705 634 622 
27 832 | 796 810 817 816 840 825 775 697 616 501 474 
28 837 | 860 875 874 882 880 872 795 wie 584 532 480 
29 878 | 894 | 894 893 909 918 909 848 719 618 559 561 
| 80 848 | . 766 | 753 734 PANG be hie 754 657 648 570 496 440 
Was 829 | 844 | 850 849 847 847 840 753 683 607 591 591 
Hourly Means. 839 846 856 853 | 851 852 857 805 719 630 560 543 
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SATURATION: = 1000- 
| | | he 
aily 
1PM 2 oer ee eeee | 6 | 7 Sn ep 10 11 12 | and Monthly 
| | Means. 
| | \ 
779 W2—\ > 762 | 787 -| 785 782 847 862 | 869 877 892 899 866 
621 682 | 681 671 | 682 733 808° @ 844 851 857 873 873 780 
624 630 | 631 642.°| 702 734 795 831 | 860 882 881 897 791 
510 536 613 645@ 675 675 725 785 | 814 859 873 880 779 
602 626 637 666 | 682 731 805 802 831 846 867 891 783 
643 643 639 668 | 692 750 776 797 839 846 875 875 800 
678 716 694 687 | 739 750 783 833 | 863 854 860 840 810 
604 621 602 607 | 643 689 734 773 816 822 837 860 774 
584 614 562 599 | 672 680 736 777 812 826 856 872 772 
508 517 512 548 | 582 642 709 Taj 1812. |. Bat 848 863 731 
532 543 535 572 600 654 710 764 791 | 812 856 872 743 
594 602 608 630 674 723 746 802 838 861 883 882 780 
692 581 667 684 700 758 748 Gaye asym eat 867 883 795 
603 660 717 723 744 803 865 888 904 913 922 930 838 
665 695 687 703 | 749 797 833 862 839 861 876 883 832 
537 576 594 615 | 642 718 772 776 803 834 856 864 763 
671 653 | 568 532 607 701 782 833 840 | 814 845 844 780 
576 594 608 636 665 710 771 813 843 851 851 880 756 
604 667 “673 690 693 732 786 821 844 874 890 889 782 
584 556 571 610 671 707 760 809 831 814 828 850 776 
628 616 644 641 666 654 675 751 775 774 796 816 765 
495 551 580 580 | 635 663 742 790 804 817 841 847 752 
411 529 531 561 | 604 664 729 762 788 816 847 839 735 
459 541 559 615 | 655 705 743 792 820 841 864 872 746 
588 653 638 642 | 680 732 781 810 809 813 842 825 779 
520 539 575 593 | 596 643 675 722 EN iG, 796 811 729 
571 600 645 645 693 725 742 | 763 770 775 773 832 727 
539 551 594 648 690 | 726 9052 \| “2892 | 1821 836 851 | 835 760 
625 557 540 548 | 598 677 735 770 | 804 834 848 | 855 743 
522 528 591 Mabe) ah 205 ~|" 1743") <4963 <1) .783 806 | 812 | 850 732 
518 513 553 577 597 Goi nO06. 11702 mult 741ml 776 4) g706 a 628 711 
| “a eae a sate be wot ios Kee Pog oar eee cal 
583 602 613 631 | 664 709 | 759 | 795 | 818 ~ 833 | 852 | 862 771 
545 476 516 550 B80 ce slim O50 bx G0 hon FBO] FOQ—ob. FOO | PS 794 727 
487. | 484 496 | 531 557 618 661 687 | 740 751 771 | 24816 701 
345 406 424 531 538 633 662 706 745 766 70590 2798 670 
482 494 506 552 637 648 692 746 754 715 804 |: 827 708 
489 509 508 494 587 704 rin ANU 828 | 841 856 | 862 729 
542 545 677 685 681 666 700 | 729 764 | 782 PST, was 747 
520 547 557 542 569 575 Gpaceal 6727 ~ )ae7ad, wl. 762 781 | 702 670 
429 457 466 503 601 639 676 | 696 735 | 775 781 | 786 634 
467 491 516 569 604 620 648m) 712 938. |. 750 787. | 811 643 
419 473 527 582 590 618 675 712 769 | --797 811 834 701 
529 566 553 616 665 681 692 | 738 Teh. sate 823 | 845 721 
, 619 623 603 622 656 712 767 | 786 801 815 83784 757 
527 565 629 620 675 705 724 | 765 778 791 805 819 753 
677 642 | 615 645 695 775 Bon |) "7882 838 860 859 874 788 
620 611 611 639 708 755 788. | 794 801 808 822 844 785 
671 650 672 717 735 754 774 811 817 832 839 853. 784 
576 579 587 622 670 686 795 816 816 | 822 852 859 764 
634 620 614 654 709 761 787 801 801 | 808 800 814 768 
624 625 631 723 770 789 811 | 818 832 831 861 867 772 
605 590 583 634 700 775 803 817 824 816 | 823 838 769 
567 651 687 738 757 783 796 809 801 B21) 1) 2886 865 777 
600 587 587 613 625 670 760 774 786 807 835 850 753 
586 554 569 580 629 691 724 750 771 785 784 783 717 
606 586 616 636 693 746 759 780 779 | 770 791 812 740 
563 555 513 546 628 690 701 729 756 | 776 797 | +833 731 
601 605 529 603 641 682 714 727 747 | 795 767, «| ~=«787 738 
547 552 587 611 638 643 729 742 B77 | a7 787 815 708 
599 568 607 629 677 723 722 750 770 789 810 808 735 
578 597 582 626 655 715 735 750 765 785 791 819 750 
527 654 626 629 651 702 713 712 730 771 793 806 684 
549 512 545 573 619 664 676 701 729 | 756 789 795 710 
553 560 572 607 650 693 720 eee edb 7 Hit 793 805 820 730 
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RELATIV.E HUMIDITY OF THE AIR, 
SATURATION = 1000. 
Hours ‘of | | | 
Mean Batavia} 1 A.M. {| 2 3 4 Bt rise 7 eae aS 10 11 12 
Time. | | | | | 
| | | | | 
1 B17 817 | 847 863 | 878 | 894 | 894 792 679 607 ~—s «518 455 
; 2i 793 799 | 822 820 837 @ = 871 846 764 622 543 497 556 
| $8] 845 853 | 875 884 917 899 | 890 836 | @ 724 620 530 | 495 
4|| 840 846 870 886 903 | 894 | 869 751 626 575 516 479 
5 || 869 876 875° |. Bet 874 | 882 |- 874 803 689 542 480 545 
6 || 828 827 842 | 850 866 865 858 747.-| 666 540 | 436 526 
7 || 835 858 866 | 857 873 | 872 | 864 796 «666 540 | 440 567 
8| 889 | 897 896 | 887 903 | 902 | 894 833 706 609 | 524 643 
(4 9|| 763 | 761 769 | 796 713 | 90d 1 965 720 | 601 578 466 541 
10 886 | 910 901 | 909 918 927 935 853 756 664 604 592 
f} } 11] 860 867 883 900 900 = 917 874 R17 | we 608 616 614 
m | 12] 886 885 893 | 883 918 | 927 | 909 825. | 715 608 589 568 
13 || 887 910 910 901 909 | 917 | 892 617. |’ “738 614 477 495 
5 14 | 893 884 917 898 879 | 880 | 868 804 625 541 467 480 
15 || 728 763 792 791 806 828 822 775 | 661 575 558 566 
fj] } 16} 806 821 835 843 | 850 | 857 818 750 666 588 550 516 
17 || 775 803 825 863 845 | 869 845 772 697 621 566 549 
H | 18] 3832 821 810 826 | 824 | 839 | 817 740 | 690 574 473 | 496 
19 || 849 832 839 861 | 869 | 876 | 845 736 =» ~—-659 517 438 405 
i} 20] 356 830 820. | 818), "8264u! —sa5 iu waais 712 664 575 526 489 
f] | 21] 759 801 810 843 850 | 887 | 827 781 665 563 549 541 
22, || 824 854 861 869 868 867 | 827 729 614 518 507 573 
-Q | a3] 878 853 877 887 902 893 | 860 788 642 566 516 577 
24 783 812 835 858 874 865 | 866 733 575 453 329 517 
25 || 745 765 780 786 790 809 | 780 670 521 363 338 312 
26 || 798 811 866 864 862 870 | 816 673. | 570 465 419 328 
27 || 778 790 832 845 860 | 834 | 834 929 | 632 528 575 608 
28 || 833 824 862 886 868 | 875 | 836 718 | 610 450° 345 328 
29 | 757 771 882 |, 814 864 | 845 | 823 752 | 609 496 531 367 
\ 80] 838 845 844 | 850 866 | 872 | 834 710 621 557 484 579 
Hourly Means.| 824 833 | 850 858 | 866 | 871 850 764 654 553 495 510 
1|| 832 854 869 876 875) Bat. |) eae 737 | 584 469 453 491 
2| 784 815 830 854 879 | 870 | 812 679 573 476 460 | . 531 
34 | 82% 822 829-835 858 | 866 | 795 660 594 519 494 573 
4|| 849 863 878 |- 877 884 867 844 703 578 469 415 576 
5 | 690 714 754 | 750 767 | 790 753 620 .| 609 504 541 568 
6 | 807 812 827 | 833 863 | 895 797 594 472 414 363 462 
7 | 831 827 834 | 841 855 854 789 616 412 383 352 354 
8] 820 | 835 841 | 839 838 836 798 719 624 525 545 481 
9] 795 | 767 770 | 775 783 797 761 709 620 563 553 623 
|, 10] 741 753 758 774 781 805 798 707 662 523 588 438 
ef} ily 773 772 795 826 850 849 756 645 584 465 404 474 
12 || 782 796 819 826 842 841 | 801 725 636 566 567 594 
f] | 13] 824 798 805 797 828 844 | 783 699 596 506 527 591° 
14] 832 | 831 822 708° |, “8pi g37. 51’ (628 713 595 508 437 464 
MQ |} 15] 780 | 787 786 808 846 845 | 776 590 587 547 499 540 
QO ( 16) 762 767 761 782 790 789 | 754 676 625 568 597 565 
17] 818 815 814 | 829 844 843 | 797 656 524 489 446 490 
| 18] 797 794 825 | 831 821 828 | 824 698 598 467 439 482 
- 1 19] 832 846 | 829 837 796 | 796 | 762 700 632 604 589 561 
0 | 20] sor 798 | 846 838 -| 844 | 860 | 830 763 678 573 586 555 
QO | 21] 813 828 | 842 833 848 865 | 835 701 614 543 581 642 
22 864 863. | 877 877 893 | 893 829 747 610 527 573 604 
23 | 833 840 | 847 854 853 869 808 754 660 582 566 557 
24 | 797 818 849 824 855 846 757 742 630 570 544 608 
25 || 859 857 | 873 873 914 888 | 874 776 651 576 662 607 
26] 815 | 838 | 877 | 868 876 876 | 815 745 648 533 622 553 
27 || 859 874 865 | 873 | 864 880 | 842 776 675 560 522 400 
28 | 770 797 820 829 | 852 852 814 699 586 527 466 560 
29 | 799 805 | 805 812 836 836 768 687 621 593 600 571 
30 | 849 855. | (8d 861 861 860 830 728 613 523 | 540 527 
81] 812 | 817 | 793 | B15 | 78 | 798 | 97 | 630 | 568 | 481 458 | 484 
2 ea a if ES el he : Se 
| (ae: 
Hourly Means.) 808 | 815 | 826 | 830 | 842 847. | 799 697 602 521 516 533 
| | 
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me Ast VE rHUMI DIT YY OF THE AER, 


SATURATION = 1000. 
| | | | | Daily 
1 P. M. 2 Sarge a) oe, 6 6 a 8 Y 107 ie) 1 12 || and Monthly 
| | | ' | Means. 
| | | 1 
575 605 = 599 597 584 | 558 614 669 675 | 714 738 750 697 
585 576 594 612 611 | ‘691 723 729 ‘141 | 784 803 801 708 
529 526 | 545 563, | 618 | 677 743 748 782 |, 812 833 833 732 
477 528 .| 570 |: 551 | 587 693 673 747 803 824 855 | 878 718 
419 373 | 542 572 | > 587 667 729 747 Sid 0 em ims zi! 783 | = 829 708 
362 820. | 312 a8 3) 9395 474 603 671 703 | = 749 785 812 639 
567 608 658 678 1 PTF 763 761 802 822 | 852 866 865 750 
655 G08 | “407 | 508° | 467 414 534 585 659 ~~ 709 697 762 695 
579 599 | 651 | 660 | 689 755 802 828 851 | 864 897 887 724 
634 618 | 636 | 610 | 670 706 743 790 803 825 830 853 774 
635 631° | 635 | 645 | 682 705 = 750 776 811 832 846 | 853 766 
635 625 | 625° | 685 696 | 741 | 788 808 852 866 864 880 778 
555 589 553597 632 8B 780 806 842 848 | 862 745 
556 5624 | 467 | 524 | 596 | 690 729 754 761 | 781 781 | 796 712 
540 575 596 AGO 2) 62820) 677 709 743 763 | 769 | 804 755 701 
517 563-590 608 | 647 | 677 681 709 aD Tae) FAS 799 705 
606 Bele + 7524 567 | (687 | 893 747 760 | 767 821 825 832 723 
582 585 568 596 | 667 | 691 690 710 | 744 | | 784 812 834 709 
558 571 559 592 | 670 | 707 747 761 786 807 836 | 865 716 
541 534 602 604 | 644 | 668 707 740. | 713% |) G64 | BO 738 699 
590 mae vi fe 1 679 | 3710 694 | 678 705 \ | 750. |) 761 796 809 720 
575 |} 605 672 644 647 693 Jad PY S778 a AAs, | 804" 848} 885 734 
497 480 429 508 | 575 590 613 619 | 660 | 718 | 742 | 784 684 
346 g01-| 418 -| 308 | 469 | 620 BES hs 9681 eal 1), 1672) -699..- | 718 621 
262 a93..| “A21 | 478 548 607 60257) 700.9) 9720" | 784 740° | «(760 613 
305 300 oa 7) as17, 1 #676 | 612° | 680 |} 712 | 758 | 758 | 779 | 778 645 
596 557 566 | 520 | 494 640 | 668 631. | 730) | 763 | <793°-) 820 | 695 
288 333 308 - Bape ar) ih S22 |) “OS8S | E20) § 688} BOF) TIT | 786 608 
469 499 | 533 | 522 | 601 684 659 | 709 | 740 758 | 801 | 806 677 
600 Gee, hee 3600 |. 634 , 669 | 693. .| 719 | 7S | 4770 | 797 | 833 715 
521 529 | 544 | 563 | 601 652 | 688 | 724 | 754 ’ 79 | 796 812 704 
| { | | | | f 
| bite 4 ] eer 1 ara 
412 497 659 | 647 | 654 | 676 712 | 744 | W7 | 975 | 772 689 
iv 9520 616 602 | 647 656 | 693 716 NE NIIG Al S7BB es) BIT 698 
608 594 | 663 705 aly) 762 721 vt “VIG 800 | 813 | 818 715 
482 471 | 444 468 | 583 | 594 556 | 9681 | 636 | 668 | 690 646 
541 607 653 A710). W100. | +938 760 | 794 1704 | 104 | 7865 683 
505 636 | 677 719 695 —- 680 722 762 775 |. 811 | 816 684 
475 532. | 599 | . 697 735 746 742 760 772) WIa3 813 670 
543 555 | 587 | 614 665 696 696 710 7501 1-763. -} , 7988 693 
509 526 528 | 6551 580 596 616 654 698 731. | = 766 660 
449 556 572 593 584 532 596 661 698 740 | 767 643 
535 | 533 556 685 | 729 748 753 704 Ty | 47208 4 RTSS 673 
624 639 643 659 | 694 734 773 | 801 836 = 844 | 850 729 
617 586 637 639 722 741 766 =—s«é83021 827 | 826 833 717 
610 621 650 687 724: | 931 731 | 744 733 735 754 698 
557 604 649  —- 648 653 | 671 688 | 719 745 749 750 680 
594 602 593 | 65699 | 725 | 723 709 | 740 | 766 807 |. 813 697 
676 | 758 e765; 5620 P4827 | (902 984 | 716 | 718 726 769 737 
531 | 4561 586 | 645 | 722 | 734 765 | 778 | 806 827 833 697 
551 | 569 | 612 670) °718 765 777 \ 7 \ 818 794 | 754 773 715 
Gag. | $042— | -627.°| 621 |. 659 696 726 |* 780 776 773 793 724 
607 670 683 | 664, |~»703 729 760 | 785 798 828 833 734 
638 623 665 | 708 | 732 766 778 907 785 807 827 744 
610 637 589 648 | 699 710 717 | «+756 788 780 792 722 
554 609 639 668 _ 693 712 772 «| ~=«.791 804 | 801 829 723 
597 585 563 641  —«-669 710 a 783 780 785 732 
581 638 702 702° | 784 > 5767 760 | 781 823 846 845 742 
470 574 483 616 724 ae05 679 708 712 |: 730 | 764 695 
| 634 582 616 662 685 | 703 748 746 | 785 797. | 809 700 
| 692 607 634  —- 663 705 | 923 761 | 786 | 816 813 842 719 
568 579 607 | 683 734 | 740 738 | 770 811 823 813 722 
562 593 641 | 670 637. | 721 762, |) 787 770 775 787 681 
Pe ee | oak sz} d 5 ae as = ——- |= es ee | ED he ee = as 
559 594 621 648 692 | 715 732 | 748 POY | \782) | . 706 702 
| } i | 
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SATURATION = 1000. 

—————______________________ EET i ae aaa, 
Hours of | | | | | / | | 

Mean Batavia || 1 A. M. | ia 3 4 5 6 ) 7 8 : +] 10-3 11 12 

Time. | | : | 
i} | | | | | | | | | | 

py 77 Fr a2 844 859 873 880 871 | 835 748 | 651 594 600 542 

[ 2] 815 820 822 836 865 881 | 837 684 | 532 459 | 456 445 

3] 765 772 778 786 823 831 | 765 677 —s«600 517 | 438 474 

4|| 796 803 817 817 808 808 753 675 | 553 517 484 522 

5 | 796 811 833 848 864 863 | 821 757 | 625 544 598 591 

6 | 837 829 834 850 848. 856 | 798 763 663 504 579 580 

7 || 821 842 800 800 822 821 | 773 755 | 650 529 553 572 

8 | 803 794 808 832 823 840 | 818 718 | 638 571 526 536. 

ir 9] 802 816 832 839 854 839 | 788 640 | 579 520 518 507 

10 | 778 807 798 819 819 827. | 808 738 | 706 677 583 592 

f} | 11] 828 835 842 849 864 848 | 791 722 | 634 549 470 595 

12} 805 826 825 840 854 854 788 705 | 554 473 502 506 

M113] 819 804 818 815 814 829 .| 817 671 | 541 466 356 541 

| 14 | 805 804 809 807 807 798 | 808 682 | 614 592 595 579 

5 15 | 818 809 815 816 831 847. | 833 746 670 671 646 641 

16 | 803 832 838 844 835 850 | 807 737 636 643 591 575 

Al ay| 757 784 792 798 807 814 | 839 764 665 592 581 614 

b 18 || 757 750 757 771 776 790 = 793 756 660 605 628 659 

19 || 837 867 866 881 889 sss | 948 782 617 544 526 560 

QO | 20] 820 827 856 864 855 847 |. al 682 634 553 524 517 

21 || 940 931 947 939 930 930 | 899 786 684 576 595 559 

Y, 22,|| 858 873 864 879 861 861 | 823 773 680 597 617 606 

23 | 851 866 865 872 904 897. | 883 776 613 505 477 591 

24 || 833 841 856 864 864 880 813 707 589 532 568 546 

25 | 803 850 866 874 881 864 | 782 668 _ 628 573 586 580 

26) 792 806 819 813 820 821 808 184 “| 728 703 618 617 

271 830 845 867 899 899 905 | 867 816 758 687 721 702 

28 | 881 889 897 897 912 904 851 734 616 523 483 606 

29 | 923 940 940 940 940 940 | 917 783 715 631 576 609 

\ 80] 948 940 948 948 966 948 932 917 | 942 923 946 965 

Hourly Means.|| 825 835 842 850 857 858 826 738 © =-646 579 565 584 

| | | 

} lj 947 939 947 947 946 955 947 883 781 722 | 689 648 

2, 930 930 930 939 930 938 899 838 798 697 625 617 

3] 940 932 940 947 939 939 916 834 750 675 | 628 649 

4] 924 924 924 940 923 940 891 811 727 666 «608 617 

5 924 931 940 931 | 931 939 916 833 719 661 796 820 

6 | 948 966 957 966 966 956 915 892 791 712 641 658 

7 || 930 938 947 946 946 946 947 914 891 778 725 642 

8 | 924 924 899 915 930 922 923 868 783 712 714 741 

K 9| 973 973 965 964 964 973 965 899 833 744 639 555. 

({ } 10} 921 939 947 947. | 947 956 948 863 828 780 | 740 741 

11] 882 864 897 904 | 930 938 930 813 734 635 608 617 

f} | 12] 940 957 957 948 | 939 947 923 868 803 749 720 624 

ry 13 | 966 956 956 947. | 956 947 956 966 917 833 759 761 

14} 851 882 849 848 888 922 | 819 774 732 656 690 637 

S 15 | 929 947 947 947 956 973 965 966 966 918 827 725 

{16} 907 932 932 948 940 940 917 849 806 775 676 702 

| 17| 916 924 932 924 932 940 | 924 854 834 752 801 808 

18 | 956 947 965 939 930 947 966 900 788 687 622 552 

0 | 19] 966 956 947 956 | 947 956 938 923, | 831 855 790 743 
20 || 876 883 916 906 = 915 923 | -931 924 840 779 701 689 

Mf 21] 932 931 931 939 | 947 956 940 907 847 737 684 711 

al 22 948 940 940 940 | - 947 956 931 877 818 740 684 647 
23 | 901 917 925 924 924 932 | 916 811 745 676 662 600 | 

24 870 877 875 891 | 899 915 | 892 835 721 730 | _ 660 639 

25 || 917 917 932 941 | 941 940 | 933 830 731 647 681 625 

26 949 940 940 940 948 957 949 888 782 745 660 684 

27 || 909 899+ | 874 899 906 923 875 818 726 707 689 667 

28 | 884 884 891 916 | 924 924 | 924 869 818 743 706 718 

| 29 932 932 940 948 | 940 940 | 932 878 801 680 635 600 

, 80} 966 966 966 957 966 966 974 873 791 697 646 611 

\ 81] 900 892 892 900 | 900 907 | 933 880 825 779 693 621 

| | 
Hourly Means.) * 924 927 929 932 935 942 927 869 799 731 690 667 
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| | | Daily 
1P2M.; 2 3 ae } 6 6 7 8 9 Colt) Soni? bal 12 and Monthly 
| Means. 
i t . i 
/ | 

537 629 | 605 | 619 732 820 833 852 | 755 755 | 747 795 742 
537 8. {S17 | 561 | 607 642 665 713. | 745 756 | 762 775 677 
515 515 | 544 | 588 634 613 672 Zot 950 TERY oy Rami gf 790 672 
554 542 | 643 | 632 698 715 740 750 745 749 | 770 790 695 
553 630 | 614 + 646 638 665 719 rE) en er 804 | 817 831 725 
328 503. | +662 591 591 696 747 786 | 812 825 | 796 802 712 
596 602  —- 602 674 690 697 654 709 | 729 755 | 768 780 708 
576 602 , 626 670 666 618 644 689 | 710 729 | 743 763 698 
557 556 | 599 642 676 721 714 753 764 715 | 796 772 702 
571 622 669 705 671 764 723 765 iP 783 | 790 812 733 
519 535 «612 573 620 659 676 718 720 759 | 764 770 698 
344 340 473 502 553 636 665 696 | 735 .| 760 ; 801 | 799 660 
482 526 | 553 605 | 630 690 701. 1.) 746 | Wa) 797) > 802 807 683 
596 645 | 658 | 656 | 685 702 TP Pe rire 806 | 835 825 723 
596 598 | 664 | 712 703 654 yen GL So Ses ler 7B) Wake Vy e788 796 736 
584 595 | 622 675 | 684 708 742 742 715 768 723 730 720 
777 604 602 637 638 670 761 | 768 785 | 764 771 678 719 
592 637 605 635 645 670 707 | 733 764 798 818 839 714 
581 586 604 646 691 717 1020 Weel Ae od7D 794 807 821 736 
554 575 566 563 627 924 923 | 930 | 931 931 931 923 756 
625 637 658 636 670 700 752 | 814 | 797 801 | 798 843 769 
594 622 643 674 | 703 696 725 | 784 | 773 Tile wae 829 745 
540 584 635 627 653 670 2207. G20, g194 793 | 807 812 728 
555 565 545 586 —s- 619 648 715 | 704 738 738 | «445 766 701 
604 | 621 618 658 | 687 703 ae aerate age eee 746 ~=—- 766 778 720 
574 | 683 711 765 785 737 692 | 696 | 782 tegen” 3 Gas 802 743 
690 mooL i 701 ane Rare 766 840 | 820 | 851 844 | 858 866 800 
632 | 592 652 651 | 753 876 916 | 923 | 940 923 | 940 | 940 789 
642 602 | 631 | 691 | 800 | 809 915 | 899 | 899 916 932 | 940 814 
947 948 | 916 | 907 | 900 900 915 | 940 | 981 947. | 947 | 930 935 

| | | | | | | | 

| | | | | | | 
578 | 595 625 648 | 679 | 716 744 | 769 Wo) MiIRTOS LUT 806 Ar 218 732 

: | i} | | : 
696 Pop 77ae | 787 800 789 B24ee ee R9R ny! 8528 MSes. We 800.1. 6906 841 
578 614 | 661 677 f5be | 4826 885 907 | 900 | -907 916 940 818 
634 606 | 654 689 707 754 798 811 | 909 | 902 901 916 807 
577 553 646 710 695 755 863 S17 || ep2se. |) L934 932 932 805 
843 774 770 782 788 811 900 948 | 948 | 957 948 948 865 
740 801 818 851 906 897 921 | 938 938 947 938 947 875 
554 562 543 820 850 894 893 | 908 908 917 900 916 842 
916 932 940 947 947 938 947 973 965 965 973 965 903 
512 569 608 611 651 713 793 836 843 834 896 913 801 
706 759 801 781 759 795 824 847 830 868 875 883 845 
622 668 676 917 924 940 924 | 941 958 982 916 | 906 837 
652 662 616 687 894 | 957 932 | 957 957. | 957 957° | 957 857 
709 701 708 721 739 | 750 850 | 863 863 853 829-844 848 
641 670 736 760 760 | 809 791 847 821 864 880 | 930 794 
783 731 738 762 775 | 965 827 880 887 902+ 885 892 871 
666 677 | 669 717 804 824 847 854 869 | 877 | 876 | 892 829 
778 780 779 821 906 931 948 | 957 957 |» 957 957 | 957 886 
592 822 779 801 889 | 931 957 | 947 957 957 | 974 974 866 
698 702 666 709 675 725 807 | 865 849 878 | 870 853 838 
696 a7 e 685 806 885 885 908 908 917 941 932 932 854 
656 649 673 752 840 . 870 869 862 884 907 932 948 846 
596 651 717 702 722 767 822 865 887 | 894 | 902 909 825 
607 633 651 662 722 761 794 829 | 865 895 895 863 796 
648 637 654 695 725 757 865 903 943 886 886 908 805 
703 680 654 684 732 751 853 865 950 932 932 958 822 
755 772 759 771 791 825 866 888 888 910 | 919 919 852 
634 628 638 696 | 693 783 804 841 894 862 | 877 876 797 
815 880 880 888 880 856 886 902 894 901 | 925 941 869 
679 } 710 710 871 885 918 933 933 942 950 950 949 858 
635 632 617 613 659 719 793 826 839 838 868 884 804 
666 678 691 827 820 798 932 932 915 923 | 940 940 841 
‘ cae 

677 698 707 759 | 793 822 866 | 890 902 907 912 919 839 
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RELATIVE HUMIDITY OF THE AIR, 
SATURATION = 1000. 
8 f | | i | | | 7, Pe is 
3; O | | | | 
Mean Batavia | 1 A. M 2 3 | a ee 6. 7 “oa igo aS 11 | aa 
Time. | | . | | 
7 ] | | } } | 
Toasty 7031 940 O31 | 922 9] p22 939 923 868 813 742 700 | 685 
2| 940 957 | 957 | 948 948 957 957 | “894 | 836 815 822 802 
| 3] 950 950 | 949 958 957 948 957 949 909 857 774 716 
4 ||. 925 933 | 932 932 940 | 948 941 886 831 659 660 | 638 
5 || 924 924 | 916 940 | 940 | 947 923 | - 833 753 730 694 | 637 
6] 915 931 | 940 948 | 948 | 948 940 863 757 721 691 699 
7 | 923 931. | 931 947 940 940 957. | 854 785 717 866 724 
8 | 923 923 931 947 | 947 | 956 957 | 940° | 861. | 710 663 «641 
9] 901 901 892 884 916 948 941 902 | 843 | 795 722 801 
‘FT 10] 948 965 956 | 956 947 948 966 958 909 | 865 902 | 901 
pi 11| 925 941 932 | 948 948 940 941 925 870 843 835 752 
12 || 966 966 966 948 940 966 940 885 826 799 767 731 
M }1s| 957 966 966 966 966 974 974 933 864 741 675 689 
14] 917 933 932. | "a8 | .948 | | 957 958 | 880 789 652 679 | 723 
q |45| 917 933 932 | 941 | 948 966 941 | 902 822 753 727 693 
16 | . 924 940 956 | 966 966 974 974 | 949 862 | 841 | 790 811 
p 17] 918 918 909 | 909 926 908 | 908 871 B22 | e770") ees 766 
18 || 966 966 957 | 966 966 974 | 949 933 856 850 787 761 
4 | 19 966 966 966 | 966 | 974 974 | 974 974 927. | 859 801 781 
20 || 949 949 932 | 948 | 948 948 | 957 957 983 | 941 855 808 
Gq | 51] 933 933 942 | 949 948 966 | 941 834 800 926 | 895 799 
bK | 22] 940 932 932 | 940 | 948 948 966 983 974 974 | 983 983 
23 | 966 966 957 | 947 | 939 973 973 966 933 957 958 933 
94| 959 908 867 858 874 890‘ 899 870 856 849 802 758 
25 | 868 883 |. 899 | 890 890 899 | 906 916 864 794 754 693 
26 || 927 934 | 942 933 933 933 933 926 | 896° | 817 726 727 
27 911 909  —- 966 958 957 958 | 958 | 958 | 934 | 880 775 784 
28 | 943 933 942 941 949 940 | 949 | 886.| 851 | yBl4 822 793 
29 || 918 933 950 | 950 | 958 | 949 | 966 926 896 859 871 878 
| 80 || 958 958 958 | 958 957 957 | 958 894 831 | 709 742 728 
\ 831] 885 901 908 933 932 949 | 933 895 810 | 724 702 711 
| | 
Hourly Means.|| 932 936 | 937 940 943 949 947 910 857 | 805 782 760 
| | 
j; 1} 940 948 948 940 940 931 | 982 884 819 814 768 732 
/ 21 934 926 933 | -925 925 916 | 917 870 | 810 742 744 732 
| 8] 926 950 949 | 949 958 958 | 966 | 919 | 844 770 678 677 
4. 935 943 950 | 942 933 941 | 950 | 864 819 881 784 741 
5 | 943 935 943 | 926 950 958 957. | 957 933 881 797 771 
6 | 918 933 942 | 933 925 917 941 | 909 |. 880 858 789 739 
7 || 870 870 885 884 892 932 948 | 940 957 933 895 873 
M 8] 942 950 950 | 933 925 949 948 948 966 042 864 837 
9 | 950 950 950 | 942 950 949 | 950 983 966 918 865  —- 818 
m | 10} 926 933 941 | 932 932 948 | 941 864  — 801 775 880  —- 816 
11 |. 933 933 933 941 932 932 | 932 894 | 851 755 | °930 "| aise 
qd | 12} 804 885 908 925 940 948 941 879 815 781) 731 Soe 
13 | 941 948 957 948 940 948 932 870 830 | 761 796 | 803 
bh ] 14] 924 924 916 915 923 947 | 957 887 851 783 740 ~~ 681 
15 | 974 974 966 966 966 966 966 966 942 873 | 790 811 
m | 16] 940 957 948° 948 966 956 | 956 948 895 822 | 7780 749 
17 | 958 948 957 948 966 974 | 983 991 966 943 | 959 919 
M jis} 974 973 965 973 965 973 983 974 950 943 838 881 
fy 19 | 949 957 957 957 | 957 966 974 950 894 858 894 822 
20 | 958 883 957 966 966 974 966 974 966 958 957 957 
fy J 21) 983 974 974 966 966 956 965 957 eh 829 769 742 
22, || 933 933 932 941 | 948 931 931 853 850 | 858 919 927 
23 | 933 941 949 949 | 957 966 932 878 826 822 | - 802 789 
24) 942 942 949 949 948 957 957 908 820 775 756 809 
25 || 958 957 | 957 957 957 957 957 933 844 816 771 733 
26 || 950 950 | 958 966 966 966 966 | 942 896 837 757 744 
27 | 926 933 957 966 | 966 966 974 | 974 966 958 950 959 
28 | 949 966 957 966 974 974 | 974 918 807 702 656 600 
Hourly Means.| 939 940 | 946 945 948 952 953 923 879 8424 4807 of- .7g2 
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Pees ate yee COVED htsy7O FER E ACER, 
SATURATION = 1000. © é 


| | | ' 
1PM 2 3 4 of BB 6 | CRO Be Ro CRNA Ca ie 5 Rr i a bo | ania Mocthly 
| | | | | | Means. 
! l 
809 | 857 857 | 886 | 885 | 884 916 | 924 | 932 857 
838 | 838 838+ | §806| (911 | ©0385 -| 943 950 | 942 891 
782-1 4970 | ©7838" | 3858 -P (896 | “903 | 1918 | 926 | 933 864 
758 | G70 | 795 | 802 | (838 Sele Bool} 917) 4 O17 828 
688) eiate | 8760. ; 0837 829 7) 7859“ Fr8s9 |} 7866 891 808 
744 781 834 | 863 | 883 | 888 | 891 900 923 846 
783 4 | e787 823 | 815 | 846 868 | 892 | 906 {| 923 852 
632 | 7643 7200) 4979"), £827 818 | 840 | 863 908 808 
943 | 934 034 | 9943 | 926 | 033 | 932 | 932 | 940 893 
867 | 852 | :882 | 904 919 919 | 934 | 918 |° 908 912 
825 908 041 | 949 | 949 | 949 | 949 | 949° | 957 | ° 892 
752 | 1778 B02. 4 R002) 1 4033) 2033: O41 Gros. | 4940 870 
ope A789 GiabSOS «| ©8360. 7 2857 | ges 877 | 901 | 908 848 
fase) P7e2e we aT74 | E828? 3) Rap 871 878 | 893 | 908 832 
790 | 782 | 908 { 917 | 917 933 941 | .941 949 864 
Goa m7AG) O78G6 | 8858. | 8888 903 903 | 918 | 918 869 
Soba F017) 4) (50256 8 OTS. | MBOSI 948 948 | .957 Wy 957 875 
s99 | 932 | 932 | 941 | 949 958 | 966 | 966 | 966 | ‘ 901 
766 | 779 | 836 903 | 910 918 | 918 | 933 949 891 
730 | 753 N73.) 8800, apse? eee 910) 15 A002" | 002 901 875 
743 | -779 836 | 871 | 902 | 909 | 918 | 933 #F 941 874 
934 | 911 910 | 909 | ©9918 | «933 | °949 | 949 | 957 947 
| 808 | $24 | "8659 | ‘919 | 927 043. | °943 | +959 951 927 
} | gOS. | avi0> | 9761" | S814> 4820) | S885 | 1858 | 804 | 886 826 
! | Woe ace.) G7O1er| S09. 9) 6 5852-7) PS6R. =) FBRIl 4). 881.) “806 828 
712 | = (748 M76 ak 705-9)| 5820 4. 2846 |) wARG7y 8975. 1) 3896 839 
| | #839 | ‘851 | > 9858 | *881 | ‘904 | 2927-'| (943 | 951 | O51 |. 896 
ae R767. i 189.) F801 | F8b1 1 888 gi 4910 | 5926 | 918 909 864 
Si g00 | 808 | 837 ; 873 | 910 | 895 | 927 | 934 | 950 899 
t 762 ab 943 789 | 816 874 | 904 | 895 | 894 902 848 
| boiti7e S863, 4 870 | 7869 5877.) ©6803 | ¢908. || 5 817 925 844 
| | | | | | | 
: Gan | 2784 | “802 | +835 | 867, | "888 | 800 | 912 | 920 927 867 
| | | | | 
| : | | 
771 783 | 810 |; 839 | 889 852, | *873 | 7019 927 849 
731 |, 722 | 699 831 | 866 | 806 | 910 | 927 918 834 
702, ial 771 754 846 |. 876' | 897 -| 896 | 919 832 
MO8e Wk7eOr | ated) E808 839 | 867 | 911 911 | 919 844 
758 | 811 | 810 859 896 | 895 | 804 | 894 | 918 ' 874 
GSo0 i iss el) 0797 S00'"mse2) lo meo0 | eased ecb |. 7878 845 
A905.) (ue W787 | 6814 836 856 | 879 | 909 | 918 | 909 872 
785 BOL pees WP esst~ 7 F004) |} 8927, 3) 2084 | 5043. | ©2958 890 
802. | “80265 S801 9) 2837 873.41) 3011, | ©902. 7) S018" |. 5918 888 
816 S0te | Wetoe f es81° | 4019, | 7927 * | 1943 943 934 873 
694 | 757 | 804 | 846 | 875 857 | 864 886 | 894 827 
767 780) aS2ip\ 2902 me! COUT 901 | 908 | 908 | 924 849 
763 778 791 | 863 884 900 |. 916 916 | 907 864 
858 927 | 934 | 958 958 966 | 966 966 | 966 879 
716 767 801 | 878 941 | 949 | 949 | 949 | 949 892 
761 794 808 | 844 | 881 | 896 919 | 909 | 909 862 
753 Bese ah E851. |” 2896 930 | + 947 947 | 956 | 965 911 
788 823 823 872 | 909 | 909 925 | ©9025 949 917 
815 851 | 904 | 919 | 927 927 951 | 942 | 974 907 
926 966 |. 958 | 966 | 974 | 966 974 | 974 | 974 959 
696 713 | 746 | - 836° | 805 | (895 910 | 943 | 934 859 
788 781- | 853 | 896 | 927 | 927 | 934 | 918 926 893 
737 776 788 = 804 840 918 033 |, 1950 | £933 863 
851- | 927 | 959 | 959 | 926 | 926 933. | 958 | 949 889 
744 763 782 | 858 | 927 951 950 | 942 | 950 871 
770 | 768 | 809 | 851 | 904 903 909 918 918 872 
839 824 | 844 | 910 | 943 | 950 950 | 958 | 966 933 
PtG2iin mom | L710 | 795" | 869) F880 919 | 927 | 934 822 
| | z | : _| a =e 
768 | 791 sis | 863 | 895.|- 909 | 921 | 928 | 933 | 87 
| | 
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BATAVIA 1878. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


RELA TWEE «3 U MPD Tey OF AH ee Aaliies 


re 


SATURATION = 1000. 
| | | | | 
1 A. M. 2 3 4 5 6 | 7 8 97.) Sele eed 12 
| | | | i 
943 933 933 942 950 | 958 | 933 873 803 698 672 634 
| 920 935 943 934 942 950 | 934 858 817 764 740 741 
943 967 950 958 950 950 958 975 975 967 959 ~=— Oi 
948 957 957 966 957 974 | 907 966 967 911 873 825 
934 934 950 942 933 925 942 943 852 832 766 755 
942 933 941 949 958 932 908 908 885 |. 797 741 719 
861 884 907 923 931 915 916 9014. | 886° | S@2>>| was 709 
957 957 948 948 948 | 966 966 958"'| 926 | 950 | 957 | 966 
957 966 957 957 957. | 957 966 925 842 808 783 744 
948 940 923 931 940 940 940 931 916 886 850 850 
957 957 966 966 966 957 974 974 | 926 835 | 793 759 
940 974 966 965 | 956 965 965 957 861 837} 2 a 750 
932 940 940 940 940 940 948 917 878 926 | 850 Sil 
066 966 958 966 940 957 991 966 | 967 917 .|" <308 783 
959 958 950 966 966 958 950 918 866 795 818 846 
966 966 957 966 966 973 957 925 864 823 806 706 
949 941 948 940 957 948 | 957 926 886 777 716 718 
926 926 926 933 942 941 949 902 | 826 806 786 764 
917 932 949 958 | 958 966 966 918 919 896 851 790 
941 941 940 948 957 948 948 916 943 896 858 831 
933 941 949 949 | 974 983 974 902 822 791 751 784 
| 057, | (O57. -|. 066. 1 O57) | '948— | | BSB) ag 885 880 831 808 | 776 
957 | 949 957 | 057 | 974 983 | 966 | 949 887 | 823 769 778 
966 | 957 | 966 | 957 956 | 956 956 991 958 874 | 837 788 
901 | 916 | 916 916 | 924 | 948 | 941 909 808 909 | 943 870 |.. 
950 | 950 958 949 | 966 | 966 | 966 | 943 | 830 757 728 673 
934 | 942 | 950 949 | 949 | 932 | 924 879 776 752 716 683 | 
| 933. | 933. | 950 | 958 |. -958 | 9658, | 942 | 608°) BD, } egz 669 648 
f'900: | 917, | 900. ean. 1 mse 932. | 033) | BOB. | 804 741 695 691 
| | 951 O51..| O43 | O51, | B51 942 | 942" | 911 826 768 729 717 
\ 918 | 925 925, 1) SIVA | eT 948 | 924 | 887 | 797 720 613 629 
eee Se Meme, tac a= | 
| | Sac ey ea eee Te i = hen een a 
939 | 943 945 | 948 | 950 952 | 948 | 920 | 87 627) ee Pago 763 
Fann (aE TR RT Wm en 
886 894 917 917 916: | *916.. 1, 900.4 S64aeeternase 715 | 683 632 
925 933 932 932 941 932 | 942 O30 | 4627 920 799 680 
949 957 957 957 957 | 957 | - p57 908, | 857 735 | 703 793 
950 949 958 949 | 957 | 948 957 918 | 831 753 | 702 668 
941 932 941 941 | 949 | 948 949 919 818 733 717 760 
966 | 966 966 966 974 | 974 957 949 887 810 713 722 
966 | 958 974 966 | 966 | 974 966 974 943 909 896 817 
958 958 950 958 | 957 | 957 949 926 831 784 774 734 
933 950 949 932 | 948 | 940 948 | 918 809 718 696 699 
918 |. 917 933 | 941 | 949 | 949 949 909 852 784 696 692 
924 932 932 | 932 | 940 |° 1948 940 | 941 879 774 731 766 
949 949 940 940 | 932 | 957 | 940 | 908 829 781 718 713 
941 941 941 949 | 949 | 957 958 | 918 795 764 716 689 
949 948 957 957 966 948 940 | 933 880 Fy ane ams) 683 
947 966 966 957 947 939 947 | 948 949 886 836 844 
966 966 966 966 966 | 966 974 | 918 822 790 | 758 714 
925 917 925 949 957 974 949 | 935 789 TR 4484 696 
902 | 931 948 939 939 947 966 948 933 926 | 880 851 
918 926 933 941 941 949 950 888 803 719 697 711 
966 949 949 957 948 966 957 933 821 768 668 641 
918 933 925 932 941 OD | . 932. | 884 1 wee 769 752 740 
950 942 | 949 949 949 957 | 966 | 933 | 793 763 753 744 
957 966 | 957 974 974 974. | 983 |- 966 950 935 882 876 
966 966 974 974 966 974. | 974 | 933 857 780 750 696 
940 948 948 948 948 | 957 | 974 966 934 866 832 756 
933 941 949 932 940 | 948 | 948 901 822 823 776 758 
966 974 974 | 947 947 | 947 930 907 840 793 |. 769 758 
957 957 | 966 966 957 966 983 933 872 845 791 733 
906 | 915 | 923 923 940 794 940 893: | 816 771 714 734 
950 | 949 933 925 932 940 G32) I 878s tes 756 736 727 688 
941 944 948 947 950 953 | 952 922 849 796 753 733 
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SEP 1 1921 
BATAVIA 1878. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. @moewvonen 
RE CATV EE UMIDLT’Y ‘OFTHE AIR, 
SATURATION = 1000.. 
| | | Daily 
Sh yea eae 11. | . 12 | and Monthly 
| | | Means. 
709 =| 714 671 649 659 649 723 | 825 846 876 882 905 808 
751 749 742 713 771 797 | «818 | 853 897 911 927 935 848 
815 — 831 SIGS.) 797 803 SO7S oy © BLO V9Z7 951 951 951 | 933 917 
763. (| 720 708 | .733 764 796 867 | 904 919 927 903 | 927 881 
736 = «750 764 | 793 770 889 912 888 887 919 943 943 871 
738 | 711 711 730° |- 757 761 822 820 | 834 818 848 870 835 
718 | 700 700° | «724 «| «= g61 780 835 869 875 924 932 948 842 
974 | 918 843 834 | 864 909 918 907. | 924 932 932 940 931 
709 | 762 755 | 821 | 926 943 950 950 942 917 916 915 889 
822 | 771 908 | 917 | 917 925 949 932 948 957 957 966 915 
782 | 728 FIDE 720 788 822 943 | 934 933 966 974 983 889 
743 717 731 | 742 | 780 837 888 880 894 893 908 924 870 
801 829 844 822 852 | 896 927 | 935 943 942 959 958 903 
776 757 744 756 | 775 | 830 889 | 927 943 | 943 951 959 893 
853 | 782 910 | 950 | 958 958 950 | 958 950 , 949 949 949 919 
699 742 768 896 | 888 864 902 | 909 902 902 901 925 882 
694 687 682 Covi 2704 811 867 | 889 | 911 935 927 918 856 
752 725 725 730 | 768 780 851 | 873 | 887 902 893 908 851 
794 769 770 Tile 873 880 909 918 | 933 933 942 941 894 
845 787 776 ZO ie Fal 787 858 889 | 886 894 918 | _ 926 879 
790 746 943 902 904 911 927 933 | 933 933 941 949 899 
765 759 771 840  — 889 865 919 | 933 933 933 941 949 890 
736 864 918 942 942 942 958 | 949 958 966 966 957 919 
723 717 764 728 754 794 858 —s« 896 927 927 934 909 879 
864 830 731 732 739 768 843 887 926 933 950 950 877 
673 716 722 733 732 778 SLI O07 896 927 927 951 849 
653 919 867 774 760 819 | 882 4 905 | 927 | 935 926 918 861 
691 658 705 715 721). | 9G 826 | 839 | 875 | 848 861 876 819 
693 710 664 670 692 752 | 819 847 | 875 | 904 927 927 823 
683 693 G7) 675 || 9724. |. 765 | 822° | 872 | 848 870 886 902 833 
608 663 | 749 696 735 ote fOadie |) Se OUGN te Ohh) i a \Go0 849  —s- 864 804 
753 756 767 | 774 | 800 828 | 877 894 907 —ss« 916 928 | 930 | © 872 
628 679 669 687 | 709 | 741 808 893 | 878 901 925 925 811 
725 850 909 918 | 925 | 933 932 941 | 933 | 958 950 941 904 
762 762 781 769 | 795 | 838 911 927 | 926 | 933 933 950 874 
745 712 743 | (742 810 | 845 | 855 869 | 877 | 885 917 925 853 
688 676 682 742 779 | 785 =| 927 927°_| ~950° | 974 974 957 859 
658 711 773 771 | 870 | 926 | = 942 958 | 950 | 958 958 958 887 
765 775 784 789. | 831 | 866 911 927 943 951 959 951 907 
766 754 725 W559 5-785" | 88h 881 919 943 | 927 934 942 871 
671 719 go) | 9730)" 1\: 780 840 833 882 904 919 918 918 843 
685 635 717 file BOL 830 852 | 868 900 | 892 892 900 844 
708 717 904 888 927 895 894 | 917 933 | 941 958 958 887 
719 729 749 743 826 935 870 | 901 908° | 917 925 |. 933 863 
741 894 896 824 897 905 943 959 959 | 958 949 957 892 
722 703 715 700 | 725 742 810 867 904 943 950 | 948 850 
782 | 756 770 811 837 927 943 | 951 942 942 941 933 903 
754 741 720 700 712 777 832 875 | 903 902 901 917 854 
664 735 723 720 752 783 | 809 865 | 872 | 864 879 886 836 
781 764 770 804 846 875 889 880 | 895 | 903 919 927 890 
735 834 819 819 794 886 | 942 942 | 950 958 | 958 950 873 
653 660 671 670 692 769 =| 788 815 865 872 918 926 826 
711 699 704 766.9}. 870 878 | 902 933 | 942 942 933 950 861 
717 709 685 788 | 888 933 | 932 940 , 948 948 957 | 966 877 
910 893 925 950 = 950 950 949 949 | 957 957 966 | 966 947 
692 709 706 726 752 777—| = 796 870 =——s 918 932 -940 | 940 857 
768 733 718 758 777 824 889 888 | 879 902 | 908 908 874 
796 768 782 755 | 782 821 | 908 | 924 940 957 | 966 966 877 
693 716 846 893 | 926 917 933 | 949 949 | 958 949 949 893 
739° 739 718 are eda? 802 Sse. 92a 927) (| 982 925 899 873 
864 797 706 741 836 904 896 920 | 935 | 951 950 | 950 870 
695 | 712 730 697 741 814 | 848 891 | 913 905 985951 841 
| | 
/ | 
731 744 758 772 812 852 | 884 909 | 921 | 936 | 938 870 
| | 


174 BATAVIA 1878. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 
* 
RELATIVE HUMIDIFY C.F teFebe kr, 
SATURATION = 1000. 
Hours of / | | | | 
Mean Batavia |} 1 A. M. 2 3 4 Fi) 6 | 7 8 9 LO gaa 11 12 
Time. | | | | | | | | 
| | | | ) 
(eo I 934 934 942 | 950 941 932 940 : 908 | 888 763 737 664 
cD 933 949 | 949 | 949 932 932 / 932° | 918 | 852 751 | 695 721 
3 908 925 916 924 940 957 | 958 910 / 832 779 | 704 696 
4 931 940 948 940 | 947 | 939 | 940 | 909 825 | 785 711 675 
5 || 918 933 950 941 | 941 | 949 | 950 | BBL 902 | 851 | 795 | 752 
6] 967 967 950 958 966 | 966 | 958 919° | 838 | 784 | 721 730 
f| 966 957 | 957 966 974 | 974 | 966 966 950 | 889 | 866 905 
2 8 958 958 957 948 940 948 966 ~ 958 | 910 | 845 802 767 
9 918 | 942 950 | 941 932 949 | 949 | 933 910 | 865 810 | 758 | 
10 966 966 957 957 966 | 966 | 966 966 926 - 857 |>, 796 | 744 
it 950 950 950 | 958 958 966. | 966 918 844 1-970 |. #19 696 | 
12 951 917 949 | 958 | 958 | 974 . 966 959 | 888 866 927 934 | 
' 13 959 966 950 | 958 958 | 958 958 | 951 | 874 797 740 696 
» 14 958 949 948 966 | 966 | 966 | 974 | 958 | 895 860 818 764 
15 941 957 948 | 932 | 948 | 957 948 | 913 | 866 | 797 fd 794 741 | 
d 16 951 959 958 | 974 958 950 | 942 | 903 817 | 797 784 722 «| 
Thy 933 933 ‘941 | 941 949 | 949 932 902 865 769 783 746 
> 18 950 950 958 | 966 966 | 966 966 | 926 | 951 | 889 | 826 806 | 
19 941 940 | 948 ewe | 974 | 983 | 974 | 958 | a9 857 | 795 7T71 iO 
20 949 957 948 948 ; 950. |. 830%). 080. Cao a ele : 719 | ~ 908 695 
21 934 926 | 933 958 941 949 | 949 | 886 808 | 143 | 693 697 | 
22, 909 925 15 892 | 915 931 | 905 883 795 764 | 734 655 | 
23 909 876 867 890 898 905 | 874 | 862 | 787 663 | 652 576 
24 oh7 876 890 | 874: | 873 | 881 880 | 844 | 967 | 779 | 691 662 
25 900 916 =| 906 906 899 914 915 860 | 847 | 759 653 638. | 
26 901 | 908 916 | 916 915 | 915 940 - 907 | 840 | 767} 709 668 
Ae | 901 802 | 891 | S801 | 9874 & 888 | 890 | 867 | 820 | 741 | ee 770 | 
t 28 957 966 966 947 939 939 | 882 | 916 | 878 | 766 | 690 667 | 
| 29 965 966 974 966 | 966 | 957 966 957 | 949 9138 | 857 786 
, 80 957 948 948 | 948 | 981 | 947 947 884 804 724 726 721 
. 31 923 923 930 | 9225 7) 930 | 930 | 930 | 915 | 884 840 785 740 | 
Hourly Means. 936 938 | 939 | 940 | 940 | 944 | 941 | 915 867 798 | | 76 728 | 
| | | | | | j 
ie hee 925 917 S16 | 907 | 907 | 907 915 | 878 ' 784 690 668 699 
| 2 966 939 973 | 982 973 9733") 991 | 983 | 884 901 894 903 
t 3 966 966 957 | 947 930 956 965 | 915 884 849 754 720 
4. 916 931 948 | 947 965 965 939 | 931 854 834 820 806 
5 948 957 966 966 956 | 947 939 917 843 802 749 687 
6 933 925 907 923 983 | 974 939 901 ‘836 7167 710 687 
| 923 915 923 931 931 931 940 907 818 813 775 730 
8 | 883 | 891 881 898 904 904 898 847 763 707 672 665 
9 | 932 | 932 948 948 947 939 939 932 879 | 780 | 690 712 
10 941 941 941 948 | 948 940 940 | 924 878 | 799 702 697 
11 | 917 917 925 | 932 | 932 924 932 917 886 858 815 732 
: 12 | 957 957 966 | 948 947 947 947 932 | 877 797 738 722 
fy 18 | 949 948 957 948 957 948 957 941 | 909 | 829 775 735 
14 932 916 | 948 947 956 956 | 947 916 840 | T74 717 738 
Z, 15 916 907 | 932 | 923 | 930 939 930 837 816 763 709 715 
16 908 908 901 | 884 | 852 834 814 867 8383 | 688 676 637 
b 17 973 965 956 | 965 956 947 912 939 901 808 790 763 
18 973 965 965 | 964 973 964 | 964 948 885 836 782 763 
5 19 931 947 965 | 965 | 956 965 | 956 940 878 791 759 689 
20 Q3t | 938 | 940 940 | 940 923 922 923 | 916 885 948 893 
21 930 | 939 947 947 | 956 | 965 937 914 847 799 684 732 
22 932 924. | 932. | 940 | 931 | 947 948 924 902 822 768 743 
23 956 965 947 | 956 965 973 982 974 878 828 822 873 
24 956 | 965 965 965 964 964 964 947 891 824 805 754 
25 931 939 947 947 947 965 947 907 839 818 798 738 
26 905 905 914 904 913 904 930 875 795 735 713. | 701 
27 948 940 939 947 947 938 938 881 848 778 721 689 
28 920 | 937 929 929 929 919 920 947 829 754 705 627 
| 29 899 | 915 906 898 - 922 - 930 | 930 930 874 7716 706 708 
\ 80 921 930 938 947 | 946 946 | 955 922 883 802 707 673. 
Pe | —|- =f f bs 4 and ‘Ses ee ag 
Hourly Means. | 934 934 | 939 940 | 942 941 | 938 919 858 797 752 731 
| | ‘ 


BATAVIA 1878. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 17 


Bore y Poe OM Oty OF THE ALR, 


SATURATION = 1000. 
OTE OS) CSS eS Seas eM a, Cn | 
| | | al 
2 3 Nae 5 Raa, 7 8 | 9 10 | 11 | 12 and Monthly 
| | | Means. 
| | } 

665 729 705 - 742 / 874 | 905 920: | $10 | 909 | 926 . 933 850 
751 723 748 766 =| 797 860 845 847 862 885 901 842 
770 733 746 792 =| = 8807 | 851 923 | St6 |. 915 906 915 855 
718 783 716} 47 | TA *| 8t8 | 846 | 896 | O11 | 9f9 |. 927 | 843 
756 755 753 766 | 78 * 89 | 920 936 | 943 959 959 | 872 
856 | 787 798 | 888 | 888 - 902 | 924 ' 948 948 957 948 883 
943 875 819 S46 | 874 |, Of1 | 986 951 942 | 950 958 923 
742 oO ot  AOLe ie foe 825 851 865 | 903 | 910 918 | 918 872 
704 | 771 996 | $42 1 041 |. 949 | $66 | 957 | O71 | 958 958 902 
708 793 764 841 | 846 | 897 905 | 935 935 951 967 888 
$34 | 717 | 760 ~- 748 | Sf1 | 853 | 887 904 919 918 934 860 
825 | 838 | 8f0 815 | 873 bere. 927 934 | 943 951 951 911 
PAO SN ONAAd eh ALD 745 447 817 | 859 871 902 950 949 857 
“F241 733 | = 4838 W77 838 —s._-—s« 881 "904 | 863 | 893 926 | 925 ' 873 
769 742 742 759 | 805 | 854 oY a eS Yan ya] 951 951 || 866 
806 741 | ~~ 682 759 |  8&f9 | 858 | 887 894 901 901 925 860 
Biri) TOT. | 874 | 806: | 887 | 859 S| 850 943 | 942 959 959 | 902 
693 T7171 741 785 867 | 910 | 902 926 926 933 949 jj 886 
802 763 776 775 | 755 .| 880 | 919 926 |. 988 933 | 950 | 877 
721 708 720 745 790 | 803 S10 | 89 | ‘873 | 904 | 903 832 
670 651 643 653.) .726 | 792 843 | 894 | 894 902 902 | 817 
665 646 667 683 | 760 | 836 | 873 | 872 903 918 918 | 819 
595 643 673. |- 6651 727 807 850 | 856 | 856 886 8386 780 
’ 638 682 744 6 70 | 360 | Sl 35/7 | . 886 | 883: | 900 | 892 814 
616 618 623 701 | 716 | 774 - 815 |, 836 | 835 | 842 | 856 789 
1 659 683 705 , 730 | G41 | 795 836 | 872 | 887 | 902 | 878 818 
812 764 742 795 | 830 | 885 940 948 .| 948 | 957 966 861 
685 677 675 730 «| +782 | 800 916 | 931 947 | 930 939 842 
774 770 | 788 861 | 900 | 907 916 | 924 | 940 | 940 948 903 
. 728 703%) E65 754 801 863 869. | 802 |: 907 | 907 | 916 845 
705 738 717 742 810 807 864 863 | 901 901 917 847 
741 739 742 | Ti | 8f4 857 889 902 912 | 924 929 | 858 

| | | | | / / | 

| RNS RS AE STR GA TIE HE IE SET NO TIE EE SAAT AT TTL PITA ME TERE ATE T OI ET SE TEETER PIT EAE DELLE LEE EET CELE SIIB LAER ERLE DELLS ES LEAL LEST ELLEN SEGAL ELD DELL IT PIAS EEA, 

| ST RMN AMN ES) aad igi par tia [ae | a 
903 | 918 | 926. | 943 | 943 | 959. | 950 | 966 966 947 956 } - 889 
894 | 902 894 901 917 916 932 932 948 948 - 940 | °933 
71 (| 787 | 806 =|: C98 | 854 894 886 = 885 908 884 | 900 : 869 
800 704 | 800 | 806 | 843 887 918 | 926 933 933 933 886 
- 694 712 444 | 2 | 801 874 904 | ° 9f1 910 ; 926 | 983 857 
BO =e jmeged | 9730. | 7Zo7°-| 3802 844 918 | 949 948 940 | 932 4. 851 
643 2) G19 | 727 : 670 782 837 850 894 902 894 876 || 836 
Gro et 400. | ~ 'éh1 735 774 857 894 895 918 926 933 816 
Hoteeperi¢as |” 4b> | 424 798 | 824 866 = 878 895 909 933k 840 
Te2-\ 46 G22 | #68 823 | 837 | 874 919 927 926 | 893 | 850 
793 = 828 790 | S02 8) asco 917 933 941 941 948 | 948 | 878 
691 | G47 | 714 452 i 4400 819 886 | 902 932 949 949° | 851 
74% G68 | F556 | 705 829 S70: | — 902" +) 3902 933 933 925. | 878 
665 | 683 G04 | 2724 5:4. G8" |, 822 843 | 872 879 | 886 | ,878- 834 
672 702 689 | 744 | 803 | 837 851 | 887 | 909 | 894 | 908 830 
622 621 630 906 {| 898 | 923 | 922 939 947 956 956 822 
788 |: 795 911 875 | 915 947 | 939 |. 947 |. Say 956 | 965 899 
705 674 693 724 | 789 858 | 895 910 910 926 / 942 864 
671 | 675 438° | 454 |. 801 772 | 882 867 891 | 899 899 842 
851 799 806 | 805 | 864 | 909 917 916 940 923 931 900 
696 Ode ue hol YAO: eed | 881 880 | 910 | 926 | 926 933 855 
719 924 | 925 | 9651 975 G75. 1 960 | O57 || e848 | 067 | i866 902 
833 | 819 841 | 848 | 848 908 | 917 940 948 | 948 | 957 907 
740 735 786 | 9o4 | 842 |) 870 | .902 | Of8 }» 917 |. 900 | 916 875 
695 799 827 | 835 | 879 | 860 - |} 881) .) 882: | 889) ) 814 914 | 866 
789 | 822 766 $79 | “S21 -) 870 | 902 901 | 917 932 | 948 856 
fae ee Oe | °*%53 | 760 | 807 | 848 | 888 | 88 | 912 911 920 848 
bare ee) 70 728 | 776 | S86 | 8) 847, | ott 900 | 883 | 817 
684 Tie se 70S b= sto |. OL 78 | 814 | 8359 | 914 922 922 835 
667 675 | 576 | 699 | 737 790 | 839 854 884 900 915 823 

1 | 
| Tee) 

729 751 764 790 830 | 868 892 | 906 921 | 924 926 860 


RELATIVE HUMIDITY OF THE AIR, 
SATURATION = 1000. 


BATAVIA 1878. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


] 
pegenas 3 4 5 Te he 8 9 i 12 
| 
1) 940 947 o47 | 930 929 | 938 946 914 884 619 634 
2| 923 939 930 —- 930 929 | 946 | 956 922 924 770 745 
3] 913 921 930 929 937 | 955 | 946 913 801 634 582 
im 4 924 924 916 | 924 923 947 ~—s« 931 892 834 755 680 
5 | 8g 906 923 | 930 939 947. | 938 915 786 619 628 
6 | 915 914 922 | 930- | 930 920 |. 912 873 817 694 668 
»7\ 940 940 931 | 948 | 947 947. | 947 931 823 696 679 
8 | 925 917 907 916 940 940 957 909 850 803 718 
9 | 932 932 948 948 939 939 948 868 832 723 687 
10 | 916 899 898 914 939 930 | 921 891 840 721 742 
11| 914 914 904 913 913 904 921 939 898 925 864 
12 | 940 923 905 | 930 | 947 938 947 939 907 781 680 
' 118] 924 948 948 | 948 | 957 956 966 957 941 755 738 
» 14| 932 931 922: | 930 | 939 947 930 875 789 643 599 
15 | 847 870 894 | 894 | 885 893 893 862 827 578 611 
H/ 16] 955 973 927 935 | 953 944 | 906 850 7157 586 508 
17} 930 930 922 | 922 | 922 921 920 879 808 673 585 
p 1g | 914 913 903 894 | 902 893 884 855 777 600 564 
&H | 19] 903 911 919 909 909 900 891 844 797 644 560 
20 | 890 898 913 904 911 919 | 920 889 815 633 576 
21) 883 906 914 897 904 903 887 872 816 636 613 
22, 905 904 912 912 912 911 894 864 781 580 563 
23| 931 931 939 956 947 | 947 956 907 811 701 697 
24 923 930 930 | 929 O87h ah 997. eee 834 786 669 628 
25 | 932 924 931 | 931 940 | 939 | 940 884 810 625 616 
26 | 899 905 897 912 921-9), 920° Aly “912 897 823 669 610 
27 | 867 883 881 880 888 | 895 888 850 788 619 682 
| 28 | 863 887 895 885 875 866 | 867 839 699 537 518 
| 99 899 881 888 879 878 894 886 864 743 585 576 
' 80] 947 947 947 946 937 929 937 913 821 711 645 
\ 31] 866 882 897 879 887 870 862 795 743 569 556 
Hourly Means. 912 917 917; 919 923 | 924 921 885 817 669 637 
/ 1] 898 872 887 | 804 919 928 — 919 863 776 571 494 
ed) esis 817 847 862 853 | 869 | 853 816 777 647 630 
i; 8 883 874 874 850 8264) i882. erhe saad 857 773 648 627 
| 4] 809 831 821 | 828 852 | 844 813 794 797 680 625 
5 | 851 881 880 888 920 919 894 848 713 546 493 
6 | 866 881 888 870 895 | 894 886 848 891 616 | 637 
7 906 90 897 896 887 | 895 862 819 747 675 638 
8 || 900 90 915 898 914 | 913 913 891 788 651 637 
9 868 87 890 897 896 896 879 827 786 604 591 
10 | 874 873\ 864 880 888 | 896 888 842 723 631 607 
© 7 11] 865 864\ 871 870 R771 Wy UAE 7 sen RED 805 743 614 553 
H ] 12] 947 947 \ | 938 946 946 946 946 898 | * 831 687 691 
my | 13] 889 889 \| 888 896 895 | 878 | 862 841 745 634 591 
14 | 865 888 897 887 894 876 885 824° 751 672 630 
DIB | 8800 (0 1887 We 86t i) sebe | |, 827i manatee wecoen aged 682 530 | 492 
16 | 803 852 891 | 865 865 .| 873 | 849 790 793 573 527 
117] 864 863 861 830 853 | 868 | 860 831 761 621 537 
18 | 855 846 853 | 852 843 | 842 842 816 729 645 648 
Db | 19 | 898 897 904 895 911 | 910 910 840 689 583 540 
20 | 881 897 904 913 912 929 912 835 733 565 551 
d [21] 870 877 869 901 900 917. | 900 839 741 * 503 484 
22, | 805 800 758 723 eel | ea | S671 606 625 526 502 
23 842 847 S56" | .8452 1 W8E8. 1 GRB05") 790 714 603 469 390 
24 807 814 828 | 845 | 852 850 | 853 816 698 503 467 
25 | 829 844 844 | 843 | 874 | 891 866 807 701 487 449 
26 || 797 798 821 828 | 851 835 | 828 758 656 489 449 
27 802 816 801 800 | 799 830 | 806 775 744 589 554 
| 28 | 874 873 873 904 | 878 869 —s- 853 787 750 587 602 
| 29 | 867 890 880 896 896 903 878 813 756 689 626 
30 | 874 882 905 | 904 896 895 | 888 837 708 541 501 
31 841 855 878 | 903 | 895 | 902 895 804 747 560 544 
Hourly Means.|| 857 864 869 870 | 874°), 8779.2 | 2 862 814 741 591 558 
| | 
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SATURATION = 1000. 

a ep eae SSO 
| Daily 

1P. M. 2 3 4 5 Bes e- hang 8 9 10 4 «41 12 || and Monthly 
| | | Means. 

0 SSS SS TE se a Ts 
641 632 | 615 673 703 738 791 863 885 892 | 916 916 818 
717 788. .- 774 787 794 822 805 863 875 883 898 914 861 
608 601 | 627 668 716 729 822 872 878 893 917 932 809 
586 646 | 602 633 738 759 806 849 871 885 901 908 816 
569 621 | 556 595 630 687 764 833 832 876 891 906 787 
670 639 711 756 7154 806 865 894 902 917 925 932 833 
743 852 696 730 7155 794 858 871 884 901 908 917 849 
711 707 731 688 739 765 820 856 S78) 885 932 924 844 
700 671 730 700 730 787 858 864 886 | 909 | 925 908 839 
614 691 717 714 753 800 821 792 842 890 905 914 826 
793 757 756 768 787 843 879 902 901 917 | 924 | 932 880 
681 706 769 769 795 824 | 851 864 902 918 | 933 932 857 
711 690 649 635 692 734 793 843 871 901 901 916 843 
569 670 607 611 681 696 747 794 801 851 | 842 826 784 
535 449 576 635 672 699 750 791 849 855 | 887 902: 764 
563 591 613 637 675 751 791. 841 869 884 | 892 906 789 
596 559 | 630 656 679 724 782 817 839 868 900 O15 794 
619 528 | 526 548 621 681 | 751 821 835 850 | 880 880 765 
547 577 629 605 665 694 | 766 829 837 836 | 867 875 776 
576 583 568 638 672 708 + 782 817 831 839 | 854 845 779 
597 690 654 609 675 710 | 762 788 823 845 874 898 786 
575 670 885 864 837 858 | 910 918 900 882 | 89g 906 828 
679 716 687 706 | °712 786 | 849 885 901 916 | 916 932 839 
547 620 634 620 670 725 | 813 871 886 886 901 908 802 
596 628 647 676 700 772 | 799 855 878 892 892 891 808 
663 618 575 632 660 710 744 805 842 856 863 853 787 
613 625 639 658 685 688 747 809 829 835 843 865 778 
524 521 576 580 619 680 745 786 801 836 852 867 741 
551 630 796 675 737 781 794 751 857 854 923 947 788 
630 612 639 665 685 721 789 839 869 876 884 892 815 
528 627 597 571 598 661 740 795 831 845 852 866 749 

——- — - — } — = | = =e - — =—* — 
621 | 642 658 668 704 746 | 800 38: (MSAL | | 4877 1) “898 0) 4801 807 

I \ | | 

507 537 564 596 648 670 756 795 816 | 823 | 845 813 751 
564 580 616 637 688 722 762 788 g22 | 852 | 867 875 762 
505 486 506 638 624 673 726 761 B10 | 839 | 836 817 742 
582 630 613 608 660 680 739 781 808 | 814 | 813 828 750 
539 598 605 639 660 683 | 729 761 S10 | ag | 837 851 748 
579 571 586 598 604 660 736 776 804 817°. ||. (887 883 765 
634 610 | 639 614 642 717 742 797 818 840 | 839 862 773 
608 638 | 594 671 715 731 776 818 839 | 839 | 869 884 792 
599 609 | 627 643 651 728 767 794 814 821 844 859 770 
596 585 634 646 668 683 | 748 767 816 846 | 859 866 764 
525 647 620 751 753 786 915 931 940 948 | 931 947 800 
630 666 701 706 738 785 | 843 864 836 875 | 899 905 828 
656 682 663 720° | 765 764 | 769 786 703 | 807 | 837 851 783 
655 667 685 701 731 743 762 784 811 840 799 810 781 
505 500 534 563 589 654 697 757 784 799 826 798 704 
512 541 545 600 671 666 744 | ° 807 807 844 852 866 741 
578 587 594 605 620 628 704 771 789 810 825 841 741 
651 618 636 599 659 737 750 804 824 837 859 874 763 
611 646 611 642 693 670 706 731 785 800 844 866 758 
522 542 512 528 555 623 700 762 811 841 848 863 740 
567 540 539 605 576 670 677 686 718 758 788 794 721 
460 466 487 540 595 654 697 749 779 824 846 844 668 
499 447 473 483 522 566 633 683 734 752 780 801 667 
401 526 554 517 527 600 605 672 715 743 777 792 680 
531 527 510 513 566 605 655 711 751 770 775 791 697 
540 548 483 507 576 644 713 697 735 741 762 760 682 
558 563 602 643 672 682 715 748 796 832 852 852 730 
606 636 654 638 689 694 693 705 738 772 793 836 748 
648 645 652 681 697 744 771 791 788 | 780 807 844 777 
610 584 607 566 614 653 709 718 751 785 806 834 737 
527 566 577 625 628 690 721 748 804 823 837 851 745 
565 580 588 614 645 684 731 766 795 816 832 844 745 


Magn. and Met. Obs Batavia. IV. 


178 
. eng 
AVI 
73 
. METE , 
AL ot 
ATIO 
NS 


Fiee |! 
Auk 
E H 
UM 
EA 
J 


Hour. | 
N Ss of | 
a, Batavia || 1 = 
ime. A. M. | i ATURA 
Baer | 7 TION = 
| | 1000. 
iT i | 4 . | 
apie | | =), 
AG: 864 882 | | eet | 
4 796 879 | 905 | ia 
5 882 812 | 887 | 879 | 8 
6 883 | 833 | 803 894 Sian 4 | aa Ca | 
7 869 891 847 | 764 853 869 | 10 
0 8 843 | 851 391 | 887 857 || 877 | 846 | |) | 
9 864 857 881 875 869 823 877 777 ae 12 
| 10 864 -| 854 | 856 | 896 829 861 816 789 694 
i 794 Le SRO? | 837 | 855 896 906 846 VF ie | 672 631 
m | 12 2: 799 | 807 da ae: eee 882 796 | 702 575 605 
13 93 74 | 830 | 904 844 | 871 878 823 730 625 565 628 
> 14 801 798 | 890 853 | 895 827 | 880 781 798 628 595 559 
15 855 790 773 905 877 | 911 | 837 793 718 701 573 622 
fj ) 16) ag eee ae paca sare 885 prapeal taee 722 587 668 632 
a 17 839 831 | 886 | 811 | pee 877 869 833 683 619 583 724 
a, 18 as | oF | ae | fe gr | oe oe | aM ths 612 610 581 
19 Ge 39S oy DF) | 27 99 | 84 | 12 590 525 586 
0) 20 Dy uke 366. | 894 845 391 790 | 758 724 610 589 ° 520 
21 17 03 184 | 873 902 845 | 852 730 686 632 578 573 
0) 22 874 || 840 817 | 782 880 910 | 814 f 744 646 583 659 547 
ae ee 2 | | ae ae | 3 
5 | / | /7 4 | « 4 
24 | 957 Baa Se 563 ort oe aa oe ea 286 Ke iS 
26 851 | 957 822 | 851 879 | 854 822 | 775 682 | 533 540 520 
27 866 865 948 830 850 878 832 726 710 587 470 556 
28 850 857 | 889 | 957 838 849 | 841 771 629 628 484 523 
| 29 a ay | 872 | 805 965 | 818 | 834 | 785 671 576 576 456 
\ 80 ae | 982 864 864 913 | 956 852 | 774 665 627 524 529 
, ae sg | Bip | a Hs 833 | 912 966 916 673 550 578 539 
Fo IG: bp B20 | ps he | ae Lone 880. - 877 939 622 506 602 
aaa A a ae 88 O01) 40 | 880 788 830 771 917 559 584 
EEE DDEEEEEE 
354 | reba tet | 840 | 828 915 | 760 735 708 615 672 
| 1 | | 860 | its ee |e Saeed 829 | 833 680 648 597 694 
ing: ess | Hedeste. vi Maen 4 i lene hale 734 539 592 592 
3 884 861 eT | 866 | 3 | 799 | 702 662 575 549 
4 Bet 900 | 884 | | 865 733 tm 596 595 
5 47 845 906 907 849 61 617 586° 
6 844 | 855 859 923 Ofna. . | 784 594 584 
7 948 851 878 882 929 916 , 709 558 
8 817 940 864 894 874 922 | 900 : 622 | 
LR 5 7 Hoe ere 02 59 nae lide | 577 
le] 2) 8 Bt ets a se | ae | 8 
49 730 8 595 4 | 
fj} | 13 852 864 905 904 880 827 878 764 706 635 Si 506 
0 14 ae | nae 872 905 887 863 771 804 664 567 622 480 
15 33 00 899 904 897 870 825 687 669 624 507 617 
OQ { 36 ae a7 900 mail ge 904 855 766 608 _| 628 579 463 
Mls ou ot ceed ee dea cy oi take 700 eae ore (| eae 551 
Bas | oe ae Be Lae oe np 
| | 3 | 3 2 1 9 3 6 4 
20 872 853 884 | 914 887 906 875 747 740 618 =o set 
QO | 21 aul | ae | 876 891 | 913 877 876 71 | 613 620 633 eB 
att | 4 | Grae G,| 99 80 57 593 496 65 
= ti | an | 6 | ee | ee ad et 753 647 585 564 581 
4 5 34 | 5 5 7 484 
26 Be 596 849 382 | 380 oe | 380 463 636 383 att 628 
27 69 875 930 864. | 881 888 884 722 710 5384 457 518 
28 ee ene 883 Sat ak Se Minas 793 | 616 622 480 596 
| 29 874 891 | 907 sol 938 865 875 762 666 560 560 473 
| 30 923 | 881 890 899 | 882 947 836 795 566 557 521 56 
5 oe 31 a Ee | pe 899 899 865 898s 768 776 | 523 502 oe 
ae As ae 6 a: | nee ty | 905 915 850 799 713 682 580 635 
ae / 5 30 otc. | 879 914 | 875 793 747 613 63 582 
, y lea 8 9 ly 1 
ans. 8 = | 66 50%): 921 862 881 771 732 696 599 58 
66 | 874 9 9 : 
| 871 : 4 oe te a 819 | 702° | 631 580 570 
! | 883 5 hee eo | ae ope / eh 558 630 
891 5 Bae a | oe 02 546 480 
aoe 6 08 12 668 666 646 
cor : 773 699 582 678 648 
4 sa 656 598 540 658 
Bs loin 567 503 600 
76 i 530 549 
| 680 496 
598 
559 
570 


Pee Ae Vermeri VMi for YO Ore THE ATER, 


BATAVIA 1878. 


METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


i 


179 


SATURATION = 1000. 
ee ee ces eri nee Tt TCP C«W 
Ei | | | | | i Daily 
. M. v2 3 | 4 5 6 | 7 8 9 | 10 | j WS a 12 | and Monthly 
| | | | | | Means. 
; l T T 7 
612 628 | 645 | 674 | 710 7q71 804 | 816 S21) O00 865 761 
600 628 675 | 699 Meee Jobe Piss.) | “7745-809 |. 816 821 744 
642 645 G45. Pee OV an EDP 746 712° 815°) =? | 890 882 749 
627° 1.2 638 636 | 672 737 763 783 | 804 Soe} | Gag 868 760 
G72, 3) 676 Caen 4 “F8ser! ~ 750 770-— Ne *805 | “S19 834 | 840 | 855 791 
618 | 690 | 634 | 656 | 724 757 764 798 804 | viey sae 800 749 
613 pro §} 1055 4) 5668. |) ~712 725 iit) ee OoG | fetal | 842 857 755 
560 572 | 583 |} 615 657 682 | 719 Toh eh Thsho | 821 843 714 
Dea oto | 648 §| 6627: ) 622 COM Tia OG Sma 71 743 | 756 775 727 
‘ 526° |* 540 642 | 653 | 656 683 150) e470. Uo SOM 814° P4829. | 724 
; 659 |. 670 | 605 1725. 0. 4764 764 | 764 |; 798 | 812 Soom aiesOO 768 
/ 558 | 586 | Go2i were 715 720 Fooun entoo 75 lena 716 803 712 
5389 | 589 584 | * OLS, 664 710 Tee | 1G s ie 89 826-4) 840 701 
551 551 | - 636 | 633 | 639 694 739 / 745) 7718 806 818 719 
582, AeGaTieeGo | eO2ou), 2654 |} (719° | £758 precol Mau Side.) F8iG 720 
. 563 579 - G32) ae G7o fie 112 735 134 | +768 796 809 | 823 726 
ie: 437 600 638) | £709. | ~719 766 Pivks), 0) ) BSN ry Sot ir CO LOO 715 
622 641 663 648 718 731 722 | 1500 e706 770 =| 798 717 
4 540 595 | 627 Cie NaseGspeud 10" | 8742, | 78S 785 | 821 835 712 
614 619 628 657 634 657 694 | 746 | 764 801 | 821 725 
576 596 634 | 663 | 705 dee eisai VOLE ¥7S2  F2, S08 823 733 
- 671 700 20g ne JOG. 740 780 793 | 814 be 82 812 | 826 754 
j 585 631 GEGR Minne (Loe 746 861 858 | 941 | 948 | 932 | 940 812 
699 630 668.) “700. | ‘751 825 S327). |} GOL |. tous 867 | 859 817 
i 588 605 605 | 670 | 699 696 757 819 | S14 3 829.) 875 759 
: 579 GUS | “615. | 578 ' 651 744 GUSAr el Pesos ea Olea, O21 835 725 
687 919. |) *§49°. | -827 827 871 | 894 926 | 925 925 933 807 
637 658 | #694 | 853 884 | 908 OG ols 932 | 915 | 87 824 
: 608 633 641 652 (pax) (ilies wena | 838 | 860 883 | 891 757 
f {555 601 651 | 694 | 753 | 808 | 835 864 878 870 853 759 
596 624 648 Colmes ile COLE ats e el S06) 12822 831 841 748 
546 586 610 Gaim | 7418 781 800 | 813 | 863 | 854 869 752 
406 545 | 619 639 701 710 742° | 79650 SB02e ay S165 | 88220 727 
645 611 372 394 | 469 553 649 | 708 Veen (Gene ate m7 02 847 700 
GY 5) 577 614 G50" i 685 722 776 | Fso> W 28IG— i 834 837 728 
645 632 653 675 / 749 883 916 | 906 | 947 957 940 W717 
575 588 551 570 6300) |. 727 801 | 794 | 801 837 820 740 
504 524 576 597 651 | 694 725. | Ti2Zo ai OOr 802 831 677 
599 624 653° | G75. | 686 | 706 746 | 7717 783 805 834 735 
551 653 fro el. | 70° | 705 Tite) ay ksh fey? 846 867 755 
573 561 Grr) 645 | 648 | +691 7Tan | JOUER Ee 815 821 738 
634 647 605 | 645 | 687 | 743 776 =| 803 eettch ti 838 838 763 
466 544 620° | 689 FO |) 762, 792. \ 799 | 3820 842 863 732 
572 550 588 | 595 G78 1 ©7338 793 | £819 827 834 818 749 
561 595 634 684 701 | 725 776 818 832 853 883 744 
566 597 649 716 Phil Np RSH 800 843 864 | 886 885 750 
598 619° 627 | 4654 Pate 760 7197 818 | oul 3) Sts 847 751 
521 535 616 632 690 | 755 794 821 827 835 847 728 
662 604 648 748 | 781 758 823 830 844 844 834 757 
709 673 . 631 651 713 P55 776 818 833 848 854 756 
590 553 509 597 Ga2— oe 710 734 759 801 829 820 732 
585 625 667 690 734 | 774 793 814 834 848 870 742 
638 657 673 702 (42 OOF 727 762 783 798 813 756 
599 655 680 716 136 wee Oo | 915 923 931 939 905 779 
650 653 676 744 | 789 |; 802 830 852 852 867 876 798 
619 627 620 628 | 642 | 724 777 784 804 833 870 744 
584 617 613 G16" 7ST 7175 798 840 846 868 868 768 
— 600 628 684 713 751 | 768 801 820 | 778 813 834 770 
654 831 737 q77 StL) 1878 901 907 | 924 924 923 814 
_ 582 793 he 818 848 | 861 860 866 906 914% 914 809 
530 529 560 628 709 | 718 719 788 | 816 822 807 740 
622 684 736 723 | 783 799 792 876 876 852 821 758 
| set | | | is 
i i iy, ay 
586 617 632 665 W4 =| ~751 787 814 | 832 848 854 751 


180 BATAVIA 1878. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 
RELATIVE UNM TDI Y OF 7 Fe A LR, 
SATURATION = 1000. 
Hours of / ' | i 
Mean Batavia || 1 A. M. | 2 3 + 5 To (Loe eS Rea Pale SUES oe 2 12°75 
Time. | 1 | 
: 
| 
1 | 836 860 883 891 899 915 883 781 | +@060" | - Aad ae 594 
2 819 796 811 817 833 840 804 732 656 | 584 B25 576 
3 874 865 6 856 856 864 799 768 | 749 730 | 591 569 
4 899 899 8 914 897 897 845 770. | =«772 734 702 694 
5 877 877 900 916 916 924 925 799 | 878 893 | 797 908 
6 940 915 » 906 923 915 930 906 788 | 737 708 | 702 687 
q 949 939 948 956 956 965 966 901 820 741 | 648 617 
8 891 915 923 931 930 930 874 783 | 688 | 627 | 6538 484 
tf 9 957 957 966 939 939 956 940 S55 7+ AOL 1s aaa. 613 612 
10 956 965 965 965 965 973 966 941 | 901 | 909 856 807 
fy] 11 965 965 965 965 965 965 965 900. = =804 697 597 619 
12 923 931 940 931 930 931 846 736 =~ 699 680 696 837 
ft 138 948 948 930 947 947 965 957 901- | 783 710 670 765 
14 890 898 890 873 889 | 905 906 915 956 973 956 956 
> 15 947 956 965 956 965 | 965 956 915 838 811 793 760 
16 906 931 931 939 947 = 956 947 884 833. |. 932 | 728 756 
a 17 899 899 915 915 923 | 931 924 876 840 | 771 | 676 775 
18 966 957 | 956 965 965 | 956 947 924 760 | = 697 701 703 
p 19 948 957 | 915 957 966 | 957 | 949 893 835 | 793 750 716 
e) 20 957 966 965 965 956 | 956 | 957 883 766 734 685 696 © 
21 957 966 957 947 947 = 947 922 916 869 835 821 770 
le 2, 846 839 837 886 861 | 894 864 816 770 708 677 662 
23 947 956 956 965 956 947 940 853 788 767 750 816 
24 915 899 914 905 914 930 905 859 797 712 689 693 
25 939 939 938 938 946 955 956 931 848 821 775 784 
26 924 932 923 923 931 931 940 831 806 | 7165 685 655 
217 932 940 940 940 939 930 915 823 770 728 | 646 678 
| 28 868 852 852 867 899 899 900 876 878 835 735 673 
29 860 867 891 907 916 924 892 820) | (727 675 648 649 
\ 80 916 916 916 923 931 | 923 916 805 | 727 677 665 695 
ed |e ae “ % sy = = = ~ 
Hourly Means. 915 917 | 918 924 927 | 932 | 914 849 792 745 697 707 
l | | 
| | | | 
ae 916 916 | 924 031 | 931 | 940 | 916 834 747 661 | 611 554 
ae 2 915 915 | 923 939 | 947 | 947 956 924 878 792 756 727 
3 957 957 957 940 | 948 965 973 965 965 966 966 931 
cb 939 947 947 956 | 956 965 956 947 | 907 847 842 742 
5 882 906 930 947 939 930 922 899 877 769 770 677 
6 867 882 889 897 904 913 905 853 796 726 678 648 
7 966 966 966 966 965 965 957 893 848 780 712 785 
8 905 914 | 931 939 939 | 939 931 884 804 725 681 694 
3 9 939 947 | = 939 930 914 905 915 846 763 740 672 670 
(4 10 948 957 | 966 957 947 956 957 893 812 787 737 720 
1l 931 915 | 922 939 930 921 915 901 812 783 720 655 
in 12 947 965 | 956 956 956 956 947 869 778 708 632 631 
a 13 957 957 | 947 956 947 939 948 932 894 848 | 799 742 
14 890 890 890 890 897 921 889 838 789 738 706 703 
5 15 930 930 913 912 921 946 914 839 | ° 777 756 700 689 
( 16 | 888 888 | 897 897 888 880 889 891 | 884 854 804 738 
fi] 17 865 872 |). 872 872 898 | 898 882 916 | 924 838 791 778 
18 817 794 | 800 814 845 862 841 793 736 673 701 705 
O 19 811 834 | 857 850 849 856 866 831 742 655 593 546 
20 921 921 913 913 905 905 906 883 841 808 806 779 
iy 21 807 836 859 867 875 899 825 797 794 762 712 689 
Q 22 849 850 851 810 | 814 846 864 838 771 676 593 582 
23 871 888 | 888 897 888 889 881 864 867 817 748 689 
24 845 801 | 845 861 887 826 | 826 810 813 754 682 624 
25 889 905 | 837 920 937 946 904 872 833 836 836 829 
* 26 919 929 | 937 928 955 964 929 922 850 774 776 730 
27 863 844 | 929 946 955 964 937 947 906 861 817 749 
28 921 912 | 904 913 913 912 912 905 890 807 836 899 
29 973 964 | 964 964 946 955 929 922 860 801 789 771 
30 897 904 904 896 921 921 947 956 947 884 818 782 
31 965 973 965 965 982 965 965 965 965 956 915 876 
Hourly Means. 903 906 910 915 919 922 913 885 841 787 748 720 


aaa ett IVA) bay OO Rh EVE AFR, 
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SATURATION = 1000. 
| | | | Daily 
1 Meal E08 BS, ga ae 3 4 5 6 : 7 8 9 i 10 ee 12 and Monthly 
| | | | | Means. 
OO nev. 
597 602 | 622 630 637 637 4 755 709 1° 4810 |) (840 <1 839 829 752 
579 599 | 590 G2 Zee Os 728 724 Lia + 809 816 | 829 858 726 
780 665 | 655 656 | 697 721 846 867 | 875 867 891 | 899 783 
740 740 654 728 741 780 822 820 834 | 841 878 | 870 807 
933 887 850 873 895 879 885 917 924 932 932 | 940 894 
764 863 7Als 705 763 776 880 903 886 909 941 | 949 838 
602 651 601 625 | 3727 794 836 856 870 877 900  ~— 900 818 
588 598 | 613 641 631 695 | 810 4 914 939 948 957 | 948 783 
599 611 | 664 | 701 931 906 915 Gaje 0 94s: | GOR? 956 | 965 848 
764 764 778 792 873 914 | 939 939.) |) 947 956 956 965 907 
638 627 649 654 | 627 699 792 | 816 845 860 883 915 807 
844 816 763 830 | 852 876 907 916 917 916 924 | 932 857 
726 743 hia FIFLED plten Se AS 847 | 870 870 | 885 893 | 867 | 858 850 
947 914 899 883 | 899 915 914 930 | 939 956 | 947 947 921 
870 863 780 740 | 779 806 864 902 | 894 878 884 900 874 
649 Been Os. 1403 736 795 865 849 830 852 875 891 829 
833 | 900 901 917 924 924 940 957 957 966 966 957 895 
682 689 708 735 759 875 899 916 | 916 923 932 932 853 
742 823 915 932 940 948 | 948 966 | 948 948 .| 957 966 903 
680 642 737 842 908 908 | 932 949 | 940 948 948 957 870 
805 774 780 868 | 925 925 | 899 906 | 924 874 856 872 886 
726 689 625 681 725 924 | 925 O33)" 1. 941 948 | 948 947 820 
909 910 |} 888 829 | 806 | 841 | 847 861 | 876 S7ot ot eSsa 906 878 
646 718 730 857 | 916 891 | 916 915 | 915 931 931 939 852 
706 Cig! £d01 696 742 795 873 910 909 918 | 901 | 907 854 
671 683 699 698 Tea Beate) | 3853 885 | 901 90744 «907° +924 830 
662 680 690 764 4O2N  eeSLS | 824 831 | 830 837 | '845 860 816 
613 592 | 595 639 | 652 | 715 | 793 820 | 825 854 838 845 788 
613 630 645 685 | 755 | 812 804 854 | 869 892 | 901 924 798 
696 689 | 744 Pose ah sOe ip Gols (i 5894. ¢ * 900 901 901 | 907 907 829 
720 724 721 749 | 788 828 | 866 887 893 901 | 906 914 839 
[ | | | [ 
FR a a SRT SSS SSE SSS SRE Se SS 
576 586 642 |; 692 | 738 931 | 939 | 939 931 | 939 | 930 922 819 
836 (1 a AP 779 «| «#765 =| 807 835 | 916 924 948 | 940 | 957 872 
915 916 958 877 | 893 900 O32. .)" =9048. | 4948 957 | 957 957 944 
645 | 642 645 607 | 742 809 828 842 | 817 823 | 836 859 835 
652 | 614 596 619 | 664 607. | «783 803 823 853 | 868 883 804 
588  _—- 616 875 | 916 | 907 925) e932 949 949 949 | 966 | 983 855 
W090) eObO. + 7716. | 762 818 875 | 906 915 | 923 O31 | .940: | +931 869 
862 925 | 941 900 892 892 | 875 892 = 891 891 | 890 | 915 877 
671 725 831 849 | 894 902 902 | 902  °#£«917 933 | 941 949 858 
656 w10E, > A800 818 | 869 885 918 917 925 941 | 948 948 * 877 
752 788 788 836 847 | 861 884 867 | 882 906 | 923 957 860 
622 652. | 902 918 908 917 | 958 | 958 916 949 | 940 948 870 
728 715 | 855 | 855 810 808 821° | 851 |. | 851 850 | 874 865 865 
715, 9) 5865 | ''.863 -; 841 | 878 886 | 885 908 | 892 875 | 948 940 856 
655 676 735 Tiyan 780 793 | 821 | 844 | 850 848 | 840 863 820 
688 730 703 716 712 ai |) =.802- | > 808) =|. 821 821. | 851 827 819 
7143 | 677 677 709 758 02. Ss866 "| 1873" YoeS64 . | .856 841 849 830 
681 681 712 710 =| = =716 755 774 786 103. 7 0807. 3) «806 819 768 
553 ~~ 566 546 566 614 749 795 808 818 | 849 | 921 930 750 
741 | 712 705 oe MAES 747 757 {iv Eee cP? | 801 | 800 784 814 
619 — 590 612 | 684 ; 680 m0,  S76Il-). 278i |) -796 803 = 826 841 768 
591 660 599 594 672 695 850 864 | 880 | 841 | 849 957 767 
628 679 634 625 | 669 viz 741 | 784 | 887 $37. | 796s |} © 837 792 
622 600 632 735. | - 716 766 793 820° | ~817, | “864 ) 872°. | —88i q79 
831 | 785 793 746 | . 833 833 897 888 829 | 911 | 938 | 929 865 
726 =| 761 752 472 | 785 815 867 842 872 880 | 889 | 898 853 
710 | 671 | 688 818 | 8831 868 875 874 890 905 897.  —- 930 861 
931 940 | 922 923 | 898 840 897 896 929 921 947 965 906 
770 | 776 704 741 |. 804 831 868 851 866 —_ 881 880 | 897 863 
818 925 839 796 ; 809 854 906 930 | 922 | 947 | 973 | 965 894 
840- | 854 907 915 916 932 948 974 965 | 973 | 965 | 965 942 
S | Aiohe, Ms i | M | %. 
712 727 755 768 792 825 859 871 876 | 887 897 908 844 
Magn. and Met. Obs. Batavia, IV. 46 
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182 BATAVIA 1876. 
TENSION OF THE ATMOSPHERIC VAPOUR, 
IN MILLIMETRES. 
; | | / 
s of 
Mean Bauvia| 1 AM] = 2 3 4 5 Ate ee ae ates 9 | 10 i 12 
Time. | | | | | | : | 
/ 11 2027 | 20.03 | 1990 | 1935 | 1918 | 1859 | 19.06 | 19.84 | 1942 | 1862 | 2084 | 21.18 
/ 2] 1978 19.78 | 19.78 | 1960 | 19.66 | 19.35 | 20.09 | 20.74 | 21.36 | 21.68 | 21.73 | 20.84 
3| 20.91 | 2091 | 20.91 | 20.33 | 20.15 | 19.90 | 21.10 |° 20.80 | 21.51 | 21.15 | 21.45 | 21.28 
4| 2129 | 21.23 | 21.23 | 20.90 | 2064 | 20.33 | 2046 | 2060 | 2043 | 21.06 | 20.84 | 20.16 
5 | 21.68 | 21.55 | 21.49 | 21.36 | 20.97 | 21.68 | 2188 | 21.93 | 21.89 | 21.34 | 20.25 | 22.05 
@| 21.31 | 21.14 | 2129 | 2085 | 2046 | 2058 | 21.11 | 2211 | 21.64 |. 21.16 |’ 2087 | 21.01 
7 20.39 | 20.39 | 2039 | 20.78 | 2097 | 20.90 | 2129 | 22.00 | 21.72 | 21.58 | 21.24 | 2205 
g| 20.79 | 20.66 | 20.46 | 2039 | 2021 | 1990 | 20.78 | 2049 | 20.91 | 2097 | 19.95 | 19.90 
9} 20.40 | 20.15 | 20.21 | 20.09 | 19.84 | 1990 | 20.03 | 20.99 | 21.28 | 21.30 | 20.97 | 21.55 
' 140] 21.69 | 2156 | 21.49 | 21.55 .| 21.68 | 21.75 | 2242 | 2263 | 22.79 | 2192 | 20.86 |) 21.14 
ht | 11] 22.40 | 2252 | 2197 | 2189 | 21-75 | 21.55 | 21.43 | 22.11 | 21.86 | 22.00 | 21.65 | 9298 
12 21.49 | 21.42 | 2116 | 2090 | 2064 | 2039 | 20.78 | 21.63 | 21.30 | 2223 | 2270 | 92.54 
f | 13] 20.09 | 1997 1960 | 19.48 | 19.41 | 19.29 | 20.21 | 2068 | 21.62 | 21.58 | 21.98 | 21.55 
14 20.91 | 20.33 | 2027 | 2009 | 2098 | 21.17 | 2137 | 21.47 | 2238 | 21.89 | 21.06 | 21.69 
4 | is! 1996 | 2009 | 2034 | 2021 | 2052 | 2116 | 21.88 | 21.71 | 2167 | 21.88 | 2123 | 91.34 
16 | 21.97 | 21.88 | 20.97 | 2078 | 20.52 | 20.52 | 20.90 | 2142 | 22.08 | 2266 | 20.72 | 20.39 
D-\ a7] 1941 | 1947 | 1935 | 1990 | 1985 | 1978 | 20.03 | 20.46 | 2111 | 2093 | 2037 | 2096 
18 | 21.43 | 2155 | 21.04 | 2078 | 20.72 | 20.72 | 2155 | 21.47 | 2063 | 2033 | 19.71 | 19.58 
Z| 19] 2080 2123 | 2188 2221 2208 | 2297 | 2208 | 2193 | 2118 | 21.47 | 21.74 | 2108 
20| 19.35 | 1947 | 20.02 | 2027 | 20.34 | 2027 | 2064 | 21.23 | 21.44 | 2202 | 20.81 | 20.91 
4 | 21] 2155 | 2168 | 2039 | 20.46 | 20.34 | 2046 | 20.52 | 2155 | 2233 | 20.80 | 21.34 | 21.31 
1 | 22] 2143 | 2143 | 2162 | 21.11 | 20.33 | 20.76 | 20.39 | 20.46 | 20.91 | 21.63 | 21.79 | 21.43 
23 | 20.03 | 20.09 | 20.15 | 20.15 | 19.78 | 19.78 | 20.64 | 20.64 | 21.16 |. 20.27 | 20.21 | 20.77 
24 20.39 | 20.33 | 20,64 20.52 | 20.39 | 20.76 | 20.70 | , 20.39- | 20.39 | 20.64 | 20.64 | 20.91 
25 21.04 | 21.10 | 20.90 | 20.83 | 20.96 | 21.09 | 21.02 | 22.33 | 22.96 | 22.59 | 22.35 | 21.06 
26,| 20.52 | 2071 | 2058 | 20.39 | 1997 | 19.97 | 19.97 | 20.64 | 21.54 | 2155 | 21.51 | 21.01 
27 || 2067 | 19.20 | 1898 | 19.23 | 1941 | 19.78 | 19.96 | 2041 | 21.26 | 21.98 | 2202 | 22.19 
28 | 20.78 | 20.78 | 20.59 | 2069 | 20.59 | 2065 | 21.48 | 2214 | 2263 | 21.62 | 2205 | 21.61 
| 29| 2039 | 19.97 | 1990 | 2015 | 2015 | 2046 | 20.64 | 20.78 | 2230 | 22.04 | 21,58 | 20.94 
| 30 | 21.42 | 21.22 | 21.61 | 21.35 | 2162 | 21.75 | 2114 | 2055 | 2081 | 20.82 | "2097 | 20.59 
| B1| 20.57 | 21.04 | 41.10 | 20.79 | 2047 | 20.46 | 21.42 | 2168 | 2248 | 20.69 | 20.64 | 19.63 
Hourly Means.| 20.81 | 20.74 2065 | 20.56 | 20.47 | 20.51 | 20.87 | 21.20 | 21.51 | 21.37 | 21469) oii 
| | | 
; 1] 20.16 | 2039 | 20.52 | 2015 | 2021 | 20.52 | 2064 | 20.77 | 2103 | 2116 | 21.18 | 1082 
| 21 21.36 | 21.23 | 2097 | 20.90 | 20.90 | 20.46 | 20.39 | 2039 | 21.09 | 21.61 | 21.57 | 19.93 
3| 20.90 | 20.70 | 2096 | 2096 | 2083 | 2096 | 20.77 | 20.71 | 20.78 | 22141 | 22.33 | 22.41 
4| 21.41 | 20.38 | 20.25 | 20.42 | 20.92 | 20.91 | 21.36 | 21.04 | 21.37 | 21.44 | 21.42 | 20.84 
5 21.35 | 2146 | 21.16 | 21.35 | 2135 | 2122 | 21.54 | 2194 | 21.84 | 21.74 | 2273 | 21106 
6 | 20.39 | 20.39 | 20.39 | 20.21 | 20.15 | 20.15 | 2015 | 2076 |.21.22 | 21.75 | 21.73 | 21.65 
7 20.33 | 2015 |. 20.09 | 20.15 | 20.21 | 19.97 | 20.76 | 20.89 | 21.41 | 2233 | 2211 | 21.82 
+} si] 21.74 | 21.74 | 22.06 | 21.93 | 21.10 | 21.48 | 2129 | 21.04 | 22.08 | 21.62 | 21.89 | 22.02 
MW 1 9.| 20.96 | 20.96 20.96 | 20.70 | 2083 20.39 | 20.27 | 20.46 | 20.83 |” 20.83 | 20.76 | 20.70 
10 | 19.90 | 19.66. 19.66 | 19.66 | 1941 | 19.53 | 20.27 | 2227 | 2207 | 21.99 | 21.43 | 21.64 
fi | 11] 20.64 2039 | 20.52 | 2058 20.70 | 2083 | 20.90 | 21.09 | 2291 | 21.86 | 2215 | 20.35 
12 | 22.36 | 2208 | 2215 | 21.88 | 21.29 | 20.98 | 19.72°| 19.60 | 20.71 | 2114 | 21.84 | 20.67 
4 | 13] 20.83 | 20.58 | 2015 | 20.21°| 2046 | 20.33 | 2052 | 21:93 | 2205 |-2293 | 2178 | 2147 
14] 21.16 | 20.90 | 20.64 | 20.64 | 20.76 | 20.39 | 20.64 | 21.49 | 22.21 | 21.73 | 2039 | 21.96 
D ¢ 15 | 2131 | 21.37 | 2117 | 21.04 | 20.84 | 2058 | 2116 | 2125 | 21.07 | 21.82 | 9211 | 21.37 
16 | 20.78 2116 | 2116 | 2116 | 2090 | 20.77 | atte | 9297 | 2185 | 2241 | 2167 | 21.49 
 / 17] 2208 2215 2168 , 2140 | 21.49 | 21.23 | 2104 | 2266 | 2241 | 2250 | 2293 | 21.68 
m | 18] 21.20 | 2142 | 21.36 20.65 | 2110 | 2084 | 2149 | 21.98 | 21.70 | 2200 | 21.74 | 22.07 
19 | 21.10 | 2116 | 2090 | 21.09 | 21.09 | 21.02 | 21.04 °| 2202 | 2250 | 2233 | 9918 | 9946 
fi] | 20] 2252 | 2263 | 22.08 | 2181 | 2162 | 2129 | 21.81 | 22.54 | 2270 | 22.05 | 2218 | - 21.46 
21] 20.65 | 20.78 | 20.78 | 20.18 | 20.03 | 19.78 | 20.39 | 21.43 | 2152 | 21-72 | 21.96 | 21.01 
fy | 22] 2054 | 2047 | 2046 | 2033 | 1990 | 19.78 | 20.52 | 21.71 | 2213 | 21.49 | 20.72 | 21.26 
23 | 21.83 | 21.62 | 19.90 | 20.09 | 20.64 | 21.03 | 21.42 | 21.62 | 21.84 | 2235 | 2245 | 22.11 
24} 20.79 | 2066 | 20.21 | 20.33 | 20.34 | 20.34 | 20.72 | 21.14 | 22.41 | 22.70 | 22.49 | 21.76 
25 | 21.55 | 21.16 | 21.35 | 21.22 | 21.09 | 21.02 | 21.22 | 2168 | 2281 | 2295 | 2249 | 22.38 
| 26] 2297 | 2256 | 22.08 | 21.56 | 21.29 | 21.23 | 21.62 | 2266 | 2238 | 2260 | 22,06 | 22.02 
27 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | 21.54 | 2289 | 293.57 | 2295 | 2917 | 22.49 
28 || 19.66 | 1954 | 19:35 | 18.94 | 18.94 | 19.17 | 1966 | 2041 | 2080 | 2067 | 20.35 | 20.22 
29 1948 | 1948 | 1985 | 19.85 | 19.97 | 19.97 | 20.15 | 20.16 | 20.70 | 20.72 | 21.57 | 2260 
| 
a. <r _— ; . i 
Hourly Means.) 21.06 20.95 | 20.81 | 20.69 | 20.66 | 20.58 | 20.86 | 21.41 | 21.80 | 21.89 | 21.78 | 21.49 
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TENSION OF THE’ ATMOSPHERIC VAPOUR, 


IN MILLIMETRES. 


i8: 


| Dail 
1,2. 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 | 41-4 12 and Monthly 

: Means. 

2605 | 20.98 | 21.22 | 20.62 18.98 ; 19.72 | 19.23 | 19.04 | 19.17 19.29 19.16 19.84 
20.87 2rale i 2h.a6 | 21.34 20.82 ; 20.81 | 20.61 | 20.09 | 20.09 20.66 20.66 20.61 
PADRY? 2E57 | 21.24 . 21.09 2U73.0 20:82. - | 21.07 20.49 20.55, 20.42 | 21.11 21.00 
20.91 20.25 21.28 21.73 2158 , 22.15 | 22.14 22413. 91) 23-24 21.50 | 21.43 PAA 1B) 
22.12 21.26 20.72 | 21.09 | 20.94 , 20.95 20.94 20.80 | 20.92 21.31 21.57 21:37 
22.53 22.29 21.22 | 21.86 | 22.00 | 22.13 22.25 22.25 | 21.51 | 21.05 20.14 21.45 
23.12 21.92 ARG Tip 2iezee i) 24.68 21 2030 22.02 21.20 | 20.87 ; 20.92 21.11 21.37 
22.34 22.37 2U6S | 20:28") 2242 | 20.42 20.72 | 20.91 20.85, | 21.10 20.78 20.93 
21.49 20.87 21.51 | 20.77 ZU2k ZG 22.02 22.19 22.05 | 22.32 | 21.31 21.10 
20.68 20.41 20.72 | 21.09 21 3a. 0 2238-04 122.93 22.75 22.75 23.22 22.66 21.78 
21,92 22.29 22.29 | 21.34 pated | : PAR 7 ln AA iy if | 207d 21.95 21.55 | 21.29 21.94 
21.63 21.58 21.90 21.90 22.75 | 22.99 20.74 20.86 20.47 20460 20515 21.48 
21.14 21.46 21.24 ! 21.41 21.86 | 22.29 22.26 22.32 | 21.97 21.81 2017 21.04 
21.59 21.88 22.14 | 22.06 | 22.00 | 21.83 22.08 22.20 | 21.44 | 20.04 | 20.02 21.36 
21.88 22.00 22.00 | 2213 | 21.98 | 22.79 22.35 | 22.14 | 21.71 | 22.36 22.36 21.56 
22.11 22.20 PUNTA ll OPA if 21.25 | Ze 20.79 20.40 | 20.27 | 20.27 19.96 21.18 
19.96 20.15 19.25 20.01 20.39 | 21.34 2h3t ZLIL OY 2057) + 28:69 21.69 20.48 
19.67 20.25 | 20.58 21.16 oY a4 IE ban eas 22.62 22.75 22.54 21.79 21.09 
21.51 21.76 21.94 21.53 21.92 20.06 |} 19.23 19.53 19.23 + 1916 | 19:28 21.05 
20.44 | 20.37 20.15) | 320,15) 1-20.30.) 2662 } 21.59 | 21.01 ZL.97e | 21.57 21.69 20.80 
22.02.| 22.28 | 21.98 | FOGd weeeiae | 22.30.41 2978. + <22.94 22.16 21.75 2417 21.53 
20.69 19.64 | 19.76 | 20.57 20.69 | 20.88 4 21.37 2137 21:68 | 21.62 21.49 20.99 
2120 21.94 | 22.91 PPATI | PRASYa)) a teil 21.94 21.42 21.16 | 21.09 21.28 21.00 
21.21 20.39 20.91 20.76 | 21.99 | 21.83 21.43 DES 2 21S29) ee oie les, yi 20.95 
20.90 20.81 20.54 20.66 21.03.) 2:74 22.66 20.00 | 23h 20.00" 14° 91299 21.42 
21.42 21.26 21.31 22.56 BOG oi Atos 20.55 20.54 | 20.54 20.35 | 20.35 20.94 
21.61 21.21 21.88 22.06 22.79 20.91 21.11 ,|- 20.91 | 20.78 20.78 21.16 20.89 
21.42 21.67 21.41 21.14 21.96 | 21.82 20.21 | 19.66 19.60 | 19.85 20.21 21.03 
20.97 20.42 | 21.61 | 22.04 22.52- | 21.43 21.75 | 22.08 22.29 21.55 22.00 21.20 
20.93 20.59 20.58 20.70 21.26 | 21.18 | 20.18 | 19.87 _ 20.76 20.82 | 20.44 20.90 
20.01 20.68 | 20.79 21.44 | 22.05 | 22:02 | 21.51 | 21.29 21.11 | 21.29 20.09 21.01 
21.32 | 21.23 21.27 21.33 Zos teehee |) 24.37 b) 96.98 21.20. 7° 31.11 | 20.97 21.11 

H | : | | | | I | | 
SE SPD IS STE I ES IT I TAT I DI SOE LT SLED SEED TE EEL IC AE EEL ALIA LLL A LLLP ALR LED SE LEG ORS ETE, LS ILE TATE IN itt A RN LG TE BALE Sy NG VRE OTRAS EONS Pa REL | CBE A EN TN TE EEE PEL EINES Re AES I 5 Pa aH BSR 

Meade 19.95 °| 20:13 Biber y 2uo4) © ot 20 fe 21,08) 4 22.02 | 21.81 | 21.55 21.68 20.88 
20.39 20.52 20.19 19.87 | 20.50 21.06 | 21.69 | 20.65 | 20.59 20.84 20.90 20.74 
22h 21.58 21.98 21.96 23.05 22.91 | 2a0tent waa deer feeb a) 20.908 1 2142 21.70 
20.91 21.23 21.37 | 21.09 ) 2016 22.26 | 22.39 22.30 | 20.64 | 21.16 21.80 21.22 
21.14 | 21.38 19.78 | 20.28 | 20.54 20.85 | 21.23 20.72 20.46 | 20.34 20.27 21.17 
21.07 | 21.37 2183) | 29.02 | 21.88 o2.240) 21.18 21.17 21.16 21.03 20.64 21.08 
Beck 21:36 ALeothe ee ebeads | eek 22 Lae pea Oe 22.44 | 22.56 21.1t | 21.55 21.34 
Zaao.| 226 S14be Pe 2heat, 1° 20.63 22.39 | 22.63 22.63 | 20.65 19.66 | 20.96 21.59 
22.06 22.48 22.70 23.04 | 22.38 20.74 | 20.28 | 20.03 | 20.15 | 20.46 20.33 21.01 
20.57 20.27 20.78 20.82 | 21.34 21.92 | 22.24 22.36 | 22.15 | 22.21 20.09 20.95 
19:84 | 19:52 | 20.27 20.39 | ieee 2G i coe 71 205, | 22.36% | 22.16 22.16 21.04 
21.74 22.28. | 22.82 23.03 | 23.10 | 22.69 | 22.06 21.74 Zi 42anie 21G 21-22 21.61 
22.00 22.49 22.41 21.93 22.32 2a Locum 2ekG 22.08 21.55 21.49 21.36 21.47 
| 22.65 22.59 ALS 20.69 | 20.88 21.06 21.38. | 21.69 21.69 21.69 21.43 21.34 
21.49 | 21.69 21.28 20.94 | 21.37 21.34 | 20.99 | 20.85 21.17 21.49 21.81 21.28 
21.45 21.39 21:12 20.69 | 21.46 22 Git.) 92-44 noe 26 22.25 22.24 22.30 21.59 
wease } 24.18 20.84 21.36 .| 21.20 | 21.56 | 22.26 | 21.92 21.97 21.50 21.49 21.77 
22.00 21.58 21.49 21.65 | ZuGo.) | oso, |)  20T7 21.23 21.36 21.62 | 21.42 21.50 
21.78 21.69 21.06 21.20 | 21.18 20.81 | 23.48 23.45 22.87 22.66 | 22.39 Bits 
2h | 62t.62. -| 21.03 18.18 17.89 | 18.02 | 17.91 20.03 19.90 19.78 | 19.84 20.87 
19.45 | 20.37 | 20.47 20.97 | 21.55 | 22.52)  yakeet 21.65 21.06 20.74 | 20.67 20.88 
21.18 20.72 | 20.93 21.18 | 21.49 22197) -22:91 22.21 22.13 22.05 21.98 21.19 
Zhi 5) 224 20.07 23.24 21.80 21.43 20.82 | 20.30 20.49 20.49 20.67 21.35 
23.03 20.24 19.29 21.36 21.37 21.81 21.81 | 421.81 21.68 21.68 21.68 21.34 
22.65 22.90 22.74 21.68 20.60 22.76 2277 bal! 233.88 23.05 23,24 | 22.01 22.18 
19.90 | 20.91 | 21.55 20.97 20.84 20.84 21.03 20.77 20.90 20.77. | 20.64 21.39 
23.07 20.92 21.36 21.42 21.10 20.78 20.90 20.90 21.03 20127 | 19.97 21.39 
ZUG iee |) ¢2022 “4! 29.64 20.30 19.85 | 19.53 19.53 19.65 19.53 19.66 19.53 20.04 
21.43 21.36 22.46 21.65 21.49 21.55 21.49 21.94 21.81 21.68 21.74 21.07 
21.44 21.32 21.26 21.23 2131 21.53 | 21.62 21.61 21.40 21.23 21.20 21.27 


BATAVIA 1876. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


° 


TENSION OF THE ATMOSPHERIC VAPOUR, 
IN MILLIMETRES. 


| 
. | | ' | 
Maas tatevia Te 2 el ey ee eS Sek cre eye ate 11 
Time. | 
f 1 Ff} 21.68 21.68 21.42 21.42 | 21.29 | 20.90 2118 i 2h9G Peedi 22.54 21.83 
| 21 20.78 20.40 20.33 19.97 19:78} 19.72 20.15 | 20.73 21.22 | 19.84 20.46 
tS. 20.03 20.64 20.52 20.39 20.39 20.39 20.52 | 21.05 20.69 | 21.31 21.46 | 
4 || 19.06 19.238 | 19.53 19.66 19.41 19.29 19.66 20.33 21.69 21.59 21.23 
5 || 22.71 20.93 | 20.61 20.79 21.43 | 21.55 21.62 21.44 | 21.74 20.94 21.41 
6] 21.68 | 21.62 | 21.68 21.04 | 20.52 | 20.21 20.27 20.80 | 21.12 | 21.46 21.18 
7 |: 20.35 | 20.47 | 20.27 20.27 | 20.15 .| 19:97 20.21 20.55 | 20.91 20.89 | 21.26 
8 | 20.09 20.02 20.65 20.65 | 20.40 | 19.60 19.60 20.74 | 21.36 21.67 21.12 
9 | 20.35 20.15 20.21 20.27 20.27. | 20.46 | 20.72 20.99 21.01 94.00 ‘|S 20.72 
10 || 20.60 20.78 20.65 20.46 90.520 | 20:52. e210 20.86 | 21.76 | 21.94. | 21.30 
11 || 20.61 20.47 20.14 19.90 19.90 19.78 20.15 20.30 | 21.14 20.74 | 19.85 
i | 191] 21.31 20.67 20.27 20.02 | 20.21 20.15 20.59 21.20 | 21.21 | 21.59 22.02 
it 18 || 20.60 20.53 20.53 20.53 | 20.53 20.66 20.79 | 21.79 | 22.13 | 21.68 22.21 
QD | 14] 2131 > 21.14 21.17 91.04. 21.11 20.91 21:81 -| 21.63° | -23.66. |) 222-05 21.34 
15 | 20.16 | 20.22 | 20.35 20.60 20.78 20.53 18.81 19.11 | 20.39 20.72 21.06 
(4 16 | 20.27 | 20.21 20.21 20.27 20.21 20.46 | 20.71 21.29 | 21.84 22.38 22.54 
17 || 20.60 | 20.41 20.02 19.53 19.90 20.09 | 19.90 20.15 | 21.43 21.55 20.94 
ci 18 || 19.23 | 18.88 18.98 18.92 | 18.82 18.59 18.94 19.78 | 20.63 20.26 | 20.62 
19 | 19.78 19.90 19.90 19.41 19.47 19.53 19:72 | ~20.89 | 21,34 2h04 |) 3144 
5 20 || 19.78 19.96 20.02 19.90 20.09 19.90 19.90 24.20 . | 22.40° |) alee 21.46 
21 || 20.27 19.90 19.35 19.17 19.11 19.29 19.54 19.59 | 19.04 20.25 21.06 
22, | 19.72 19.66 19.78 19.29 18.94 19.06 19.41 19.16 19.75 | 20.00 19.45 
93 | 19.41 18.98 18.81 18.34 | 17.88 17.66 18.11 18.14 17.93 | 18.58 16.76 
24. || 18.67 18.51 12107 isis eis as 18.28 18.34 18.79 19.44 | 18.45 17.77 
25 || 19.41 19.47 | 19.04 | 18.58 18.34 18.30 | 18.76 18.92 21.92 | 19.92 17.26 
26 || 20.79 20.21 | 20.02 | 19.29 18.94 18.53 | 18.76 20.02 19.50 | 20.47 21.18 
27 20.73 | 20.65 20.39 | 19.96 | 19.66 19.41 | 19.66 | 20.09 21.03; 22626 20.50 
98 | 22.26 | 22.26 21.79 21.85 | 21.57 21.05 21.12 20.44 20.35 | 21.69 20.19 
29 || 21.04 20.78 20.34 20.27 20.21 20.09 20.27 21.18 20.70 | 21.45 20.95 
| 80] 20.35 | 20.14 20.33 | 20.21 20.02 19.97 20:15 | 20.87 21.80 | 21.30 20.99 
\ 81] 20.27 20.15 19.90 | 19.66 | 19.60 | 19.54 19.97. | 20.8 | 2072 20.37 19.67 
| 
Hourly Means. |} 20.48 20.29 | 20.17 | 19.99 19.93 19.82 20.01 20.47 | 20.93 20.97 20.68 
| | | 
| | 
| 1] 22.36 22.08 | 21.94 21.68 21.04 20,84 20.98 21.65, 682254 224.20 20.38 
Peed Wa l2be. Meet Osel’ Lot ys byl 20.91 | 20.98 | 21.17 22.26 | 22.49 22.08 21.50 
3 br 20:42, Wh) 30:28) 1s 2014 20.27 | 19.96 | 19.66 | 19.48 19.53 | 20.07 20.05 20.25 
4 || 19.78 19.72 19.53 19.48 19.41 | 19.41 | 19.53 20.23 | 19.76 21.68 20.99 
5 | 20.15 19.90 19.47 19.48 19.48 19.04 19.66 20.02 | 20.26 20.32 20.52 
6 || 19.90 19.72 19.53 19.53 19.60 19.66 19.84 | 20.41 | 20.89 20.37 20.33 
7 | 21.29 | 20:85. | 20.63 | 90:91 20.03 19.60 19.97 21.05 | 21.65 21.96 21.52 
8) 2186248 91,68 |) 22:08. | 9195 21.42 FOS1g tie 21a 21.58 | 22.02 22.06 21.53 
9 Stor GS 1771. Sie 2163 | 21.31 21.14 20.59 | 20.85 21.68 20.81 21.75 21.45 
10 | 20.03 | 20.02 19.84 | 19.90 19.72 19.41 | 19.90 | 20.75 20.63 21.14 21.15 
11] 19.65 | 20.02 20.15 20.27 20.39 20.46 | 20.98 21.59 21.63 21.67 20.68 
m 12} 21.68 | 21.62 21.49 21.29 | 20.98 Fjiee. 218 21.49 22.62 22.29 21.96 
19 | 22:26 | 93-77 22.44 22.36 | 22.36 21.56 21.56 21.74 FAWse Ve 2105 20.77 
H | 14] 2064 | 20.64 20,832 | 2087) | 20:70 20.39 20.90 21835.) “2004 21.15 20.99 
ie 15 || 20.34 20.15 22 | 2027" | 200s 20.27 20.52 20.79 | 21.74 | 21.12 21.36 
16 | 21.77 21.97 21.83 21.49 | 21,29 21.04 | 21.17 21.56 23.15 | 22.58 21.89 
QO | 17] 21.02 20.89 20.76 20.39 20.39 20.46 21.02 21.74 22702 2240 21.03 
18 || 20.83 20.64 20.70 20.64 20.39 | 20.39 20.64 21.51 22.34 22.38 22.74 
q 19 | 22.16 22.36 21.57 21.29 20.97 20.90 21.23 22.08 22.65 32.56 | 251 
20 || 21.81 21.55 21.55 21.68 21.55 21.68 | 21.81 Joie 1) 2h ne IAOb | BAB 
21 || 20.21 20.39 20.15 19.90 19.90 19.85 | 20.46 21.55 21.41 21:34) eS e 
a2 ie 24g 20.91 20.98 20.78 20.46 20.27 20.78 21.65 22.19 20.60 | 20.89 
23 | 20.09 20.02 20.21 20.27 19.91 19.84 20.46 20.86 21.49 19.14 20.28 
24 || 20.86 21.14 21.05 20.98 20.40 20.39 20.54 21.16 20.58 20.89 20.26 
25 | 21.79. | 21.82 21.06 20.80° | 20.61 20.85 20.92 21.03 | 21.49 20.72 20.80 
26 | 21.17 | 21.11 20 tte ois 21.36 21.23 21.63 21.96 BA iba 20.74 20.70 
QIN 2145 | 20 Aare Biase 2a Se 20.98 | 21.57 22.02 21.76 21.92 22.21 
| 28 || 20.98 20.91 | 20.65 | 20.72 | 20.78 20.72 20.72 21.57 21.36 21.23 21.46 
EDO fp 2107 21.11 21.29 21.11 20.78 20.46 20.72 21.12 21.41 21.36 21.58 
\ 80] 21.16 21.16 21.16 21.16 21.22 20.90 20.78 21.69 21.96 20.84 21.68 
| Sa. = oe al a | — = ee eee ind 
flourly Means. || 21.05 21.00 | 20.90 | 20.78 | 20.62 20.48 20.76 21.34 21.58 21.35 21.25 
| | | | | 
REDE SEE EBSD RELL SEBS OIC S CO IONE LEDS LEIS SD SV SE DEE IES SOS ILE EDP TEIN SELEY PLE EY AEST INE BIN AONE NE TILES AE NN HI FCI ATL RES SAD BN NOE 


BATAVIA 1876. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


TENSION OF THE ATMOSPHERIC VAPOUR, 
IN MILLIMETRES. 


185 


Dail 
1 P.M 2 | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and on thly 

| Means. 
22.99 21.88 22.42 21.84 21.89 20.81 20.99 20.99 20.92 20.91 20.91 20.78 21.54 
21.36 21.38 21.20 21.47 21.79 21.65 21.89 21.75 21.68 21.11 21.10 21.03 20.90 
20.84 20.90 21.92 21.24 20.81 ZioGn |) 2182 22.26 22.25 22.32 22.79 18.94 21.12 
19.16 19.50 20.77 21.71 20.90 20.94 | 21.45 22.15 22.41 22.95 | 22.86 22.79 20.79 
22.45 23.15 22.60 21.88 21.97 21.21 21.32 21.18 21.31 21.43 | 21.48 21.55 21.64 
21.13 21.09 21.05 21.16 18.18 18.79 20.24 20.62 20.74 20.35 20.28 20.41 20.70 
22.74 21.26 22.65 21.43 20.99 21.59 21.12 20.54 | 20.35 20.22 20.09 20.21 20.83 
20.77 21.34 22.37 PN Ee ft A Nera | 20.01 19.87 20.24 20.24 20:23— |) 20:36 20.28 20.63 
221 21.87 20.66 22.17 22.41 22.61 21.47 20.88 20.94 20.92 | 21.05 20.73 20.98 
20.33 20.52 20.79 20.32 21.16 21.72 | 23.16 22.93 22.39 22.11 22.11 21.06 21.22 
22.72 22.57 21.93 21.79 22.11 22:45.) 922-29 21.98 | 22.21 22.20 22.05 21.77 2h27 
21.68 22.14 23.11 20.78 Pa rat] 21.96 -| 22.27 21.55 | 20.88 20.75 20.61 20.67 21.18 
23-409 23.32 22.31 21.83 21.89 21.62 21.48 | 21.61 21.73 21.65 21.77 21.69 21.65 
21.41 20.39 20.22 20.84 21.56 21.47 21.47 21.59 21.19 20.36 19.65 19.97 21.14 
21-22 21.03 20.15 20.21 19.29 19.17 19.78 19.66 19.78 20.21 20.15 20.02 20.18 
21.84 21.91 21.40 21.83 22.54 22.19 21.32 21.25 ZV25 20.92 20.61 20.48 21.25 
19.32 19,52 19.26 19.89 20.32 20,20 20.11 19.85 19.84 19.59 | 19.16 19.35 20.05 
20.81 20.21 20.04 20.10 19.80 19.64 19.37. | 20.00 20.24 20.05 | 19.85 19.91 19.77 
20.62 20.62 19.95 20.84 20.45 20.18 19.99 |° 20.17 20.05 20.17 | 19.98 19.84 20.29 
22.28 21.97 21.34 21.79 20.77 21.47 | 21.71 21.56 20.69 wee 21.18 20.92 21.00 
21.05 20.76 20.57 20.69 19.63 20.04 | 20.72 20.27 | .2013 19.42 19.22 19.53 19.97 
18.83 20.97 21.46 Zed 19.48 19.88 19.64 19.69 | 19.30 19.22 19.10 19.11 19.65 
18.17 19.82 20.27 20.22 20.40 19.75 19.84 19.56 | 20.06 20.30 20.23 19.65 19.04 
18.46 20.31 21.50 21.40 21.43 21.24 21.21 21.65 | 21.16 20.17 19.47 19.59 19.53 
19.10 |, 19.16 18.20 18.15 18.14 18.57 19.76 20.26 20.50 20.68 20.80 21.05 19.21 
19.88 19.01 19.20 19.12 19.22 19.39 20.08 20.13 20.37 20.56 20.37 20.61 19.85 
19.43 21.75 21.46 20.97 20.87 20.84 | 21.09 21.40 21.45 21.89 22.15 22.34 20.78 
20.97 19.38 _ 20.76 20.87 20.89 21.72 20.57 21.79 22.05 21.31 | 21.17 20.98 21.21 
20.93 20.00 19.61 19.18 20.36 20.85 21.34 21.71 | 20.50 20.62 20.68 20.48 20.59 
21.97 22.07 21.72 21.69 21.03 21.12 91 22.58 20.06 cg 20-41 20.04 | 20.28 20.15 20.82 
20.90 21.00 21.16 21.45 21.18 21.61 | 21.63 21.69 22.48 23.05 | 22.98 22.57 20.92 
20.91 20.99 21.03 20.96 20.79 20.84 21.02 21.00 20.94 20.87 | 20.79 20.60 20.63 
19.07 20.16 21.95 21.56 22.01 22.71 22.45 23.01 23.01 22.81 | 22.81 22.73 21.70 
23.13 22.71 22.58 22.98 22.50 21.73 22.00 22.56 20.33 20.32 20.69 20.94 21.83 
18.03 18.62 22.18 21.25 21.24 20.77 20.97 20.59 20.44 20.37 19.85 19.90 20.15 
19.59 20.06 20.06 20.02 20.06 20.68 20.57 20.53 20.76 20.50 20.11 20.16 20.14 
22.94 20.93 20.27 19.40 19.51 19.86 20.02 19.69 19.80 19.79 19.91 19.84 20.01 
20.68 21.96 23.64 23.40 24.06 22.23 22.02 21.99 21.57 21.12 | Zhiae 21.30 21.03 
22.50 22.43 20.72 21.12 20.60 22.03 22.93 22.39 21.98 21.14 | 21.14 21.30 21.22 
2475 22.36 21.93 21.38 21.14 21.36 21.73 22:23 22.35 22.68 | 22.02 22.20 21.85 
20.27 20.21 20.52 20.69 20.74 21.12 21.88 22.38 22.50 21.47 | 21.18 20.67 21.25 
20.76 22.74 21.27 22.74 21.81 22.65 22.68 22.76 22.50 21.42 | 21.01 20.80 21.06 
20.55 20.76 20.31 21.09 22.79 23.57 Zavko 22.79 22.64 22.24 | 22.02 21.75 74 BB 
22.05 21.32 21.46 21.53 22.06 22.83 23.26 23.22 23.22 23.48 | 22.93 22.79 22.09 
21.50 20.84 21.21 21.15 19.87 19.97 20:2) 20/52 20.52 20.64 | 20.52 20.64 PM aD 
20.62 20.89 21.01 20.87 21.12 21.49 20.68 20.79 20.85 | 20.91 20.85 20.78 20.93 
20.52 21.09 20.56 22.15 23.42 23.66 23.36 23.30 23.22 21.85 21.25 21.18 21.39 
22.41 23.27 23.05 21.89 23.83 23.42 22.65 22.30 21.14 20.58 20.58 20.96 21.97 
22.54 22.08 21.43 21.82 22.04 21.73 22.70 20.09 19.04 19.35 | 20.03 20.64 21.19 
22.70 22.66 21.39 22.06 22.99 23.07 22.75 22.99 22.92 22.85 | 22.91 22.44 21.99 
20.89 21.01 20.87 21.05 212 21.92 21.96 22.54 22.66 22.52 22.44 21.97 21.79 
20.78 22.53 21.87 22.29 21.07 20.78 20.85 20.98 20.85 20.58 | 20.39 20.46 21.43 
21.30 20.89 21.61 20.25 20.10 Bloda 21.86 22.11 22.36 22.41 21.92 21.63 21.04 
21.52 21.67 20.89 21.46 21.73 21.22 21.07 21.34 21.50 21.43 21.49 21.29 21.21 
22.28 20.60 21.06 22.20 22.21 21.74 21.58 22.03 22.41 22.14 20.94 20.80 20.98 
21.00 21.12 22.28 22.04 20.48 22.19 22.83 22.95 22.79 22.73 22.66 22.52 21.44 
22.20 22:28 20.70 20.44 21.55 22.33 23.17 23.40 23.16 21.46 21.31 21.18 21.50 
21.27 21.26 21.12 21.39 20.45 20.56 21.07 21.73 21.38 21.44 21.50 21.37 21.23 
21.63 21.46 20.58 21.12 21.49 21.43 21.34 21.14 21.71 21.38 20.86 20.98 21.45 
21.61 21.68 22.37 21.49 22.95 21.83 22.08 21.86 21.78 21.31 21.05 20.98 21.39 
21.87 21.51 21.09 21.05 20.98 20.66 21.29 21.49 21.04 20.52 20.58 20.71 21.08 
22.07 22.22 22.25 21.14 21.71 22.09 22.14 21.93 22.05 22.18 21.98 21.84 21.67 
21.33 21.44 21.41 21.43 21.59 21.78 21.89 21.92 21.76 21.45 heal 21.23 21.29 


Magn. and Met. Obs. Batavia. IV, 


186 BATAVIA 1876. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


TENSION OF THE ATMOSPHERIC VAPOUR, 
IN MILLIMETRES. 


{ 

rs of | 

eet ap Oe ee 3 4 5 Te MR ee 11 12 
ae | | | | | | | 

; 1) 2197 | 2208 | 2181 | 2181 | 21.88 | 219% | 2208 | 2185 | 2198 | 2217 | 2245 | 22.50 
| a} ars | 21.96 | 21.49 | 21.06 | 20.78 | 20.65 | 20.84 | 2136 | 2215 | 21:76 | 2278 | 21.58 
| 3| 2092 | 2079 | 20.79 | 21.04 | 21.17 | 2141 | 2141 | 2151 °| 21:79 | 2411 } 21.82 | 2242 
4| 21.10 | 20.97 | 20.58 | 20.58 | 20.64 | 20.64 | 21.22 | 21.29 | 2216 | 20.76 | 2186 | 21.12 
5| 2156 | 2156 | 2169 | 21.43 | 2143 | 2117 | 21.55 | 21.74 | 21:73 | 2219 | 22.04 | 20.80 
@| 2181 | 2181 | 21.95 | 2168 | 21.04 | 1960 | 1990 | 20.92 | 2219 | 2254 | 2083 | 21.63 
7 | 2238 | 2238 | 2211 | 21:76 | 2120 | 20.65 | 2091 | 2199 | 21.34 | 2091 | 2148 | 20.81 
g| 2203 | 2259 | 2224 | 2230 | 21.57 | 2117 | 2105 | 2217 | 2149 | 2155 | 21.56 | 21.38 
g| 2168 | 21:42 | 21.42 | 2142 | 21.16 | 20.84 | 2142 | 2236 | 21.83 | 2299 | 21.88 | 21.79 
10 | 21.77 | 22:24 | 21.84 | 21.81 | 2086 | 2079 | 2157 | 2268 | 2296 | 9231 | 2340 | 9068 
11| 2257 | 2297 | 2263 | 2236 | 21.81 | 21.55 | 2208 | 2284 | 2258 | g218 | 2226 | 24.94 
12) 2218 | 21.77 | 21.37 | 21.43 | 21.05 | 2066 | 2105 | 21.09 | 2221 | 2275 | 2208 | 22.43 
18] 2252 | 2239 | 21.85 | 2171 | 2165 | 21.38.| 2178 | 2295 | 2114 | 2143 | Ziaesmeeme 
14| 2112 | 21.17 | 2098 | 2078 | 20.84 | 2084 | 2098 | 21.44 | 21.83 | 21.73 | 2093 | 21.68 
15 | 20.03 | 1978 | 19.54 | 1923 | 1811 | 17.88 | 1811 | 19.04 | 21.07 | 2127 | 2007 | 20.54 


21.43 | 21.81 | 21.11 | 20.02 | 2021 | 19.66 | 19.78 | 9161 | “223 | 2ileo | Meo ene 
20.91 | 20.91 | 20.98 | 21.04 | 20.78 | 20.85 | 21.62 | 2235 | 22.49 | 2245 | 21.58 | 22,04 
18 | 20.60 | 20.27 | 20.02 | 20.15 | 19.97 | 19.72 | 19.78 | 20.79 | 21.32 | 21.49 | 20.90 | 20.25 
19 | 20.79 | 2015 | 19.96 | 19.90 | 1997 |. 1966 | 2015 | 2119 | 2231 | 22.29 | 22.62 | 21.96 
20 | 20.91 | 20.39 | 20.02 | 19.0 | 1941 | 1917 | 19.48 | 20.80 | 21.86 | 21.14 | 19.80 | 20.81 
Q1 |) 21.31 | 21.17 | 20.91 | 20.72 | 20.78°| 20.52 | 20.59 | 21.74 | 20.84 | 20.05 | 20.079) "O15" 
Q2 | 22.52 | 22.39 | 21.44 | 21.57 | 20.80 | 2048 | 20.86 | 21.59 | 22.54 | 2278 | 1948 | s2092 
23 || 20.49 | 2017 | 19.72 | 19.59 | 19.35 | 1941 | 1963 | 19.86 | 20.93 | 20.66 | 20.10 | 20.95 
94. 18.92 | 18.67 | 1867 | 1867 | 1815 | 17.97 | 1844 | 18.80 | 19.69 | 1963 | 19.389) “185 
25 | 20.91 | 20.46 | 20.09 | 19.97 | 1960 | 1954 | 19.35 | 19.41 | 20.04 | 2091 | 20.44 .| 19,92 
26 | 21.07 | 21.32 | 2144 | 21.18 | 20.09 | 20.39 | 2091 | 21.12 | 21.96 | 2080 | 2005 | 20.74 
27 || 21.12 | 20.86 | 2054 | 20.66 | 19.96 | 19.29 | 1923 | 1953 | 2006 | 2015 | 17.75 | 1891 
28 | 21.57. | 21.30 | 21.17 | 20.65 | 20.34 | 20.09 | 2015 | 20.92 | 2093 | 20.25 | 20.28 | 19.98 
29 | 21.06 | 21.12 | 2131 | 2117 | 20.91 | 20.98 | 21.17 | 21.295 | 21.71 | 2019 | 1898 | 18.56 
| 80] 21.91 | 21.69 | 21.62 | 2149 | 21.55 | 21.23 | 21.43 | 21.98 | 20.81 | 1995 | 200% |) 109s 
\ B1] 21.84 | 21.69 | 21.31 | 20.86 | 20.99 | 21.57 | 22.02 | 2256 |- 2291 | 22.52 | 99.62 | 99.54 


IVE RAN Se 
at et 
=1 0 


Hourly Means. || 21.41 21.30 21.05 20.87 20.59 20.37 | 20.65 | 21.26 | 21.62 21.42 21.00 20.97 


20.65 | 20.65 | 20.46 | 20.14 | 20.47 | 20.66 | 21.68 21.71 | 20.62 21.07 20.05 20.07 
21.14 | 21.11 | 20.78 | 20.78 | 20.46 | 20.46 | 20.65 | 20.99 22.07 22.70 20.52 20.27 
20.73 20.65 | 20.65 20.02. ; 19.90 | 19.72 | 20.27 21.18 21.78 20.10 
22,14 1 2210 7) 2012 21.14 | 20.85 20.65 | 20.91 20.69 | 20.94 21.46 | 21.68 21.70 
20.42 | 20.29 | 20.35 | 20.92 | 20.91 21.11 | 21.79 | 22.09 21.62 | 21.43 21.79 
20.59 | 20.46 | 20.39 | 20.15 | 19.90 19.48 | 20.15° | 21:32. 22:38 20.99 | 21.18 21.01 
21.37 20.86 | 20.73 | 20.85 20.59 | 20.52 20.72 20.66 23.37 21.94 21.46 21.46 
20.84 | 20.84 20.58 20.33 20-21 | 19.78. 20:21 We 21.20 Sea | 20.64 | 20.89 19.82 
21.04 | 20.72 20.78 | 20.78 | 20.78 20.39 | 20.53 | 20.80 20.43 21.06 | 20.29 20.25 
10 | 21.71 | 21.44 21.69 | 21.55 21.11 20.85 | 20.65 | 21.44 22.62 21.68 21.43 21.96 
11 | 20.90 20.33 20.39 20.46 | 20.15 20.15 20.64 21.29 21.07 21-71.) 92081 21.24 
12 | 19.72 | 19.72 | 1965 | 19.90 19.66 19.97 19.60 | 19.54 | 19.54 | 19.96 20.99 21.57 
13 | 20.58 20.64 | 20.64 | 20.39 20.46 20.15 | 20.39 | 21:49 21.80 21.27 22.27 21.01 
14 | 19.47 19.23 | 19.12 | 19.00 jeter fi] 18.65 18.54 | 18.95 19.85 20.04 20.52 19.19 
19.48 | 19.41 | 1881 | 18.82 18.29 | 18.41 | 19.11 20.75 | 21.09 21.26 22.06 
16 | 21.17 20.98 20.85 20.91 20.97 20.65 | 21.49 22.26 | 21.73 21.57 20.56 20.93 
17 | 21.31 | 21.17 | 20.98 | 20.72 | 20.65.| 20.52 20.65 21.65 21.21 21.14 | 21.58 | 21.56 
18 | 20.52 20.46 | 20.39 | 20.78 | 20.78 20.71 20.72 | 20.94 21.72 21.43 21.63 21.67 
19 || 19.10 19.04 19.17 19.17 | 19.35 19.17 19.29 19.90 20.39 20.11 21.14 20.93 
20 | 20.15 19.90 19.90 19.66 19.53 19.48 19.66 20.02 20.48 | 21.20 21.83 21.65 
21} 20.21 20.03 | 19.66 19.78 19.41 19.41 19.66 | 20.21 20.69 19.01 19.67 20.81 
22 | 20.91 20.72 | 20.46 | 20.40 20.03 19.60 20.09 20.66 20.50 19.52 21.14 20.89 
23 | 1948 | 19.41 | 19.53 18.74 18.98 | 1858 | 19.04 L367) Pat S.18 19.56 19.46 18.28 
24 || 20.538 20.46 | 20.21 19.96 | 19.90 19.78 20.15 20.75 19.89 | 18.76 19.03 19.58 
25 | 21.11 7A 20.85 20.39 20.52 20.65 21.49 21.59 | 21.32 | 20:44 19.94 
26 | 20.92 20.66 20.78 20.02 19.97 19:07. |. 2052 21.43 20.26 20.66 19.28 19.45 
27 || 19.96 20.15 20.15 20.15 20.52 20.58 20.65 | 20.78 21.25 21.93 21.43 21.38 
28 | 21.11 | 20.59 20.39 20.03 19.41 18.99 19.10 19.23 20.88 20.69 | 19.36 | 18.54 
| 29 | 20.60 20.27 19.96 19.35 19.17 19.00 19.54 19.41 18.49 18.18 17.88 16.51 
\ 80] 19:78 | 19.04 18.51 18.10 17.82 17.66 17.66. | 17.57 18.06 18.24 17.62 16.88 
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Hourly Means. | 20.63 20.42 | 20.29 20.11 20.00 19.84 20.11 20.57 20.85 20.69 20.58 20.45 


BATAVIA 1876. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


TENSION OF THE ATMOSPHERIC VAPOUR, 


IN MILLIMETRES. 


i87 


: | | | F 

| | ail 
Depwieg. | «8 ve ey eee a aL 8 P10 ied v1 9 124 | atdbmonehty 
| | | | Means. 

| | 
| | | | | | 
22.32 eestG | 20:32 | 19.61 | 22.58 | 22.64 | 22.81 | 22.92 22.24 | 21.69 | 21.81 21.68 21.97 
21.63 22.37 | 22:00 40) 2293. | 23-52 21.24 | 20.76 | 20.88 20.62 | 20.75 | 21.06 20.86 21.55 
21.86 21.92 | 21.20 21.63 | DING! 21.97 | 21.89 | 22.15 22.02 | 21.88 |. 21.75 21.29 21.56 
21.96 21.82 | 21.55 20.66 | 21.09 | 21.58 | 20.82 21.01 PALS, Pai 21.14 21.43 21.19 
20.93 22.87 22.34 D108) 4. 2i30r 1) 22.879) “22.60 22.11 224A 421.08. 22:11 | 12202 21.80 
Oop 1) 22.07" | 21:87 | 21.71 | 21.61 | 2246 | 22.52 | 23.01 | 23.01 | 2293 | 22.66 | 2252 21.85 
22.03 22.44 | 22.74 22.36 | 22.18 | 22.21 | 22.29 22.99 23.04 | 22.81 | 22.93 | 22.79 22.00 
22.15 23.389 | 23.02 22 20 eae oOe | 22.96 | 223.02 20.81 21d 21.69 1.22.08 > 21.49 22.01 
21.79 PU bea |e PAB OF 22:40 |. 21.92 22 Mae 23:03 23.48 ZUSSem 231-56.) u21.99. ) 27-84 21.92 
21.24 22:28 | 22.40 PYRG) || AEBS 23.05 | 23.22 | 22.91 Zoeee 22.93 | 22.79 22.33 22.28 
20.41 20.59 20.62 20.39 | 21.50 22.57 | 22.86 | 23.03 22.99 22.75 | 22.54 22.25 22.09 
21.51 235) | 19:87 2027.0) 21.58 22.33 | 22.76 | 22.87 22.62 22.35 | 22.41 | 22.14 21.72 
20.01 24.51 | 23.61 24.74 | 24.60 | 22.99 23.24 | 23.05 23.16 DOS 62240 01. 929.46 22.49 
22.62 2230) 222.38 22.23 | 21.56 | 20.88 21.18 | 21.18 20.79 20.65 | 20.39 20.27 21.28 
21.06 20.93 20.93 BASE A 2025. 21.55 22.04 | 21.62 PELE |) PAL Sera 5) Day 21.69 20.51 
21.58 21.84 | 21.75 225r2 21.89 | 22.48 19.54 19.53 19.72 | 20.09 20.28 20.40 20.92 
21.83 Paw ieg | ARYA 21.51 | 21.96 eee Agee alge 12107 20.94 | 20.74 20.54 20.41 21.41 
20.72 21.87 23.08 BERG e23.G5 | | 8220465 23.07 | 22.75 22.60 | 22.46 22.24 21.83 21.41 
21.05 21.42 SALTS ZIPOZ nee Oe Lee SO. al) 822.54 22.62 22.54 | 22.39 21.57 21.05 21.36 
20.92 22.07 21.39 | 18.12 / 19.94 / 21.94 2149 eI sG 2247 21.61 21.65 21.51 20.75 
18.07 19.94 18.27 2212.) 22212 | 22214 22.49 | 22.68 22.44 | 22.62 22.41 22.60 21.07 
19.78 19.51 20.51 20.52 | 21.30 22.00 21.88 | 22.39 22:00 | 22:44 22.50 22.02 21.43 
19.05 20.95 21.00 PN aye | PAST 21.06 21.94 21.98 Dawes 22.02 20.88 20.92 20.60 
19.32 19.57 19.48 19.26 | 19.57 20.06 20.81 20.66 PROMS 3) PAO EA 20.98 | 21.04 19.43 
19.85 20.13 20.56 19.70 | 20.19 | 21.41 21.90 21.83 ies ZAe22 YVR A |) ail a WSs 20.44 
20.22 20.83 | 20.64 21.30 | 20.19 | 21.09 21.86 21.58 Fore (| 22.54 21.93 | 21.07 21.10 
19.30 19.33 , 19.92 20.97 | 21.42 | 21.86 ALO 22.08 22.26 21.92 21.84 | 21.84 20.54 
20.54 20.66 | 20.52 20.50 | 20.02 | 21.24 21.92 21.83 21.68 21.28 21.20 | 20.94 20.83 
19.75 19.48 {| 19.45 19.58 | 20.07 | 20.12 22:30 22.79 22.42 22.48 PYG, DAG 20.87 
19.32 22.07 | 21.64 | 21.44 21.87 21.80 21.94 22.19 22.42 22.14 PAA | pays 21.42 
21.90 21.98 | 21.83 | 22.49 22.95 Za 20 eee 4o 22.48 22.05 20.74 20.41 20.53 21.94 
20.87 We3 ~\ 221.31 21:30 4) 21.65: | .21.94 | -22.10 | 22.08 21,06 Miwa Shh 22475 210i 21.35 
| | | | | 
20.58 21.38 21.07 21.43 21.59 [62999 23.01 23.24 22.73 2246) | ee2dS pealog Biles, 
19.01 20.57 20.69 PANGAN Z1Ose ui 22.4) 22.18 | 22.87 22.68 22.26 |- 21.71 | 21.31 21.29 
19.71 21.84 22.01 2166 8) 992-90 | 922.48 22:99) i 22:33 22.67 22.03 | 22.75 | 22.75 21.34 
20.49 20.35 20.37 2246 \ 209584) 21.96 22.11 22.19 Zeek 2243.9) -2e.205 | 1 Z21GS 21.47 
21.09 RC Leen eo 2a 2 O 22.94 | 21.26 | 20.52 20.18 | 20.55 20.61 20.54 | 20.41 | 20.66 21.11 
20.52 ZO Smee bp ele 22.00 OGG sak weec0 Das A. || tev is 22.07 AG ol Sh) AES 21.19 
21.34 21S 9) a2l07 | 21.44 PMLBYe) || PAR PATS 20.67 20.73 20.98 : 21.23; 21.10 21.16 
21.14 21.38 | 212° | 20.90 | 21.64.) 21.12 |; 21.14 PR ANF Pletal ZA 1 Me 25223) | 520,91 20.82 
19.75 19.65 | 21.50 | 22.05 | 22.17%) 22.95 | 22.04 21.56 21.55 21.53 2126 Weelo7 21.04 
21.96 20.74 | 21.88 | 22.24 | 22.44 | 22.56 | 22.02 {) 21.29 21.16 20.90 21.03 20.90 21.55 
20.16 20.74 |} 19.70 | 20.28 | 20.79 | 21.06 | 21.56 | 21.22 20.76 19.04 | 19.23 19.54 20.55 
21.94 22.02 | 21.26 | 22.11 | 23.04 | 22.62 | 20.99% | 21.43 22.02 PAN isisy, 3 SANRBYS 20.78 20.87 
21.55 PPS0 ie 2152) ) 21.26 | 21.49 | 20.74 | 21.68 | 20.15 19.53 18:86.) 18.70 | 19.29 20.71 
19.53 19.95 19.56 | 719.85 | 20:01 | 20:44 | . 21.06 21.18 20.66 20.53 | 19.96 | 19.72 19.74 
20.35 19.98 20508 20.07 | 20.44 21.34 | 21.70 21.86 PATA ZAOe Wee2l.84. | 221.69 20.44 
20.41 22.63 21.81 | 21.38 | 20.42 | 22.05 | 22.54 22.50 22.61 PRN OX, | PPR | 21.71 21.52 
22.07 22.28 22.00) (21.38 4 62055 | -22.72 |, 23.01 21.83 20.94 20.67 PAOLA |) GAO 21.35 
22.00 20.87 20.50 | 20.77 | 20.93 / 21.30 22.89 | 21022, 19.84 | 4898 | 18.80 | 19.17 20.79 
22.40 21.55 20.56 | 21.03 | 22.65 22.86 DESIR | AREY 21.98 / 20.54 20.15 | 20.21 20.67 
22.38 Zea eee ied Ll, Ne 2AA1e | 21-82 21.79 | °21.85 21.69 | 21.42 | 20.98 | 20.78 21.06 
20.81 20.81 ; 20.81 ) 21.06 | 21.24 | 20.69 20:62 erie O92 20.92 20.91 | 20.85 | Pa Aah 20.39 
19.92 20.87 | 20.95 | 21.68 | 20.60 | 20.02 | 20.24 | 20.80 20.86 | 19.59 | 19.65 | 19.54 20.40 
18.93 19.50. | + 19.57 19.46 19.52 | 20.01 | 20.56 20.69 20.94 | 20.92 | 20.67 20.79 19,58 
19.30 20.02 20.01 20.10 SA Vedi2i 4. 21.64 21.89 21.74 21379 Ft els Zlgol 20.44 
19.30 19.80 | 20.29 AV Sot) ||| GAS) PRECO) |) PALER 21.74 21.86 21782 Wedel S PAL AY 21.00 
19.79 20.37 20.22 20.53 21.04 21.738 21.89 20.24 20.54 20.02 20.28 20.15 20.45 
19.71 20.46 20.80 19.40 21.63 7A bP) 21.63 21.62 21.59 21.52 21.05 21.14 20.88 
20.13 20.25 20.23 19.48 19.73 20.08 21.06 20.91 21.82 | 21.47 21.65 20.74 20.24 
16.14 17.03 18.22 18.27 19.14 19.64 19.75 19.92 19.97 | 20.22 20.09 20.22 19.04 
18.16 17.65 17.90 18.26 19.19 19.50 20.33 20.39 20.44 | 20.81 | 20.92 20.21 18.78 
| | 
20.35 20.69 20.76 | 20.92 | 21.23 21.40 21.63 21.44 PANGS BS 21.01 | 20.89 | 20.78 20.714 
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TENSION OF THE ATMOSPHERIC VAPOUR, 
IN MILLIMETRES. 
; | | 4 
rs of | | 
Moan Batavia 1 A. M. 2 SB ke oa, we hati, Dn eos UR eke 2 12 
Time. | | ) 
} | | | 
1] 19.66 | 19.41 | 18.58 | 18.23 | 18.00 17.74 17.72 18.33 18.67 17.32 17.95 17.01 
2 20.14 20.02 | 20.02 | 19.90 19.17 | 19.29 19.53 19.53 20.91 20.71 20.35 20.16 
3 20.54 20.54 20.41 19.90 19.90 | 19.90 20.03 20.42 20.19 20.44 19.18 21.15 
| 4 20,92 20.92 | 20.61 | 20.67 20.40 | 20.27°| 2046 | 21.37 22.02 22.03 21.98 21.38 
5 21:31 21.17 20.65 | 19.96 19.17 18.92 19.90 20.91 21.47 21.18 21.09 20.72 
6 19.47 19.35 |} 19.44 | 16.77 18.07 17.85 | 18.00 18.46 | 19.04 19.42 19.06 19.40 
4 21,11 21.04 20.46 | 19.72 | 18.88 17.83 | 17.41 18.20 19.55 | 19.76 19.02 19.78 
8 19.78 19.23 18.34 | 17.77 | 19.28 17.01 EL 17.17 | AZS8EoN 70 tea 16.14 
9 18,22 17.99 17.76 |-17.56 | 17:33 16.89 16.83 17.63 / 18.49 | 16,95 | 16.15 15.96 
10 18.69 18.69 18.46 | 18.28 | 18.10 17.76 18.29 18.55 | 18.30 19.14 | 18.91 19.85 
1l 19.41 19.06 | 19.06 19.12 18.77 18.64 19.66 20.15 | 24.31 20.44 18.74 19.20 
12 20.03 | 20.03 19.97 19.72 19.53 19.23 19.41 20.52 | 21.07 20.74 21.09 20.47 
: 13 19.35 19,23 19,17 19.17 | 19.11 / 19.17 19.48 | 20.16 | 20.91 21.03 20.74 20.72 
» 14 17.48 17.48 | 17.66 47.68 | 17417 17.23. | 17.39 | 18.04 | 19.10 19.32 19.54 19.03 
15 18.99 | 19.17 19.17 19.00 18.59 18.47 | 18.34 18.92 20.12 20.01 19.14 19.28 
H 16 19.96 19.78 19.84 19.60 19.48 | 19.23 19.11 20.02 19.68 19.83 19.33 19.39 
17 19.72 19.72 19.60 19.35 19.18 | 19.06 19,25 19.04 19.90 20.44 20.42 19.87 
p 18 20.15 | 19.84 19.90 19.66 18:50: 1807 18.29 19.04 18.91 18.88 17.44 16.57 
kb 19 20.15 19,90 19.35 18.51 | 18.05 17.70 17.70 18.08 19.16 17.50 16.45 15.78 
20 19.47 18.92 18.63 18.22 18.05 17.88 17.41 18.43 18.73 18.30 | 17.29 16.14 
2A 19.17 18.69 18.46 18.00 17.74 17.34 17.61 17.97 | 18.30 16:95 | 16.27 18.08 
22 18.92 18.27 17.69 | 17.41 17.66 17.56 17.66 17.62 | 17.33 | 16.64 | LS 17.37 
23 19:84 19.65 19.16 18.67 17.48 17.67 | 18.44 19.16 18.92 | 18.48 17.50 16.88 
24. 19.78 19.84 19.78 19.66 | 19.23 18.94 | 19.29 19.72 19.54 18.37 18.27 18.29 
25 19.16 19.04 19.17 18.99 | 18.76 18.86 18.98 19.48 20.23 19.50 18.21 18.78 
26 20.54 19.66 19.35 18.46 18.17 18.23 19.05 19.17 19.41 19.53 19.24 18.19 
PAT 20.52 | 20.21 | 19.54 19.17 18.70 18.59 | 18.70 19.48 19.85 19.82 19.20 18.79 
28 20.09 19.90 | 19.48 19.54 18.94 18.47 18.70 19,90 20.44 20.42) "| 20,41 19.82 
29 18.28 18.40 18.34 | 17.88 17.80 17.42 ‘17.34 | 18.46 19.16 18.50 | 16.69 16.14 
30 20.41 20.28 20.02 19.60 19.29 18.64 18.86 19,23 19.80 19.13") 19.87 16.27 
| 31 18.46 18.11 17.88 17.61 17.92 17.46 17.55 | 17.97 18.79 16.64 16.57 16.39 
Hourly Means. || 19.67 19.47 19.22 18.89 | 18.53 18.30 18.50 | 19.07 19.58 19.18 18.65 18.48 
| | | | | § 
Lewd 17.26 17527 17.11 17.00 | 16.68 16.30 16.55 Iodine Lifeoe, 16.92 16.51 16.32 | 
2 16.92 17.16 17.18 16.98 | 16.62 16:13 | 16.34 17.27 18.36 18.64 | 17.65 16.59 
3 17.99 17.80 17359 17.19 17.05 17.01 Wate 18.57 18.91 18:50 | 17-32 17.91 
4 20.47 20.39 19.84 19.54 19.41 19.17 19.23 | 19.65 20.52 19.39 | 19.34 19.73 
5 19.97 18.94 18.42 18.13 17.80 17.28 W722 17.74 18.73 | 19.55 19.52 18.70 
6 18.10 17.41 17.15 16.98 16.89 16.74 16.95 17.86 | 18.49 17.68 | a fe/459 16.27 
7 17.93 17.82 17.77 | 17.44 17.39 17.23 310. 19.89°) | 17-88 tess 17:62 | 15.90 15.59 
8 18.69 18.34 17.88 17.74 17.52 17.42 17.40 | 18:52) \o217:81 17.56 | 17.56 16.70 
9 16.15 | 16.79 16.58 16.70 16.44 16.57 16.76 |» 16.96 17.01 15.12. | .14.67 14.06 
10 17.34 17.18 17.02 16.96 17.08 17.45 17.78 | 18.68 18.36 15.78 16.14 16.39 
: iti 17.86 17.59 17.49 17.38 17.44 17.39 LZ Spee o.40) 19.04 17.87 16.64 17.46 
H 12 19.17 18.92 18.52 18.28 18.11 17.54 17.41. | 18.43 18.30 17.75 16.45 15.04 
138 17.99 74a) 1715 16.87 16.62 16.23 16.62 TPOGE i ea aco 15.69 14.95 14.21 
14 17.19 17.09 16.76 16.83 16.83 | 16.62 17.19 17.13 | 17.26 16.33 15.41 15.41 
D 15 18.20 18.09 (ee Wer! 18.05 17.70 ANkgati) WEA) BGAS) a siete 16.88 16.45 18.54 
16 18.18 17:60% | 17-37 17.03 1 KY bl be 16.90 | 17.00 LG ee AOA By Gey 16.88 16.88 17.28 
0 iy 18.86 18.92 18.92 18.74 18.34 18.11 18.58 18.80 | 19.11 17.88 16.27 16.33 
18 18.98 18.67 18.57 18.57 18.46 18.06 18.47 19.47 17.87 1737 16.02 16.52 
D 19 18.20 17.50 17.39 17.30 17:57 17.41 17.88 18.37 WEI) 16.56 16.33 15.65 
20 17.83 17.91 17.79 | 17.98 17.98 18.21 17:75 17.23 17:99 | 17.06 15.89 16.14 
q 241 19.35 19.11 18.92 | 18.51 18.80 18.09 | 18.32 17.81 17.68 -4°17:37 17.02 16.59 
22, 17.95 | 18.07 17.72 | - 17.25 16.92 16.16 | 16.31 16.27 16.46 16.98 | 16.39 17.60 
23 19.35 17.58 | 16.59 16.88 | 16.71 | 16.04 16.26 16.86 17.32 17.62 17.52 16.40 
24 18.20 LTS TSG? i zal 17.29 17.12 17.39 17.93 17.80 16.64 17.15 18.23 
25 18.55 1880) Tost 18.26 18.27 17.90 17.97 18.55 18.48 l: LZ-7Go tga 18.29 
26 18.86 18.80 | 1832 18.27 18.16 18.58 | 18.46 17.93 18.05 | 18.01 17.70 17.96 
27 19.41 18.86 | 18.75 18.46 | 18.28 18.34 18.62 19.04 18.87 | 18.69 18.23 17.48 
28 19.84 19.48 19.41 18.92 18.57 18.63 | 19.17 19.98 19.01 17.65 16.52 16.16 
29 18.30 18.43 18.09 17.97 17.98 17:86 | 18.39 19.35 18.32 17.91 16.72 15.78 
30 18.73 18.74 18.63 18.33 | 18.16 17.97 | 18.62 19.04 19.41 19.50 18.33 18.16 
\ 31 19.41 19.17 19.35 19.04 | 18.63 | 18.34 18.94 18.80 17.68 18.01 17.76 17.28 
Hourly Means. || 18.43 18.17 17.93 17.77 17.64 17.42 17.65 18.15 18.19 17.52 16.90 16.80 
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EP 1 1921 


Dail 


and Monthly 


Means. 

18.54 18.86 19.51 19.69 20.19 20.94 20.78 20.81 20.68 20.22 20.28 20.54 19.15 
20.00 20.50 19.43 19.63 20.00 20.69 21.12 21.31 20.82 |, 20.43 20.55 20.42 20.19 
21.07 20.37 20.17 19.57 19.75 20.12 21.09 21.73 22.38 21.96 21.55 21.32 20.57 
22.33 20.99 20.73 20.79 20.02 20.52 21.03 21.07 21.20 20.94 21.12 20.99 21.03 
20.47 20.74 20.47 20.69 21.73 22.46 19.72 20.09 20.84 20.52 20.03 19.54 20.57 
19.73 19.09 19.60 20.69 21.46 21.71 21.47 21.41 21.91 22.18 21.57 21.62 19.96 
19.56 20.16 19.28 19.28 18.94 19.95 20.26 20.37 20.69 20.42 19.97 19.78 19.64 
16.69 18.48 17.26 17.13 16.86 17.44 18.30 18.67 19.16 18.32 18.15 18.10 17.76 
15.78 16.76 17.25 16.70 17.38 18.05 18.37 18.67 18.80 18.80 18.86 18.79 17.58 
18.66 19.30 20.40 19.53 20.02 20.39 20.71 20.34 20.27 20.03 19.48 19.35 19.23 
18.65 19.58 19.91 18.58 19.13 20.90 19.84 20.39 20.52 20.52 20.52 20.46 19.69 
20.56 21.71 19.00 20.72 21.90 22.11 21.34 20.11 19.23 19.66 | 19.53 19.29 20.29 
19.54 19.36 19.18 19.16 19.50 19.82 17.56 18.43 18.92 18.80 18.46 18.17 19.38 
18.10 19.08 18.23 16.27 19.27 18.62 18.30 18.42 18.67 18.61 18.26 18.51 18.22 
18.95 18.88 19.01 19.01 19.00 19.63 | 19.93 20.17 19.91 19.90 20.22 20.21 19.33 
20.62 20.84 20.62 21.70 22.05 20.65 19.66 19.41 19.54 19.72 | 19.84 19.84 19.99 
19.30 20.62 19.56 19.03 20.38 20.42 20.13 20.44 20.88 20.94 | 20.92 20.53 19.95 
18.79 18.60 18.40 18.59 18.70 19.44 | 20.38 | 19.80 19.91 20.42 | 20.29 20.53 19.14 
16.76 17.90 18.77 18.76 | 18.56 18.67 | 19.04 19.35 19.29 18.80 18.86 18.98 18.42 
17.40 18.14 17.71 18.53 18.51 19.39 19.69 20.00 20.17 19.91 19.78 19.54 18.59 
18.35 18.40 18.27 18.99 19.28 20.42 19.94 | 20.12 20.17 19.90 20.16 20.33 18.70 
17.77 17.13 17.90 17.96 19.27 20.02 19.81 20.12 19.85 20.17 19.72 19.78 18.39 
17.96 18.34 18.65 18.90 19.01 19.32 19.94 20.64 20.44 20. 20.23 20.02 18.99 
17.66 17.60 17.41 19.43 19.92 20.15 19.87 19.74 19.85 19. | 19:42 19.41 19.21 
18.93 19.45 19.33 20.42 20.87 20.29 | 20.20 20.32 20.30 20.17 | 20.16 20.54 19.59 
17.94 17.99 19.96 20,39 20.84 21.03 21.22 21.20 21.65 21.57 | 21.05 20.91 19.78 
18.41 19.79 19.70 20.00 20.35 21.12 21.31 20.37 20.30 20.54 | 20.67 20.40 19.81 
19.54 20.06 20.25 _ 19.98 | 20.47 20.81 19.41 1 19.47 19.29 18.86 18.69 18.46 19.63 
17.41 17.09 19.08 19.58 19.87 20.68 21.03 21.28 20.80 20.54 20.21 19.90 18.83 
15.40 17.14 17.96 18.45 18.13 18.18° | 19.11 18.91 18.61 18.74 18.74 18.51 18.62 
14.79 16.40 17.84 17.26 | 17.06 UEZO M1256 17.40 17.60 17.37 | 17.45 17.29 17.36 
18.57 19.01 19.06 19.21 19.63 20.04 19.94 20.03 20.09 19.97 19.84 19.74 19.28 

| 

16.59 15.83 15.89 16.02 16.51 16.89 17.38 17.56 17.77 17.91 17.37 17.14 16.90 
19.73 19.98 20.37 20.48 20.47 19.84 19.62 19.41 19.04 18.49 18.57 18.10 18.33 
17.14 17.33 18.59 18.51 19.40 20.22 20.72 20.95 20.75 20.62 20.54 20.35 18.66 
20.02 19.85 20.25 20.10 20.383 20.63 20.81 22.52 20.41 20.53 20.59 20.65 20.14 
19.43 18.88 “| 19.16 18.32 17.99 18.99 | 19.22 20.05 20.55 20.42 19.84 19.04 18.91 
16.65 15.96 16.15 16.64 17.74 17.99 | 19.16 18.86 19.04 18.67 18.51 18.46 17.57 
17.77 17.19. . 16.70 17.25 17.62 18.87 | 19.49 19.67 19.84 19.35 19.23 18.92 17.95 
16.14 15.40 15.53 16.63 16.09 16.70 15.84 16.7 17.60 17.37 16.88 16.09 17.09 
14.91 15.53 15.28 14.91 | 14.70 14.98 16.49 18.1 18.73 18.49 17.91 | 17.73 16.32 
15.28 16.22 16.22 14.73 16.02 16.95 16.54 18.00 18.00 18.07 | 17.85 17.91 17.00 
16.27 16.89 16.88 4 17.44 19.27 | 19.38 19.87 20.17 19.91 19.78 | 19.48 19.41 18.21 
16.83 17.28 17.40 17.38 17.87 18.11 18.61 18.42 18.92 19.04 18.32 18.10 17.93 
14.85 15.84 17.37 15.84 16.39 16.46 17.32 18.06 17.84 17.50 17.17 17.37 16.68 
15.65 16.40 15.58 17.89 17.62 18.56 18.73 18.91 18.91 19.04 18.92 18.37 17.28 
19.12 18.40 18.20 18.51 19.27 19.19 19.56 19.68 20.12 19.79 18.67 18.30 18.40 
19.16 17.19 17.63 19.03 19.01 19.13 19.62 19.73 19.72 19.47 19.23 18.98 18.14 
18.89 17.71 17.90 18.39 18.13 18.75 | 19.05 19.42 19.16 19.41 19.04 19.04 18.49 
17.58 18.40 18.84 19.02 19.13 19.25 19.49 19.86 19.65 19.35 19.11 19.17 18.58 
16.95 17.08 17.84 17.39 16.21 16.09 | 17.32 17.08 17.15 17.52 17.58 17.93 1 EAB: 
15.77 15.96 16.45 17.76 18.25 19.44 20.19 20.30 20.11 19.90 19.53 19.66 18.04 
18.34 19.40 18.28 18.33 18.13 18.76 19.19 19.87 19.87 20.30 19.73 20.28 18.67 
17.59 18.34 18.64 18.45 18.94 19.38 20.01 20.52 21.03 20.96 20.00 19.28 18.22 
17.02 17.26 17.89 18.57 18.25 18.56 19.11 19.30 19.41 19.48 19.65 yee 17.89 
17.66 18.53 19.16 19.08 18.94 19.19 19.81 19.81 20.00 19.93 20.17 18.92 18.39 
17.91 18.66 19.56 20.39 19.90 19.95 19.82 20.27 20.52 20.64 18.67 17.99 18.85 
19.79 18.02 19.18 19.34 20.17 20.54 20.91 20.50 20.17 20.04 19.65 19.72 19.05 
17.36 17.17 17.54 18.16 18.46 18.88 20.15 20.52 20.06 19.87 19.98 19.90 18.80 
15.03 15.09 14.36 14.61 14.79 16.08 16.89 17.44 17.68 17.99 18.18 18.12 17.48 
17.76 18.11 16.40 16.76 17.07 17.50 19.00 19.13 18.91 19.22 19.04 18.86 18.04 
18.60 18.66 18.72 17.90 18.27 19.08 19.07 18.98 19.41 19.60 19.65 19.59 18.80 
17.46, 17.79 18.14 21.65 21.34 21.94 20.04 20.16 19.04 18.92 18.80 18.86 19.02 
17.40 17.43 17.62 17.92 18.14 18.59 19.00 19.36 19.33 19.28 18.96 18.77 18.10 
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Hours of 
Mean a 1 A. M. 
Time. 

18.40 18.17 17.02 17.21 17.21 17.27 17.02 16.96 17.46 18.24 17.56 17.13 

A 19.17 18.92 18.63 18.40 18.22 17.99 .| 17.99 18.92 19.35 18.37 18.26 17.39 

3 19.16 18.86 18.43 18.92 19.29 19.90 .| 19.66 19.78 20.21 20.30 20.00 19.59 

4 19.72 19.29 19.23 19.29 19.35 19.06 19.41 20.28 19.75 19.52 18.77 19.30 

5 20.15 20.41 20.66 20.72 21.04 21.23 21.10 i kes bs 21.07 21.21 20.68 20.68 

6 20.85 20.59 20.52 20.52 20.52 20.52 20.78 20.41 20.49 20.91 20.57 20.37 

7 20.73 20.35 20.21 20.53 20.40 PAUSE i BAD 7/ 20.80 19.75. 20.19 19.78 20.05 
1 8 20.03 20:15. | 20:27 20.46 20.46 | 20.27 19.78 20.43 20.72 20.81 20.35 19.98 
te 9 19.78 19°30. 19:29 19.41 19.23 18:42 18.94 19.35 19.69 18.39 17.90 19.50 
10 20.03 19.78 19.84 19.60 19.41 19.41 20.02 19.43 19.13 18.77 18.23 18.83 

fy] 11 18.92 19.10 | 18.86 18.81 18.52 18.41 18.22 18.55 18.12 17.77 16.21 15.72 
0 12 17.35 17.13 | 17.19 16.59 16.21 16.75 16.63 15.40 16.46 15.41 12.82 10.78 
13 16.36 15.96 16.04 16.23 15.97 15.83 15.68 16.20 15.59 14.71 15.71 13.95 

5 14 17.54 17.35 17.19 17.19 17.20 17.05 16.80 16.86 16.70 16.86 17.38 17.65 
15 20.11 20.37 | 19.98 19.90 19.78 19.53 20.02 19.74 19.90 18.85 18.05 18.99 

fi] 16 20.74 20.61 | 20.41 20.09 19.41 18.92 19.23 20.44 20.77 19.45 19.16 20.40 
17 2151 21683 21.37 21.04 20.98 | 21.49 PX Wey b/ 21.05 20.30 20.26 20.60 20.52 

H 18 21.43 21.05 20.91 20.65 20.78 20.52 20.78 21.15 20.57 19.36 19.98 21.69 
19 20.52 20.52 20.65 20.58 20.27 20.03 20.97 21.62 21.84 20.69 21.12 22.81 

~ 20 19.72 19.72 19.66 19.41 18.89 19.06 19.29 20.09 20.38 21.09 21.01 20.77 
fy 21 19.97 19.66 19.60 19.66 19.84 20.15 20.52 21.06 21.71 21.30 19.95 19.98 
22, 20.46 20.15 | 19.66 19.60 19.23 19.00 | 19.29 20.68 21.18 20.50 20.37 19.33 

Oi 23 20.02 Z01D 8) 2a27 20.52 20.97 21.04 21.30 21.42 21.67 20.47 20.64 23.63 
24 19.66 19.47 19.06 19.12 18.83 18.59 19.90 20.67 20.20 19.40 17.33 19.11 

25 19.84 19.90 20.09 19.78 19.66 19.78 19.53 19.10 19.13 18.33 19.26 18.95 

26 19.78 20:16 4) 2015 20.21 20.03 19.97 19.41 19.66 19.93 20.75 20.80 20.69 

ud 20.35 19.53 | 18.92 18.57 18.34 18M 5 8586 19.16 19.82 18.90 19.51 19.59 

28 18.80 18.92 18.51 18.40 18.17 17.94 | 18.80 19.53 20.62 19.36 20.13 19.20 

29 17.90 18.11 17.54 17.49 17:27 17.11 17.59 18.36 18.18 18.83 18.74 1773S 

30 20.53 20.02 19.17 18.69 18.34 18.29 19.54 20.43 20.49 19.57 18.76 18.49 
‘Hourly Means. |} 19.65 1962-7 cen Olst 19.25 19.13 | 19.07 19.26 19.62 19.71 19.29 18.99 19.09 


Wied. 
2 || 19.29 19.11 18.58 18.47 17.83 17.67 17.54 19.29 19.06 16.64 15.59 15.60 
3 || 17.85 17.85 | 18.10 18.22 18.22 18.22 17.91 18.98 18.70 19.06 18.27 20.64 
4 19.65 19.47 | 19.66 19.72 19.41 19.41 19.23 20.18 19.78 19.30 18.29 18.86 
5 |} 19.97 20.09 | 20.02 19.90 20.02 19.72 19.72 20.44 20.97 20.56 |” 20.15 20.21 
6 || 20.54 20.40 | 20.27 20.59 20.59 20.59 20.92 20.01 19.53 20.25 19.75 19.61 
7 || 20.67 20.67 20.60 20.73 20.65 20.97 21.17 22.34 21.68 20.99 21.43 21.49 
8 | 21.31 21.62 | 21.29 19.60 20.27 20.90 21.68 22.30 22.67 22.86 21.98 21.26 
9] 21.36 21.04 | 20.97 20.78 20.85 20.72 19.90 19.72 19.66 19.54 20.52 20.52 
10 || 20.34 20.52 | 20.40 20.33 20.64 20.64 20.72 21.49 21.42 21.18 21.73 21.94 


21.84 22.11 | 20.99 20.53 20.78 20.91 21.43 21.13 22.02 21.84 22.13 22.45 
20.98 20.98 | 20.65 20.78 20.91 20.52 21.29 21.44 21.56 21.09 | 19.67 20.10 
19.54 19.97 | 20.46 20.39 20.03 20.39 20.84 21.63 21.15 21.28 20.41 20.50 
20.33 20.15 | 19.66 19.60 19.41 19.29 20.27 20.68 19.64 20.12 18.91 17.96 
20.46 19.96 19.78 19.23 18.69 18.46 19.11 20.06 19.39 18.46 | 17.91 19.07 
20.46 19.96 19.66 19.66 19.54 19.41 19.66 20.62 20.08 20.35 20.32 21.18 
19.84 20.09 19.96 19.41 19.23 18.98 18.67 18.85 19.13 19.16 18.02 17.63 
18.92 19.04 18.79 19.16 19.04 18.67 19.10 19.99 19.95 21.01 19.61 18.19 


> J oa ae a ge = a 3 Ra 5 on 
—_ 
fon) 


19.47 19.66 19.35 19.17 18.70 18.42 19.41 19.97 19.82 20.07 18.54 18.44 


19 | 19.78 19.90 19.59 19.41 19.11 19.23 19.53 20.78 20.97 20.72 20.50 20.02 
20 | 79.41 20.35 20.99 20.54 19.90 20.14 20.79 20.49 20.58 20.00 19.26 20.93 
21 20.03 20.15 20.03 19.97 20.03 20.09 20.58 21.29 21.59 20.42 20.17 19.09 
22 || 20.53 20.53 20.53 20.78 20.46 20.46 21.37 20.81 21.34 21.26 20.10 22.23 
23 | 19.96 20.27 19.90 19.97 | 19.60 19.35 20.09 20.61 20.27 20.72 21.24 20.06 
24 | 19.29 19.23 19.29 19.35 | 19.35 19.29 20.02 20.55 21.49 20.99 22.08 19.27 
25 || 19.47 19.23 19.35 19.35 19.41 19.41 19.72 20.15 20.15 19.74 19.82 20.97 
26 | 2.57 21.31 21.43 21.23 20.65 20.78 20.80 20.91 20.66 21.34 20.15 20.72 
27 || 20.02 20.28 20.02 20.02 19.78 20.15 20.28 21.03 21.92 20.41 21.21 20.56 
28 || 20.15 20.66 20.53 20.27 20.15 20.02 20.92. 21.82 22.12 | 20.64 20.97 20.46 
29 | 20.66 20.15 19.90 19.78 19.41 19.23 20.85 21.71 22.21 20.37 21.50 20.97 
30 | 20.15 20.09 20.02 19.78 19.72 19.66 20:15 19.87 | . 21.32 20.46 19.71 19.89 ~ 
. 81] 18.98 18.92 19.53 19.47 19.72 19.29 19.41 21.03 21.18 20.07 20.19 929.69 


Hourly Means. |} 20.09 20.12 20.01 19.88 19.75 19.71 20.10 20.65 20.71 20.35 20.00 20.05 
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. Daily 

1 P. M. 2 3 + 5 6 7 8 9 10 11 12 and Monthly 
| Means. 

e | 

17-70gne 33.) 17.63 | (17.87 | 18.11 18.54 | 19.16 | 18.79 | 1898 | 19.41 19.16 | 19.29 17.98 
17.59 | 1853 | 19.20 | 19.32 | 18.76. | 19.01 | 19.26 | 1963 | 19.68 | 19.93 | 19.85 | 19.41 18.82 
1851 | 19.06 | 18.58 | 19.44 | 2040 | 19.11 | 19.72 | 19.97 | 19.72 | 19.72 | 19.84 | 19.66 19.49 
19.40 | 18.28 | 1840 | 19.56 | 20.25 | 20.62 | 21.14 | 20.82 | 19.72 | 19.97 | 20.09 | 19.96 19.63 
Boomer spe) 20.50 | 20.74 | 21.22 | 22138 | 21.92 | 21.84 | 21.69 | 21.69 | 23.87 | 21.23 21.08 
18.95 | 19.12 | 20.60. | 20.21 | 2046 | 19.26 | 20.39 | 20.84 | 20.76 | 21.07 | 21.06 | 20.99 20.45 
2411,| 2286 | 21.52 | 19.56 | 1883 | 1939 | 1950 | 19.80 | 20.11 | 20.28 | 2035 | 19.53 20.38 
19.24 | 19.26 | 19.49 | 20.00 | 20.25 | 19.19 | 1891 19.16 | 19.41 19.60 | 20.02 | 20.15 19.93 
19.12 | 20.15 |. 20.81 | 21.30 | 20.19 | 19.58 | 19.25 | 1968 | 19.74 | 1992 | 19.91 | 20.11 19.54 
1769 | 1819 | 1852 | 17.54 | 1809 | 19.14 | 19.82 | 1892 | 1930 |} 19.04 | 19.28 | 19.11 19.04 
15.10 | 16.65 | 17.13 | 17.88 | 18.00 | 1869 | 20.02 4 20.45 | 20.76 | 2018 | 1886 | 17.93 18.24 
10.28 | 15.90. | 1639 | 1627 | 1639 | 1876 | 1830 | 17.93 | 1769 | 16.98 | 17.35 | 17.11 16.17 
16.52 | 16.39 | 1657 | 15.90 | 16.08 | 17.50 | ‘1843 | 17.99 | 1818° | 17.93 | 1867 | 17.28 16.49 
iso7e gos) 17:70 | 18.20 | 1850 | 19.38 | 19.38 | 19.82 | 20.01 19.50 | 19.68 | 19.54 18.07 
do 5202007) ) 720.88. | 20.19 | 2017 | 20.48 | 21.14 | 21:31 | 21.08 | 20.95 | 20.81 | 20.68 20.10 
DUreoma0ss. 10.91 | 20.16") 20.32 | 20.49 | 21:73 | 21.64 | 21.22, | 20.95 | 20.69 | 21.20 20.36 
ieamemrs0is. 9-20.01 1, 20.60 | 20.17° | 20.54 | 20.907 | 2109 | 21.07 | 2144 | 21.32 | 20.61 20.85 
eerie | 20.47 | 21:50 | 21:12*| 21.09°| 2114 | 2117 | 2091 | 2111 | 20.85 | 20.78 20.91 . 
Spegmmreeede |) 23.47 | 2264 | 21.55. | 2111 | 21.04 | 20.65 | 2039 | 20.09 | 19.84 | - 19.72 2-13 
2864 20974 | 21.14-| 20.97-| 20.97 | 20.87 | 21.12 | 21.03. | 19.92 | 20.79 | 20.33 | 19.96 20.37 
Oise welO> | 23.43 | 22.26 | 22.08 |. 22.96 | 22.71 | 22.63 | 22.76 | .22.08 | 21.81 | 21.29 21.22 
19.85 |} 21.12 | 2114 | 21.34 | 20.66 | 2064 | 20.70 | 20.73 | 20.60 | 19.84 | 19.90 | 19.72 20.24 
22.24 | 22.08 | 21.51 | 20.60 |. 20.57 | 20.05 | 20.04 | 20.15 | 20.02 | 19.90 | 19.97 | 19.85 20.80 
Soece ev ge. | 20.37 | 19.56 | 20.265 4 21.08 | 21.46 | 91.71 19.98 | 19.60 | 19.84 | 19.84 19.84 
19.61 | 19.73 | 19.24 | 1891 19.28 | 19.39 | 2047 | 21.09 | 21.30 | 22.14 | 19.97 | 19.60 19.75 
21.07° | 20.95 | 21.01 | 20.87 | 20.90 | 20.62.| 20.79 | 21.70 | 21.36 | 21.62 | 20.81 | 20.92 20.59 
18.29 | 19.98 | 20.42 | 20.07 | 20.78 | 21.41 | 20.18 | 20.95 | 20.04 | 20.35 | 19.90 | 19.29 19.57 
19.98 | 20.37 | 20.37 | 20.95 | 1842 | 1898 | 19.72 | 19.28 | 19.90 | 1959 | 19.16 | 18.44 19.31 
18.68 | 18.75 | 17.22 |. 17.52. |} 19.03 | 1927 | 20.27 | 20.44 °| 20.37 | 20.75 | 20.80 | 20.67 18.69 
20.82 | 21.63 | 19.02 | 1828 | 1916 | 20.06 | 20.33 | 21.03 | 20.81 | 21.06 | 20.35 | 20.09 19.79 
19.42 | 1969 | 19.75 | 19.67 | 19.70 | 19.95 | 2030 {| 20.38 | 20.25 | 20.24 | 20.05 | 19.80 19.63 

AE SLE TIS NE IT DEL EIIDA ENED EDGE OTE SA NEE ELE E LEAD: EIELREIS AA DES LENE IE EOIN LEBEN ACD PAPE SEA ALLE Sp ET ALE SERIE AIEEE LR EI EAE Ba NOTE TENN SAREE AIOE SB EPCS SIE A AEA TEES LEE 2 ES 
20.27 | 20.89 | 20.56 | 19.87 | 19.65 | 19.52 | 2032 | 20.50 | 20.17 | 20.54 | 20.47 | 19.66 19.73 
17.17 | 15.98 | 13.74 | 1467 | 1829 | 19.02 | 1893 | 18.61 15:80. 9) 917.64" 4) 17.38, Mark7.o8 17.57 
19.69 | 19.11 P00 a 18:37 | 119.80") 20519 | 21:04 | 21.49 -| 21,73" | 21:49 | ,19.92 | 19.90 19.30 
19.61 | 19.80 | 19.45 | 2114 | 21.86 | 2217 | 1879 | 1898 | 19.65 | 19.65 } 19.72 | 19.84 19.73 
20137) 921.00 | 20.82" | ‘20:76 | 20.91 | 21.68 | 20.42 | 20.57 | 2037 | 20.55 | 20.74 | 20.80 20.48 
20.95 » 20.77 | 20.64 | 20.97 | 21.07 | 21.12 | 21.61 | 21.18 | 20.82 | 20.88 | 20.80 | 20.54 20.60 
Bote te202.) 275 | 922.08. |. 22:12 | 2249 | 22.87 | 22.73 | 22.70 | 22.08 | 21.59 | 21.06 21.53 
Bieaeeeei-es. |) 20009) 23:04 | (22.81 | 22.54 | 22:46 | 22.30 | 22.02 |. 21.81 | 21:49 | 21.49 | 21.78 
20.61 19.03, | 21.09 | 21:30 | 20.82 | 20.62 | 20.73 | 20.59 | 20.72 | 20.65 | 20.27 | 20.27 20.55 
Bzizeste2.20" || 921.30 | 92145 | 21:40 |. 21.58 | 21.96 | 21.67 | 22.00 | 22.07 | 21.99 | 2211 | 21.39 
21.09 (e2tg2 | 20.84 | 21.09 | 20.74. | 21.23 | 22.20 | 22.25 | 22.18 | 21.97 | 21.63 | ,21.49 21.51 
2040/1912 | 19.92 | 20.50 | 22.35 | 21.23 | 21.17 |. 20.78 | 20.33 | 19.90 | 19.66 | 19.60 20.62 
21.015 | 20.56 | 20.80 | 2084 | 21.36 | 19.35 | 1892 | 19.41 19.35 | 19.84 | 20.27 | 20.21 20.35 
17.77 | 1868 | 17.71 17.96 | 1839 | 19.64 | 20.58 | 21.09 | 20.75 | 21.06 | 20.92 | 20.73 19.64 
19.01 919.20 | 19.79 | 20.50 | 20.27 | 21.34 | 21.44 | 21.38 | 21.381 | 20.85 | 20.40 | 20.39 19.85 
20.76 | 20.64 | 20.25 | 20.16 | 19.59 | 20.02 | 20.79 | 21.43 | 21.62 | 21.07 | 20.43 | 20.04 20.32 
focomemionie | 11918 | 20.60" |. 20.72 | 21:42 | 21.92 | 21.89 | 22.02 | 21.65 | 21.20 | 19.92 19.90 
19.38 | 19.11 he G0es 815.074) 120-07 || 921.63. | 121.73 ..| 21.70 | 20.43 | 20.24 | 20,11 | 19.53 19.71 
2ieoneraiop se! 2t.71) ) 22.08 | 2126 | (20.72 | 20.60 | 20.62 | 20.68 | 20.17 | 19.79 | 19.35 20.38 
21:12 | 21.36 *) 21.30 | 22.20 | 21.40 | -20.79.| 20.25 | 20.02 | 20.15 | 20.09 | 19.90 | 20.09 20.50 
10:95 ieez0-ag) | 920.56 | 42087 | 20.07 | 21.23 | 20.69 | 20.42 | 20.16 | 20.28. | 20.28 | 20.41 20.40 
21.61 | 2291 | 2125 | 20.48 | 20.28 | 20.15 | 20.28 | 20.15 | 1978 | 19.78 | 19.84 | 19.90 20.70 
20.31 | 21.06 | 21.27 | 20.62 | 20.27 | 193t | 19.47 | 19.04 | 1892 | 1898 | 19.04 | 19.10 19.98 
21.43 | 19.96 | 20.19 | 21.44 | 2014 | 19:04 | 1870 | 19.00 | 1888 | 19.29 | 19.47 | 19.54 19.89 
Orie inoganeeai5t | 93.19" | 22.91 | 22:81° | 22.44 |: 21.96 | 22.21 | 2248 | 21.80. | .21.78 20.91 
21.63 | 20.46 | °20.74 | 20.52 | 20.28 | 20.84 | 20.66 | 1842 | 1818 | 1855 | 19.04 | 19.72 20.44 
19.24 | 19.81 | 20.40 | 21.06 | 21.59 | 21.92 | 22.29 | 22.41 | 21.34 | 20.94 | 20.86 | 20.80 20.76 
19.51 18.93 |7:18.88 | 19.67 | 20.79 | 21.88 | 22.73 | 22.82 | 21.74 | 21.20 | 20.80 | 20.61 20.76 
2460 )0' 20008.) “21.63. | “21.08 | 21.83 | 22.62 | 22.83 | 21.61 | 21.03 | 20.62 | 20.80 | 20.35 20.98 
21.41 | 20.02 | 20.27 | 20.13 | 20.25 | 20.35 | 20.54 | 20.91. | 20.95 | 20.69 | 20.62 | 20.35 20.30 
19.42 | 1969 | 19.49 | 20.78 | 20.97 | 20.74 | 21.43 | 20.28 | 20.09 | 19.90 | 20.09 | 20.02 20.06 

a7 i 

20.34 | 20.33 | 20.18 | 20.59 | 20.80 | 20.94 | 20.99 | 20.84 | 20.66 | 20.54 | 20.36 | 20.22 20.34 
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Hours of 
Mean Batavia 
Time. 


OMI DoP On 


NOVEMBER. 
ors 


Hourly Means. 


OO APDIP CONE 


DECEMBER. 


Hourly Means. || 20.23 


BATAVIA i876. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


TENSION OF THE ATMOSPHERIC VAPOUR, 
IN MILLIMETRES. 


er eS oe See Pte an CC ] | } 
1 A. M. 2 3 6 ye eee | 7) aia 9 10 11 12 
| | | i 3 4 
20.21 | 19.90 | 2015 | 2015 | 20.15 | 2015 | 20.53 | 2068 | 21.22 | 2069 | 19.36 | 20.35 
20.68 20.80 | 20.67 | 20.53 | 20.15 | 20.09 | 20.54 | 2059 | 1987 | 1899 | 19.75 | -21.05 | 
19.29 | 19.47 | 1916 | 1916 | 19.85 | 19.29 | 19.04 |° 20.56 | 21.00 | 19.57 | 19.30 | 19.75 
90.02 | 19.96 | 19.90 | 19.78 | 19.60 | 1941 | 20.27 | 21.22 | 2067 | 20.73 | 20.00 | 20.60 | 
20.59 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 20.34 | 20.52 | 20.91 | 20.64 | 2017 | 20.25 | 21.43 | 21.80 f 
20.01 | 20.21 | 20.02 | 2015 | 2084 | 20.52 | 21.17 | 21.40 | 21.61 19.86 | 20.29 | 21.79 
19.96 | 20.21 | 20.27 | 20.02 | 2015 | 19.90 | 20.63 | 20.87 | 20.71 18.97 | 19.64 | 20.00 | 
19.17 | 19.17 | 1941 | 19.41 19.41 | 19.66 | 20.27 | 20.94 | 21.18 | 20.99 | 21.69 | 21.64 | 
20.17 | 19.97 | 19.10 | 18.67 | 18.57 | 1869 | 1941 | 20.88 0.44 | 20.17 | 19.75 | 21.81 | 
20.48 | 20.41 | 2066 | 2015 | 20.27 | 20.02 | 20.41 | 20.63 0.72 | 20.56 | 20.84 | 20.40 
20.33 | 20.33 | 2045 | 1991 | 19.78 | 19.78 | 20.03 | 20.99 | 2069 | 2013 | 20.15 | 20.69 | 
20.64 | 20.64 | 20.64 | 2038 | 2039 | 2046 | 2090 | 21.56 | 21.34 | 22145 | 22.66 | 22.75 
19.35 | 19.41 19.54 | 1954 | 19.54 | 1960 | 20.27 | 2120 | 20.21 | 20.19 | 2002 | 19.79 
20.09 | 20.09 | 20.09 | 2015 | 2046 | 20.77 | 21.29 | 21.82 | 19.76 | 20.81 | 2252 | 21.69 | 
19.72 | 20.09 | 19.90 | 19.84 | 19.90 | 19.90 | 21.36 | 21.61 | 21.86 | 21.06 | 20.75 | 20.13 
19.78 | 1954 | 19.60 | 19.66 | 19.72 | 19.78 | 19.72 | 20.15 | 20.94 | 21.34 | 21.22 | 2168 | 
21.42 | 21.23 | 20.78 | 21.16 | 20.90 | 20.77 | 21.04 | 2163 | 2261 .| 2263 | 20.93°| 20975 
20.90 | 20.64 | 20.46 | 20.64 | 20.96 | 2090 | 21.68 | 22.29 | 21.34 | 21.46 | 21.71 | 22.06 | 
19.97 | 20.03 | 20.21 | 2052 | 2052 | 20.64 | 21.02 | 21.42 | 22.05 | 2116 | 20.66 | 21.68 } 
19.72 | 19.72 | 1960 | 19.47 | 19.60 | 19.90 | 20.46 | 20.67 | 20.91 | 21.01 | 20.74 | 20.84 | 
20.53 | 2059 | 20.65 | 2033 | 19.28 | 1838 | 1855 | 19.79 | 20.97 | 20.57 | 20.35 | 21.81 } 
19.66 | 1941 | 19.78 | 19.78 | 1984 | 19.00 | 19.78 | 19.00 | 2054 | 1890 | 1809 | 10.16 } 
20.30 | 20.04 | 2060 | 20.98 | 21.11 | 1892 | 1892 | 19.61 | 20.17 | 20.56 | 20.04 | 21.13 
20.99 | 2015 | 19.84 | 19.04 | 1875 | 1869 | 1917 | 1898 | 19.13 | 1956 | 20.66 | 18.95 | 
18.92 | 19.16 | 19.04 | 19.04 | 1929 | 18.75 | 1910 | 20.64 | 21.18 | 20.58 | 19.75 | 1882 | 
19.29 | 1892 | 18.98 | 1888 | 1881 18.62 | 1966 | 20.12 | 19.65 | 19.98 | 19.24 | 10.46 | 
19.16 | 1941 | 1941 | 19.35 | 19.41 | 1954 | 1966 | 19.80 | 20.87 | 19.18 | 19.88 | 18.86 
20.43 | 20.04 |. 19.78 | 19.97 | 10.72 | 19.72 | 10.90 | 2018 | 20.08 | 21.01 | 2019 | 2049 %) 
19.97 | 19.66 | 19.41 | 19.23 |° 1880 | 1886 | 19.41 | 1948 | 19.65 | 18.09 | 18.79 | 17.69 | 
19.59 | 1953 | 1954 | 19.29 | 1923 | 1963 | 1911 | 1867 | 19.92 | 21.06 | 19.88 | 17.04 | 
20.07 | 1998 | 1993 | 19.86 | 19.81 | 19.72 | 20.14 | 20.59°| 20.71 | 20.41 | 20.84 | 20.49 | 
20.28 | 1990 | 20.02 | 19.72 | 1911 | 1917 | 1965 | 20.19 | 21.61 18.79 | 17.09 | 18.99 | 
17.25 | 17.14 | 17.69 | 1822 | 1846 | 1858 | 19.17 | 19.75 | 19.56 | 18.93 | 19.67 | 19.87 
19.47 | 19.41 19.41 | 1886 | 1863 | 1840 | 19.29 | 1980 | 19.78 | 17.00 | 18.76 | 18.64 
19.78 | 19.59 | 19.35 | 1953 | 19.04 | 19.11 | 19.41 | 20.06 | 2019 | 19.56 | 2050 | 20.62 
19.17 | 1911 | 1906 | 1888 | 1888 | 1894 | 19.29 | 1947 | 2030 | 19388 | 1827 | 18.64 
20.30 | 20.28 |° 20.15 | 20.03 | 20.02 | 2027 | 20.53 | 2093 | 21.21 | 2045 | 21.09 | 10.36 
19.66 | 19.04 | 1917 | 1894 | 18.70 | 1847 | 1941 | 1965 | 19.95 | 1986 | 20.28 | 20.62 
20.21 | 20.15 | 19.66 | 1808 | 1917 | 1917 | 19.60 | 21.01 | 2037 | 20.38 | 20.74 | 21:12 
20.27 | 20.33 | 20.33 | 20.15 | 1960 | 1948 | 19.84 | 2032 | 2035 | 20.81. | 22.38 | 21.24 
20.09 | 19.72 | 1954 | 19.06 | 1865 | 1859 | 19.36 | 20.04 | 2016 | 19.46 | 19.82 | 10.24 
21.00 | 20.86 | 20.67 | 20.02 | 20.03 | 19.84 | 20.55 | 21.18 | 22.05 | 21.68 | 21.31 | 28.27 
19.48 | 1948 | 1917 | 1898 | 19.17 | 19.17 | 20.02 | 20.87 | 21.09 | 21.24 | 20.60 | 20.25 
20.39 | 20.15 | 20.08 | 19.78 | 1954 | 1947 | 20.21 | 21.31 | 2086 | 19.88 | 1864 | .21.66 
19.78 } 20.02 | 20.09 | 20.27 | 20.27 | 20.15 | 20.91 | 21.07 | 20.41 19.92 | 20.87 | 20.22 
19.54 | 19.29 | 19.06 | 1912 | 18.71 18.36 | 19.06 | 19.90 | 19.68 | 20.11 | 19.28 | 10.73 
20.92 | 20.53 | 20.65 | 2089 | 20.15 | 19.07 | 2063 | 21.47 | 2019 | 18.27 .| 19.68 9 a0.6e 
21.38 |. 21.31 | 21.05 | 20.91 | 20.91 | 20.52 | 20:98 | 2235 | 2064 | 19568 | 19.78 | 20.48 
2202 | 22.16 | 2181 | 2169 | 21.81 | 21.81 | 21.75 | 2287 | 22.78 | 2166 ) 2064 |ieenee 
21.10 | 2097 | 20.84 | 2064 | 2052 | 20.21 | 2116 | 2118 | 1962 | 2094 | 2011 | 21.36 
20.15 | 20.21 | 20.21 | 2008 | 20.08 | 19.90 |. 20.77 | 21.95 | 2202 | 22.64 | g817 | ‘B0m6 
21.81 | 21.42 | 2039 | 2039 | 2062 | 20.09 | 20.59 | 21.05 | 20.81 | 20.26 | 20.01 | 21.03 
20.52 | 20.09 | 19.97 | 1990 | 1990 | 1990 | 20.27 | 2129 | 2192 | 21.96 | 21.52 | 19.60 
19.53 | 1941 | 1918 | 1895 | 1913 | 19.31 | 1985 | 20.97 | 21.28 | 22.08 | 22.39 | 20149 
20.34 | 19.78 | 19.90 | 19.90 | 19.66 | 19.60 | 20.52 | 21.71 | 21.09 | 21.14 | 2081 | 20.97 
20.21 | 19.90 | 19.47 | 1929 | 19.66 | 19.78 | 20.64 | 22.30 | 2236 | 20.29 | 20.87 | 21.36 
20.67 | 20.86 | 19.78 | 18.67 | 1821 | 1822 | 1857 | 19.16 | 1891 | 20.38 | 20.66 | 19.45 
20.78 | 20.09 | 19.78 | 19.84 | 19.72 | 19.72 | 2015 | 21.14 | 20.95 | 20.72 | 20.80 | 20.56 
20.52 | 20.64 | 2009 | 20.09 | 19.78 | 19.97 | 20.83 | 21.74 | 2268 | 2211 | 92.03 | 21137 
20.21 | 20.33 | 20.03 | 20.09 | 2016 | 20.15 | 19.72 | 19.29 | 20.21 | 2021 | 20.21 | 20.46 
20.39 | 20.2% | 19.78 | 19.60 | 19.35 | 19.23 | 1963 | 2052 | 21.20 | 2142 | 20.35 | 21.0% 
19.78 | 19.04 | 19.28 | 19.29 | 1966 | 19.90 | 19.90 | 20.22 | 20.95 | 21.72 | 21.09 | 22.38 
20.05 | 19.86 | 19.69 | 1959 | 1953 | 20.07 | 20.79 | 2081 | 20.44 | 20.37 | 20.46 


BATAVIA 1876. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 193 


TENSION OF THE ATMOSPHERIC VAPOUR, 
IN MILLIMETRES. 


Dail 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | and Monthly 

Means. 

| 
20.29 | 20.53 | 20.81 | 20.48 | 20.60 | 2142 | 20.58 | 20.50 | 2043 | 20.62 | 2080 2086 | 20.48 
20.68 | 2093 | 20.64 | 1998 2047 | 2060 | 1873 | 19.87 | 2024 | 1991 | 1947 | 1922 | 2019 
20.06 | 19.74 | 19.85 | 2010 | 2054 | 20.11 | 1984 | 1966 | 2009 | 2027 | 2046 | 2021 | 19.8 
18.86 | 21.07 | 2205 | 2030 | 19.78 | 1972 | 19.78 | 19.78 | 1978 | 19.90 | 2046 | 2046 | 20.17 
22.00 | 20.94 | 20.80 | 2047 | 20.47 | 20.84 | 2055 | 20.42 | 2028 | 20.09 | 20.53 | 2072 | 20.68 
22.35 | 20.66 | 1934 | 1863 21.61 | 21.70 | 2063 | 2043 | 1965 | 1959 | 1978 | 19.84 || 20.52 
21.00 | 1975 | 19.55 | 2121 | 20.07 | 2122 | 2153 | 1960 | 1953 | 1880 | 1879 | 1880 | 20.02 
21.45 | 21.05 | 20.15 | 2019 | 2062 | 2131 | 2242 | 20.52 | 2018 | 1979 | 19.53 | 1998 | 20.43 
20.62 | 2097 | 20.52 | 20.10 ; 1887 | 1937 | 19.04 | 1998 | 20.04 | 2016 | 2035 | 20.28 | 19.89 
19.69 | 1947 | 19.06 1956 1938 | 1953 | 1972 | 20.15 | 2034 | 2027 | 2027 | 20.27 | 20.14 
20.87 | 21-41 | 21.51 | 2041 | 2072 | 2011 | 20.80°| 1984 | 20.21 | 2052 | 2058 | 2058 | 20.44 
22.23 | 2038 | 20.81 | 21.86 | 2242 | 21.88 | 2068 | 2074 | 20.35 | 2021 | 20.21 | 1966 | 21.08 
19.73 | 19.58 | 20.75 | 2087 | 2145 | 21.44 | 21.12 | 2085 | 20.91 | 2065 | 2059 | 20.46 | 20.29 
2149 | 2150 | 2254 | 9260 | 23.24 | 2281 | 2239 | 2211 | 2211 | 2197 | 2169 | 2015 | 21.40 
20.88 | 2219 | 21.24 | 2163 | 2211 | 2227 | 2198 | 1972 | 1990 | 1978 | 19.78 | 1972 | 20.72 
21.01 | 21.09 | 2239 | 2238 | 21.83 | 2163 | 2143 | 21.62 | 2129 | 21.62 | 21.29 | 2168 | 20.93 
20.64 | 20.56 | 2047 | 19.73 | 21.17 | 21.29 | 2098 | 21.20 | 21.04 | 2097 2097 | 2116 |) 21:10 
21.63 | 21.05 } 21.09 |° 2121 | 21.47 | 2211 | 2010 | 2039 | 20.78 | 2052 | 20.21 | 2009 | 21.07 
21.63 | 2132 | 21.45 | 2200 | 21:82 | 21.73 | .2072 | 2065 | 20.72 | 2039 | 20.15 | 2015 || 20:94 
20.52 | 21.68 | 20.66 | 21.05 | 21.69 | 2097 | 2125 | 1990 | 19.04 | 19.41 | 2015 | 20.53 | 2040 
22.12 | 20.87 | 20.87 | 2202 | 2227 | 19.94 | 1842 | 1830 | 1806 | 1874 | 1923 | 1959 | 20.09 
19.55 | 19.88 | 1926 | 1998 | 20.07 | 20.69 | 20.06 | 20.56 | 21.00 | 2087 20.99 | 21:25 | 19.95 
21.40 | 2118 | 20.95 | 20.80 | 2072 | 2097 | 2171 | 2156 | 20.30 | 20.55 | 2005 | 20.94 | 20.56 
1919 | 19.67 | 20.99 | 21.30 |. 20.01 | 2044 | 2131 | 21.15 | 21.22 | 2120 | 1960 | 1891 | 19.95 
20.76 | 21.30 | 20.52 | 2097 | 21.34 | 21.57 | 2213 | 1891 | 1842 | 1873 | 1892 | 19.04 | 19.85 
18.43 | 20.30 | 19.38 | 1969 | 2013 | 1996 | 1885 | 1873 | 1885 | 1928 | 18.79 | 1874 | 19.28 
21.09 | 1982 | 19.75 | 21.08 | 2062 | 21.34 | 20.53 | 2057 | 21.00 | 2097 | 20.50 | 2030 | 20.09 
19.36 | 19.90 | 2068 | 2052 | 21.01 | 21.24 | 21.67 | 2211 | 21.88 | 21.07 | 2042 | 2028 | 20.49 
19.27 | 20.03 | 20.15 | 2046 | 20.29 | 2060 | 21.03 | 2143 | 21.22 |°2069 | 20.17 | 1972 | 19.75 
18.48 | 2163 | 1949 | 1947 | 20.50 | 20.60 | 2161 | 2164 | 21,42 | 2120 | 2106 | 20.61 | 20.04 
20.57 | 20.68 | 20.59.) 20.70 | 20.91 | 20.98 | 20.72 2048 20.34 2029 20.19 | 20.14 | 20.36 
1 i x 

——$—$—_$_—_—>_>_——_—_—_—————————VV————O——— ee) 
18.92 | 1859 | 18.96 | 1822 | 1840 | 19.87 | 2029 | 2091 | 2013 | 1879 | 1886 | 1659 | 19.21 
1971 | 1844 | 1842 | 1866 | 1949 | 20.27 | 19.89 20.06 | 19.60 | 1935 | 1917 | 19.16 | 19.00 
16.97 | 17.16 | 17.72 | 17.71 | 1815 | 1903 | 1986 | 20.02 | 1993 | 1941 | 1959 | 1966 | 1890 
21.13 | 2112 | 20.23 | 21.26 | 2099 | 17.70 | 19.16 | 1863 |-1911 | 1972 | 1978 | 1960 | 19.79 
1866 | 1933 | 19.70 | 19.70 | 1995 | 19.98 | 2042 | 2112 | 2118 | 2143 | 1974 | 19.92 | 19.60 
2173 | 21.64 | 2042 | 2047 | 1911 | 1948 | 1935 | 1972 | 1978 | 19.78 | 1978 | 1984 | 20.24 
20.27 | 2041 | 2025 | 19.59 | 1933 | 19.52 | 2032 | 2063 | 20.81 | 2048 | 2035 | 2021 | 1988 
20.89 | 20.69 | 21.09 | 2128 | 2128 | 2038 | 20.04 | 20.36 | 20.28 | 20.48 | 2014 2040 | 20.33 
20.60 | 21.06 | 21.21 | 2151 | 1880 | 1972 | 20.02 | 1978 | 1966 | 19.78 | 1948 | 19.90 | 20.27 
18.55 | 1985 | 2047 | 2052 | 20.89 | 2126 | 2097 | 2146 | 2156 | 2155 2155 | 21.71 | 20.15 
31.63 | 22.02 | 21.09 | 21.21 | 20.07 | 2110 | 21.12 | 2171 | 20.30 | 19.78 | 1935 | 19.84 |° 20.90 
20.43 | 2047 | 2062 | 2041 | 2105 | 2186 | 2192 | 2197 2143 | 21.17 | 21.04 | 20.98 | 20.53 
92.09 | 21.42 | 21.34 | 20.43 | 19.87 | 1789 | 1861 | 19.90 | 1978 | 1917 | 19.04 | 1953 | 2003 
20.93 | 20.72 | 2010 | 21.86 | 2169 2033 | 19.78 19.90 1966 | 19.72 1960 | 1978 | 2034 
1871 | 20.60 | 2052 | 20.04 | 1956 | 2044 | 2146 | 2182 | 2120 | 21.26 | 21.38 | 2131 | 20.00 
1926 | 1930 | 19.26 | 1853 | 1903 | 2006 | 2214 | 2132 | 21.16 | 2095 | 2120 | 2151 | 20.23 
19.94 | 21.07 | 20.52 | 20.37 | 21.50 | 2194 | 21.92 | 2066 | 2088 | 21.13 | 2195 | 21.57 | 2093 
21.67 | 21.30 | 21.43 | 21.96 | 2102 | 2216 | 2216 | 2215 | 2215 | 21.81 | 2129 | 2110 | 21.81 
21.36 | 2198 | 21-43 |» 2116 | 20.87 | 2126 | 21:56 | 2094 | 2058 | 2078 | 20.71 | 2039 | 20.90 
20.67 | 2066 | 2115 | 21.15 | 21.74 | 2147 | 2211 | 2211 | 2224 | 21:97 | 2208 | 2202 | 21.23 
21.44 | 2122 | 21.83 | 21.71 | 21.83 | 2220 | 22.39 | 20.94 | 20.80 | 2015 | 19.29 | 2021 | 20.93 
a1.11 | 2205 | 2196 | 21.43 | 2241 | 2234 | 2279 | 2277 | 2072 | 1947 | 19.72 | 1953 | 20.96 
99.64 | 2052 | 20.08 | 2039 | 21.03 | 2115 | 2218 | 21-71 | 2137 | 2149 | 21.36 | 2098 | 20.72 
20.49 | 1964 | 1990 | 20.56 | 1911 | 1953 | 1978 | 19.72 | 19.78 | 2027 | 2027 | 2033 | 20.20 
20.13 | 20.19 | 1987 | 20.47 | 2149 | 20.64 | 21.62 | 21.96 | 21.74 | 2144 | 2092 | 20.67 | 20.72 
19.90 | 1919 | 20.15 | 20.15 | 1975 | 2057 | 20.76 | 21.25 | 2161 | 21.57 | 2157 | 21.81 | 2007 
20.66 | 2039 | 22.14 | 22.35 | 21.34 | 2129 | 2136 | 21.04 | 20.78 2084 | 20.97 | 2071 | 20.76 
21.18 | 2144 | 2141 | 20.77 | 21.67 "| 21.30 | 21:34 | 2081 | 21.06 | 20.54 | 21.18 | 2052 | 21.03 
21.42 | 2181 | 2216 | 21.65 | 21.31 | 2092 | 20.91 | 20.78 | 20.02 | 20.09 | 20.15 | 2059 | 20.54 
19.71 | 20.38 | 20.54 | 20.72 | 2059 | 2089 | 20.55 | 2257 |, 2030 , 1991 | 20.10 | 19.72 | 20.36 
2246 | 22.25 | 2158 | 21.40 | 2126 | 20.90 | 2024 | 20.49 | 2042 | 2092 | 21.05 | 20.73 | 20.70 
2048 | 2058 | 2067 | 20.87 | 20.60 | 2056 | 2087 | 20.94 | 20.64 2049 | 2082 | 2035 | 20.86 


Magn. and Met, Obs. Batavia. IV, A9 


BATAVIA 1877. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


TENSION OF THE ATMOSPHERIC VAPOUR, 
IN MILLIMETRES. 


Hours of | | | . | 
Mean Batavia | 1 A. M. 2 3 4 5 6 | 7 bates 9 10 11 12 \ 
Time. | | | | , ; 
ae T | | ) | 
Pond 20.54 | 20.27 | 19.78 | 19.78 | 20.15 | 20.15 20.39 21.18 21.34 21.51 22.11 | 22:02 
eee 20.22 20.47 20.53 90.40...| 20.52.01 S0:27 20.39 20.92 20.82 20.39 19.90 21.18 
3 20.33 20.21 20.09 19.78 20.03 | 19.91 20.58 20.47 21.65 20.72 20.02 20.10 
4} 21.04 20.78 20.90 20.70 20.64 | 20.91 20.61 20.49 20.81 20.25 20.57 20.27 
5 20.52 20.33 20.15 20.39 20.46 | 20.27 20.21 20.64 20.71 21.65 20.68 21.78 
6 18.95 18.95 18.95 18.95 18.95 | 19.13 19.48 20:21 Si 20:58 20.85 20.92 21.34 
MN 2077 20.64 20.52 20.33 20.27 19.90 20.52 20-78" on 21.09 21.82 21.52 20.84 
8 || 21.14 20.41 21.55 19.90 19.84 19.84 20.65 20.42 | 19.93 20.39 20.15 20.76 
9 20.65 20.59 20.46 20.15 19.72 19.60 20.09 20.28 | 20.99 21.42 19.53 20.72 
: 10 19.29 20.03 20.15 20.03 20.09 19.90 20.46 21.16 | 21.43 21.20 20.52 19.52° 
» LL} 21.29 20.65 20.91 20.78 20.52 20.40 | 20.85 20.48 | 21.20 21.45 20.72 20.60 
12] 20.65 20.46 20.21 20.39 20.27 20.39 | 19.97 19.97 | 21.68 21.07 21.49 21.26 
fy 13 21.11 20.65 20.46 20.02 19.66 | 19.35 | 19.97 19.96 | 19.85 21.11 21,00). | 20g 
14 | 20.72 20.52 20.59 20.65 | 20.02 20.39 20.59 20.80 | 21.46 21.78 20.68 20.39 
q 15 21.37 21.05 20.53 20.09 | 20.15 19.17 19.11 20.03 20.39 20.67 20.06 21.21 
16 || 20.59 20.52 20.46 19.96 19.29 18.81 19.16 19.84 18.85 18.50 18.83 19.30 
p ity, 19.41 19.04 18.82 | 18.47 18.30 18.00 18.11 18.80 19.04 19.01 19.56 20.17 
; 18 19.29 19.05 18.94 19.06 19.11 19.48 19.53 20.21 20.44 21.46 21.09 20.56 
Yi 19 19.16 19.29 19.04 18.40 | 18.29 18.47 18.63 18.55 18.55 19.77 19.92 19.09 
20 | 20.39 20.15 20.27 20.03 | 19.54 | 19.35 19.66 19.84 20.54 21.34 20.82 20.39 
q 21|| 20.58 20.33 20.09 20.15 | 20.15 | 19.90 20.39 20.92 21.38 20.55 20.11 20.75 
bh 22 20.53 20.40 20.27 20.33 | 20.389 | 20.39 21.04 21.55 21.17 20.92 20.75 20.56 
DS eel Fs <1 320.06 20.27 20.03 | 19.84 | 19.60 19.54 19.78 20.62 20.27 20.05 20.87 
94 | 21.36 | 20.97 | 20.58 20.27 20.46 | 20.39 20.40 21.05 20.56 20.72 20.42 19.38 
25 21.29 20.91 20.52 20.27 20.03 20:03) ln 20l39 19.96 20.00 21.06 20.75 20.60 
96 | 20.78 20.64 20.27 20.39 20.15 20.15 | 20.59 21.23 20.99 21.52 21.80 20.78 
27 21.23 20.65 | 20.39 20.15 19.97 19.97 | 20.97 20.63 LOZ 18.06 1758 18.21 
28 | 22.36 | 21.95 | 21.68 21.68 21.03 20.71 20.52 21.05 21.67 21.00 22.46 21.98 
29 20.21 | 20.03 | 19.72 19.54 19.60 19.66 19.84 20.98 21.41 21.14 21.04 21.26 
30 | 20.34 20.09 | 19.91 19.78 19.84 19.54 19.66 rai tell 21.83 21.43 21.92 22.45 
\*sL i 21.69 ws 21.69 22.02 21.55 21.68 21.29 21.62 22.07 22.67 22.64 21.39 22.93 
| | 
Hourly Means. |} 20.61 | 20.40 s 20.29 | 20.08 19.97 19.85 20.13 20.50 20.74 20.82 20.59 20.71 
| | 
1} 21.36 21.29 21.16 | 20.46 20.21 20.03 | 20.58 2132 21.83 21.88 22.73 21.97 
| 2 20.90 20.64 20.70 | 20.83 20.83 PATE I PAU b | 21.29 2173 “eZee 22.38 ° 22.81 
St panel 20.84 20.52 20.09 20.09 20.15 | 20.46 21.31 21.16 21.14 20:97 | 20.42 
4 20.91 20.72 20.85 | 20.91 21.04 21.04 20.91 20.93 20.66 19.67 19.64 20.13 | 
5 19.78 20.15 20.53 | 20.85 21.11 21.04 21.42 21.51 21.41 22.00 21.63 21.09 
6} 21.23 | 21.11 21.04 | 20.91 20.72 | 20.78 21.55 21.92 22.38 21.21 21.88 20.79 
5 7 20.98 | 21.23 BitT > | 820.97 20.84 | 20.58 20.84 20.41 21.98 21.49 21.24 21.57 
M4 8 21.17 | 21.04 20.97 20.84 20.64 20.33 20.97 21.38 21.76 21.99 22.05 21.74 
9 19.78 19.41 19.29 19.35 19.47 | 19.35 19.90 20.65 21.38 21.16 21.49 21.83 
ne 10 21.23 20.85 20.90 20.52 20.15 | 19.90 19.97 20.91 21.56 21.05 20.90 21.94 
11 20.99 | 21.05 20.73 20.66 20.59 | 20.65 20.78 21.29 21.83 21.41 20.95 20.80 
q{ 12 20.41 20.09 20.21 | 20.46 BUS bt ese 20.03 19.54 20.33 20.61 21.15 21.43 
13 19.72 19.84 19.90 | 19.78 19.90 19.90 20.21 20.64 20.58 21.17 21.29 21.25 
f) 14 | 20.09 19.97 19.41 | 18.88 | 18.94 19.17 19.23 19.90 21.07 21.31 21.31 21.59 
15 20.77 20.64 20.77 19.78 | 20.15 20.15 20.39 20.77 21.10 21.89 21.80 19.96 
ie 16 19.78 19.60 19.66 19.66 19.41 19.41 19.78 21.17 21.41 21.71 20.41 21.28 © 
17 21.55 21.17 20.72 20.72 20.59 | 20.34 20.59 20.79 20.68 20.56 20.72 19.20 
(Q 18 20.85 = 20.27 20.15 19.90 20.09 | 19.78 19.66 20.15 20:72 ™| 21:42 21.62 21.42 
19 | 20.91 | 20.71 20.71 20.21 20.71 21.03 21.16 21.94 21.71 21.15 21.45 21.26 
fj 20 | 20.84 | 20.83 | 20.39 20.70 20.70 20.39 20.64 20.78 21.17 21.71 21.42 20.85 
fy 21] 21.04 | 20.21 | 20.02 20.15 20.27 20.03 20.21 20.97 21.31 21.20 20.19 20.13 
22 || 20.46 | 20.39 | 20.52 20.27 20.27 20.03 20.33 20.64 21.14 21.15 20.54 20.44 
23 || 20.91 20.85 20.78 20.65 20.52 20.15 20.02 20.54 20.82 21.67 21.63 20.20 
24 || 21.05 20.41 19.72 | 18.98 18.98 18.67 19.04 19.78 20.30 20.82 21.46 21.61 
25 19.48 18.81 19.29 19.17 19.06 19.06 19.41 20.65 21.05 21.09 20.87 21.77 
26 19.78 | 20.15 19.06 19.90 19.72 19.90. 20.52 20.58 20.64 21.03 21.29 22.11 
| 27 20.64 20.64 20.70 20.70 20.46 20.33 20.46 21.04 21.43 21.69 21.15 20.84 
\ 28 || 20.27 | 20.27 20.15 20.21 20.09 20.15 20.27 20.76 21.02 21.94 20.43 20.56 
: — — a> ~ Mees 
Hourly Means. || 20.64 20.47 20.36 20.23 20.20 20.12 20.36 20.84 21.22 21.33 21.24 21.11 


21.26 
19.52 
19.54 
21.59 
21.07 
22.82 
21.83 
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22.82 
20.25 | 
19.52 | 
20.60 | 
22.11 
18.67 
20.19 
21.77 
21.57 
20.44 
20.39 
21.00 
21.31 
20.02 
20.42 
19.88 
20.32 
19.63 
20.15 
20.75 | 
21.12 | 
20.91 | 

| 


21.71 
20.11 
20.54 
20.74 
21.48 
18.48 
20.49 
24.25 
20.86 
20.62 
20,39 
20.86 
21.24 
20.39 
20.74 
21.21 
20.56 
20.60 
20.21 
20.87 
20.94 
21.09 
20.97 


( 
{ 
| 
| 


20.19 
19.96 20.21 
21.16 | 20.81 
18.93 | 19.19 
19.67. | 19.67 
20.60 | 20.68 


20.60 
22.32 
21.91 


20.60 
22.23 
23.05 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


21.01 
20.89 
20.72 
20.93 
21.80 
17.69 
20.35 
21.78 
21.06 || 
20.22 | 
21.83 

21.24 

21.09 

20.45 
21.14 | 
20.81 

20.77 | 
20.44 
20.21 
21.17 
21.40 
20.50 — 
21.07 | 
20.21 
21.38 
18.81 
21.36 
21.47 
21.21 
21.31 
23.19 | 
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20.75 


20.62 


20.83 


| 


20.89 


21.12 


20.89 
20.06 
21.48 
22.34 
22.48 
18.98 
21.62 
21.11 
21.74 
21.22 
21.97 
21.47 
21.57 
22.46 
21.03 
20.33 
19.93 
20.99 
20.43 
21.47 
21.62 
20.68 
20.91 
21.36 
20.68 
20.25 
21.90 
21.94 
22.62 
21.34 
22.63 


21.01 
20.75 
21.71 
21.29 
20.78 
19.84 
22.08 
21.42 
21.71 
21.21 
22.02 
21.71 
21.82 
| 22.32 
20.87 
| 20.45 
19.78 
20.38 
| 20.55 
| 20.66 
21.59 
20.80 
| 21.75 


20.63 
| 22.11 


20.88 
21.83 
22.15 


| 


\ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


| 
oe 4 


21.00 | 
20.75 | 
21.18 
21.55 | 
20.39 | 
19.84 | 
22.11 
21.29 
21.38 
21.28 
21.56 
21.84 
21.80 | 
21.84 
20.74 
20.18 | 
20:29: | 
19.79 
20.92 
20.53 
22.05 
20.67 
21.62 
22.11 
21.05 
20.88 
21.67 
21.12 
20.80 
22.08 
22.08 


10 


| 
| 
| 


| 
| 
{ 
} 


12 


20.74 | 20.36 | 20,29 


20.62 
21.38 
21.75 
20.39 
20.09 
22.38 
20.98 
20.86 
21.78 
21.55 
21.57 
21.71 
21.97 


{ 
| 
{ 


t 


| 
| 
| 


20.54 
21.25 
21.49 
20.09 
19.90 
21.57 
20.91 
19.90 
21.65 
21.42 
21.58 
20.99 
22.08 


20.41 | 20.47 


20.04 
19.78 
20.16 
20.86 
20.59 
21.38 
21.05 
21.04 
22.05 
21.17 
21.12 
21.71 
20.79 
20.41 
21.93 
22.08 


20.22 
19.72 
19.53 
20.91 
20.46 
21.05 
21.05 
20.85 
21.75 
20.78 
21.44 
21.98 
20.53 


} 
} 


} 
| 


20.60 
20.85 
21.23 
19,54 
20.71 
21.49 
20.97 
19.05 
21.69 
20,97 
21.18 
21.05 
21.63 
20.53 
19.60 
19.54 
19.10 
20.65 
20.52 
20.79 
21.04 
20.53 
21.62 
20.85 
21.37 
22.32 
20.78 


| 20.40 
| 21.85 
21.75 | 


20.39 
21.51 
21.55 


= Dail 
and Monthly 
Means. 


: | | i 


21.01 
20.53 
20.59 
20.90 
20.90 
19.56 
21.00 
21.07 
20.69 
20.63 
21.03 
20.98 
20.85 
20.95 
20.54 
19.86 
19.56 
19.89 
19.73 
20.51 
20.87 
20.75 
20.59 
20.71 
20.81 
20.47 
20.42 
21.38 
20.66 
21.30 
22.20 


21.27 


21.17 | 21.11 | 20.92 


20.77 


| 


| 


20.68 


22.91. | 22.91 | 22.70 22.21 | 21.94 | 21.68 21.23 20.97 21.23 21.10 21.22 20.90 21.49 
21.32 21:18 | 20.15 20.77 | 21.09 | 21.86 | 22.02 | 22.19 22.05 22.02 21.81 21.42 21.40 
20.77 20.77 | 21.01 20.68 20.60 20.97 | 21.03 20.69 20.68 | 20.80 20.80 | 20.86 20.75 
19.47 21.55 21.09 21.24 21.83 22.19 22.37 22.56 22.91 | 21.88 20.53 | 20.21 21.05 
20.80 22.45 20.41 21.24 21.94 | 22.58 21.00 21.69 | 22.02 22.16 21.95 | 21.81 21.36 
20.44 20.52 | 20.62 20.68 21.57 21.41 20.56 20.68 | 20.86 | 20.79 20.85 | 20.72 21.05 
22.00 22.20 159 | 20.86 21.13 | 21.32 21.44 21.18 21.38 | 21.50 21.49 21.29 21.28 
20.72 21.75 1.44 21.67. | 21.53 '| 21.65 22.02 | 21.81 21.43 | 21.17 20.72 | 20.33 21.30 
22.07 22.20 20.73 22.18 22.54 22.20 22.11 | 22.18 22.16 21.89 | 21.43 | 21.30 21.09 
20.16 19.67 | 22.00 | 22.50 22.52 | 22.31 22.54 | 22.34 21.14 | 21.06 | 21.12 21.18 21.18 
20.67 21.25 20.99 | 21.40 | 21.07 21.01 | 19.85 19.97 20.41 20.47 20.66 20.66 20.84 
21.27 21.06 21.37 20.79 20.72 21.82 | 20.09 19.78 19.84 20.03 19.41 | 19.53 20.41 
21.71 21.77 20.59 20.40 | 20.80 | 21.12 | 20.41 19.78 20.02 20.02 20.27 | 20.27 20.47 
19.56 20.22 20.22 19.95 21.62 18.80 | 19.23 20.52 20.97 20.97 20.90 20.71 20.19 
20.09 20.42 | 20.81 20.69 20.81 21.12 | 20.98 20.65 | 20.78 20.78 20.46 20.21 20.67 
21.45 21.69 21.61 22.15 21.44 , 21.18 | 21.31 21:97. 481.44 21.04 21.36 21.55 20.85 
19.40 18.70 19.40 20.11 20.23 21.46 | 21.97 22.02 | 22.39 22.18 21.97 21.75 20.80 
21.40 21.83 22.33 22.08 22.33 22.23 22.02 22.26 22.05 22.08 21.71 20.99 21.22 
20.48 20.95 20.29 20.49 21.00 20.93 20.81 20.81 20.81 21.11 20.65 20.78 20.92 
20.99 21.18 20.93 20.39 20.91 20.90 20.68 20.54 20.46 20.85 21.17 21.23 20.86 
20.59 20.01 19.18 19.62 19.87 20.18 19.74 19.10 19.16 19.04 19.35 | 20.15 20.07 
20.05 21.14 20.12 20.56 20.56 20.66 21.83 22.08 22.54 22.39 21.51 | 21.05 20.86 
20.29 20.25 20.12 19.92 19.85 19.76 21.31 21.62 | 21.86 | 21.99 21.44 21.31 20.77 
22.23 21.31 22.75 22.75 22.79 20.34 20.46 20.65 20.65 20.52 20.52 20.52 20.68 
21.68 21.39 29.53 20.01 21.17 21.07 20.55 20.98 21.29 21.23 20.84 19.47 20.37 
21.06 22.20 21.82 21.93 21.55 21.59 21.77 |, 21.05 | 20.99 20.33 20.40 20.64 20.83 
20.45 20.84 20.80 20.64 20.76 20.56 21.18 21.14 21.23 20.03 20.03 20.03 20.74 
20.32 20.57 20.76 21.01 21.07 21.00 21.43 20.15 19.72 19.78 19.78 20.15 20.49 
20.87 21.14 20.91 21.03 | 21.26 21.19 21.14 | 21.09 21.15 21.04 20.87 20.75 20.86 
| 
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Hours of 
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11 


Mean Batavia 
Time. | 
| | 
‘ : 19.85 19.78 | 19.54 | 19.72 | 19.85 | 20.21 20.83 21.55 21.44 21.99 Zase 
: ape 19.53 20.09 20.15 | 19.90 | 19.78 | 20.21 21.16 20.88 21.49 22.48 21.34 
3 20.59 20.78 20.33 20.21 20.27 | 20.02 20.52 1917 19.29 ° 19.84 21.40 20.69 
4 20.09 19.97 | 19.78 | 20.15 20.09 20.09 20.41 20.68 21.36 20.74 21,41 21.30 
5 19.78 19.35 | 19.17 19.35 19.17 19.35 19.78 19.85 20.27 20.74 20.69 20.74 
6 19.47 | 1935 19.48 19.29 | 19.29 19.16 19.53 19.91 | 20.39 20.44 20.44 20.28 
7 19.90 | 20.27 20.65 | 20.53 20.72 | 20.52 20.98 21.61 21.71 20.19 20.77 20.56 
8 20.46 | 20.65 20.33 | 20.09 20.09 | 20.39 20.97 | 21.14 21.20 20.96 20.91 21.38 
9 20.15 20.15 20.15 | 19.90 19.60 | 19.35 19.47 20.81 20.79 21.30 21.01 21.15 ; 
10 20.35 19.90 19.78 19.65 19.23 19.29 | 19.84 20.37 19.13 19.60 21.18 20.97 | : 
ll 20.16 19.97 19.66 19.48 19.47 19.41. |} 19.53 20.24 20.54 21.07 21.79 20.19 : 
12 22.52 22.36 22.08 21.95 21.81 21.81 21.49 | 21.04 20.90 21.22 21.68 22.15 
Ht 13 21.54 PA Es 21.54 21.48 ZUC7 Ty C267, 21.80 / 22.33 22.48 22.63 22.41 22.91 
0 14 21-23 20.97 21.16 21.16 20.64 | 20.33 20.64 | 22.14 21.86 21.32 20.91 20.78 
15 20.98 20.52 20.71 20.46 | 20.27 20.09 20.46 20.91 PPA Vil 22.02 22.11 22.99 
(4 16 21.23 21.42 21.42 20.71 | 20.27 19.97 20.21 20.85 ANGST | 21.38 21.93 21.76 
17 21.42 21.16 20.90 20.96 | 20.64 20.33 20.27 21.29 21.46 22.50 21.71 21.68 
¢ 18 20.46 20.27 20.58 | 21.28 | 21.09 20.89 | 20.90 21.42 22.30 22.02 21.86 22.05 
19 20.64 20.52 20.52 | 20:21 | 19.54 | 19.41 19.66 20.46 21.44 21.63 21.49 21.46 
x 20 20.15 20.21 19.96 18.61, | 1812 |° 18.20 18.80 19.60 19.98 20.82 21.03 21.09 
21 21.04 21.04 -| 20.78 20.52 | 20.40 20.27 20.58 21.36 21.52 22.13 21.69 19.56 
29 22.21 22.21 21.94 21.49 | 21.04 20.97 Zileeo 22.02 22.20 22.24 21.16 21.76 
23 20.92 20.98 21.23 21.29 | 21.29 21.11 21.81 22.52, 20.87 20.99 21.44 22.87 
94 21.55 | 22.08 21.75 20.91 | 21.68 21.61 | 21.93 22.30 22.21 21.49 21.40 21.03 
25 20.52 20.71 | 20.58 20.84 | 21.10 2E10) ) 2r-10 22.24 21.88 22.05 21.71 22.42 
26 21.55 21.49 21-11 21.04 21.16 20.90 21.55 | 22.59 21.65 22.00 20.42 21.55 
27 20.98 20.85 20.78 20.39 20.52 20.34 20.72 | 21.21 21.88 22.43 21-73 2278 
28 21.69 21.49 21.29 21.36 21.04 20.97 21.55 | 22.62 22.37 21.88 21.63 21.21 
29 21.56 21.30 Zo yA ial 20.85 | 20.59 20.65 22.05 22.97 21.40 21-57 20.91 
| 80 22.32 22.18 22.36 21.49 20.98 | 20.78 | 21.18 21.83 21.51 21.92 21.30 20.81 
. 31 20.67 20.54 20.59 20.72 20.52)" )  20:38° 4", 20:78 20.95 20.69 21.88 22.06 21.26 
eS * — — —- —|- —- — ~ oe — =| | 7 
Hourly Means. || 20.84 | 20.76 | 20.70 20.53 20.39 20.29 20.60 QUA: ahs 21.42 21.47 21.38 Ff 
] | | f 
ee at 21.50 21.69 | 21.69 | 21.69 | 21.43 Zig 21.23 21.57 PAN 22.38 22.00 21.63 
2 21.91 21.89 21.81 21.17 20,08) 1° SEIZE 2UIG 19.84 20.72 21.20 21.31 20.66 
3 21.97 22.02 22.02 | 21.68 21.36 | 21.29 21.75 22.15 21.22 20.47 20.97 21.50 
4 22.63 22.16 21.95 | 21.94 21.29 21.04 24.11 21.30 22.12 22.34 21.63 22.07 
5 22.63 | 21.88 21.94 21.94 21.81 | 21.68 22.21 22.15 22.79 21.96 21.52 21.42 
6 21.55 | 21.29 21.23 21.04 20.16 | 20197 21.36 21.71 | 21.84 22.08. 22.04 21.12 
i 2U31 20.72 20.65 20.52 20.27 20.09 20.85 21.28 22.86 22.94 21.71 21.30 
8 22.02 22.08 21.81 21.68 21.68 20-55 i 21675 22.48 22.29 21.89 22.20 21.84 
9 ASA ae 22.08 22.08 | 22.15 22.15 22.21 22.35 22.71 22.81 22.82 , 22.50 22.85 
10 22.08 21.81 21.62 2CSi ah 2110 20.84 | 20.91 21.57 22.11 241.21 21.92 22.49 
ee 21.29 21.10 20.97 | 20.97 | 20.78 20.65 21.87 22.85 22.99 21.71 21.98 22.33 
J 12 20.78 _ 20.59 20.52 | 20.58 20.58 | 20.64 20.83 21.74 21.89 22.02 21.53 21.83 
13 21.62 | 21.11 20.85 20.97 | 20.97 | 20.97 | 22.12 22.36 22.23 22.31 22.52 21.88 
H 14 22.36 | 22.08 22.02 | 21.55 21.75 21.75 | 22,02 21.92 22.34 22.61 29.22 23.34 
ne 15 21.71 | 21.69 pm A amor NERD Ye | 21.16 21.03 21.17 21.86 22.76 22.02 21.58 21.69 
16 21.81 21.75 21.49 21.36 21.29 21.10 21.36 21.79 2218 22.14 21:58 21.30 
Q, wt 21.05 20.98 20.72 20.40 20.33 19.96 20.72 20.69 21.28 21.96 21.92 - 21.97 
18 20.39 20.46 20.52 20.09 19.85 | 19.72 20.59 21.40 22.00 22.29 22.39 22.53 
q 19 21.29 21.23 20.91 20.84 20.58 | 19.97 20.27 | 20.54 21.18 20.91 22.40 2175 
20 2049 21.29 21.04 20.65 20.40 | 19.97 20.27 20.65 20.94 21.56 22.67 22.70 
21 21.55 21.62 21.68 21.42 21.16 | 20.90 20.84 21.71 22.60 22:20 21.93 21.81 
22, Zed 21.38 21.14 20 21.11 21.185 | 2104 21.74 21.22 21.96 21.26 21.09 
23 21.85 21.65 21.31 21.30 | 21.17 yA lai! 21.14 21.88 22.58 22.34 22.20 22iNe 
24 20.65 20.58 20.27 | 20.33 20.15 19.78 20.03 20.94 22AT 21.55 22.49 21.87 
25 21.97 21.89 | 21.43 | 21.49 ZUG 20.98 21.43 21.34 21.86 22.40 . 22.47 21.40 
26 22.38 22.05 | 21.69 21.43 20.54 20.41 20.80 21.17 22.11 21.67 22.01 22.16 
27 21.91 21.83 | 21.56 21.36 21.42 21.49 21.42 21.12 21.22 22.62 22.83 23.30 
28 22.52 22.59 22.36 22.08 22.29 21.75 22.08 22.14 21.89 22.60 23.19 23.34 
29 21547 21.30 | 21.23 21.04 20.78 20.46 21.04 22.40 22.58 22.86 22.24 21.25 
\ 30 22.60 22.52 | 22.24 21.69 21.56 21.55 21.37 22.26 | 23.65 22.79 22.67 22.33 
Hourly Means. |} 21.73 | 21.60 21:40. | 21.94 21.08 20.91 21.24 21.64 22.07 22.06 22.10 21.96 
d 
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| | | 1 
| | | | Daily 
1P.M 2 3 4 5 6 7 8 | 9 10, 11 12 and Monthly 
| | | Means. 
| | | | | 
21.18 21.03 20.85 21.18 i 21.44 20.28 | 19.72 19.41 19.23 19.16 | 19.23 19.41 20.33 
21.88 21.51 PACA YA 21.03 20.54 2064 | 21.14 | 20.94 20.99 20.80 | 20.79 20.72 20.80 
21.30 21.97 22.11 21.99 | 21.14 | 2030 , 20.10 | 20.03 19.90 20.09 20.22 20.09 20.51 
20.64 21.06 21.88 | 20.76 | 21.51 | 20.37 | 20.62 | 20.62 20.42 20.10 | 20.04 20.10 20.60 
21.16 20.79 20.99 20.85 20.85 20.32 °| 20.30 19.92 19.35 19.90 | 19.29 19.41 20.06 
21.05 19.80 20.66 22.65 | 19.79 18.67 | 18.30 18.30 18.42 18.37 | 18.18 18.31 19.56 
20.52 20.29 19.61 21.30 | 21.41 | 21.56 | 22.19 21.57 21.37 21.81 | 21.17 20.98 20.92 
21.42 21.71 22.11 22.38 | 21.15 | 20.56 | 20.75 | 20.68 | 20.36 20.35 | 20.14 20.27 20.85 
22.11 21.34 21.40 19.76 19.89 20.58 20.82 20.30 19.59 19.91 20.23 20.42 20.42 
21.66 21.95 22.01 20.27 | 20.43 20.25 20.29 21.23 | 24.22 21.01 | 20.94 20.30 20.45 
21.84 22.24 22.49 42:07) (20,52 21.92 21.83 21.89 21.62 21.68 | 21.86 21.73 21.00 
22.63 22.63 22.70 22.47 22.92 23.18 22.38 21.94 21.94 21.68 21.61 21.48 22.04 
21.73 21.61 21.56 21.63 21.96 22.66 22.38 22.50 | 22.36 22.15 | 21.88 21.68 22.00 
20.90 21.57 21.18 21.55 23.36 22.79 22.57 22.36 | 22.02 22:45 | + 22.08 22.08 21.57 
21.90 22.38 22.17 22.09 22.27 22.73 22.91 22.36 | 21.81 21.62 21.29 21.04 21.59 
21.63 22.73 22.50 22.97 23.10 yy: 22.77 22.16 21.75 21.55 21.29 21.36 21.67 
21.63 20,91 21.83 22.05 22.20 21.63 | .20.78 20.97 20.78 20.97 20.46 20.52 PAPAL 
21.82 21.53 21.01 20.85 21.09 2.77 | 24.36 21.55 20.52 20.46 20.58 20.58 21.18 
21.18 19.92 19.32 19.03 19.98 21.34 19.94 19.68 | 19.64 19.85 20.23 20.29 20.31 
21.71 21.74 21.51 21.30 | 21.41 21.45 / 21.96 22.24 | 21.97 21.75 21.43 24.17 20.68 
21.43 22.31 2.86 21.65 | 21.73 21.97 | 22.07 21.92 | 21.77 22.05 21.77 21.75 21.38 
22.12 22.41 22.12 21.57 21.53 21.92 21.01 21.32 | 21.65 21.51 | 21.31 20.73 21.65 
22.94 23.15 22.53 22.64 22.45 22.87 22.25 21.63 | 21.30 21.23 21.17 21.62 21.80 
22.13 22.01 22.53 21.64 21.49 19.53 19.65 20.02 | 20.02 20.27 20.52 20.52 21.26 
21.49 21.45 21.72 21.35 21.22 21.38 22.41 22.66 |) 22:t1 22.24 22.08 21.81 21.59 
22.15 21.58 21.73 21.43 21.75 21.10 20.95 20.81 20.74 20.48 20.85 20.78 21.31 
22.72 22.38 22.32 21.95 22.25 22.48 23.19 | 23.10 22.75 22.20 21.84 21.77 21.81 
22.06 21.81 21.13 21.49 22.02 22.33 21.63 21.88 21.99 21.78 21.91 22.02 21.71 
20.60 20.64 21.06 22.29 22.00 21.39 21.73 22.42 22.34 22.26 22.46 22.33 21.57 
21.70 21.52 22.14 21.28 21.59 21.77 21.58 20.82 20.88 20.55 | 20.61 20.74 21.41 
20.93 21.87 22.31 22.37 22.54 22.85 20.96 22.93 22.92 21.26 | 21.44 21.51 21.45 
21.62 21.61 21.63 21.56 | 21.55 21.48 21.31 | 21.30 | 21.09 | 21.01 | 20.93 20.89 21.12 
21.68 21.49 21.49 | 21.61 | 21.49 21.67 | 21.98 22.44 22.54 22.54 | 22.87 22.79 21.85 
20.80 21.21 | 24.49 21.36 | 21.09 21.40 | 22.29 22.54 22.79 22.18 | 21 91 21.97 21.45 
21.01 22.68 22.82 22.40 | 21.63 21.92 21.94 22.19 22.50 22.67 | 22.66 22.52 21.89 
22.35 22.53 22.74 22.72 | 22.34 22.76 22.86 23.52 23.77 24.24 24.02 23.71 22.46 
22.39 21.58 21.24 20.87 19.28 21.28 21.96 22.03 21.93 21.71 21.89 21.43 21.73 
21.71 22.75 22.24 20.89 | 19.39 21.40 | 20.97 21.73 22.04 22.21 21.52. 21.71 21.50 
21.70 22.20 | 22.68 22.3% | 22.55 22.39 | 23.11 23.28 21.28 21.59 21.71 21.77 21.71 
20.93 20.97 21.83 23.61 | 22.08 23.27 | 23.52 23.64 23.95 24.14 23.94 22.66 22.41 
22.64 21.97 21.76 22.76 | 22.97 22.89 22.93 23.05 22.98 22.91 22.97 22.16 22.54 
22.57 23.03 24.31 23.52 23.22 21.29 21.55 21.29 21.62 21.94 21.75 21.94 21.97 
22.49 22.54 22.67 22.25 21.98 22.62 22.99 23.05 22.2% 21.55 21.42 21.29 21.94 
22.64 22.08 21.34 21.36 21.35 22.04 22.54 22.66 22.79 21.84 21.97 22.08 21.59 
20.50 22.80 21.98 21.24 19.90 21.79 22.41 21.93 22.11 21.98 22.30 22.30 21.71 
22.82 22.73 22.52 23.01 23.01 22.70 23.16 23.22 | 23.47 23.05 22.79 22.52 22.58 
22.09 21.87 22.40 21.43 22.41 22.48 22.39 2472 21.77 21.69 | 21.50 21.56 21.76 
21.83 22.32 22.99 22.61 22.65 22.33 20.82 21.59 21.51 21.77 21.18 21.12 21.74 
22.44 22.26 21.03 21.28 21.88 22.74 23.52 21.71 20.14 20.21 | 20.46 20.46 21.25 
21.72 22.96 22.08 21.88 | 22.17 21.41 21.40 21.51 21.57 21.50 | 21.62 21.55 21.40 . 
22.36 22.41 23.22 23.36 | 21.53 22.08 22.42 21.86 21.26 21.44 | 21.57 21.31 21.53 
22.49 21.64 22.20 22.74 | 23.11 21.05 21.15 21.26 21.71 21.51 21.63 21.56 21.47 
22.96 21.21 21.58 22.28 21.98 22.55 23.13 23.64 23.53 23.36 22.46 21.71 22.08 
21.05 22.32 22.80 22.99 22.40 22.43 22.80 23.33 23.58 23.83 | 22.97 22.34 22.03 
20.99 21.52 20.62 22.41 22.75 22.26 22.02 21.11 20.79 20.98 | 20.79 20.91 21.58 
21.54 22.97 23.42 21.97 21.79 22.49 23.87 23.61 22.41 22.26 22.39 22.32 21.74 
22.31 21.35 22.07 21.38 21.87 22.43 22.41 23.24 | 23.01 22.70 22.95 22.27 21.99 
21.72 20.41 24.72 22.40 22.53 22.74 23.38 23.34 22.95 22.73 22.65 22.52 22.10 
22.32 21.38 21.99 22.24 22.12 22.74 23.11 23.63 23.67 23.65 23.22 22.93 22.30 
21,41 22.33 23.07 23.74 22.71 23.15 23.36 23.47 23.65 23.07 22.79 22.24 22.66 
21.45 21.74 22.68 22.09 22.34 22.11 22.86 23.52 24.12 23.81 23.73 23.57 22.21 
22.62 22.45 23.13 23.89 23.48 23.45 23.57 22.60 22.59 21.92 21.51 21.37 22.49 
21.92 22.06 22.37 22.29 22.00 22.26 22.55 22.59 22.47 22.37 22.24 22.02 21.92 
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198 . BATAVIA 1877. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS, 


TENSION OF THE ATMOSPHERIC VAPOUR, 
IN MILLIMETRES. 


Hours of 


Time. | 


Miitietaviet 1 AANA 3 ee ee a ee ee ee 
| 


Lie sii? | 21.17 | 21.29 | 21.42 21.29 | 281. -| - 22.08 |= 286 21.45 21.32 21.97 
24 2183" | 21330 S|. aoe 1 20:08 20.66 | 21.04 21.17 21.86 | 21.61 21.75 21.18 20.90 
3 || 22.73 22.65. | 21.85 21.92 21.91 | 21.83 21.92 | 22.39 | 22.55 | 23.34 22.74 22.28 
44 2299 | 23.06 °| 22.62-) 22.36]. 21.69 | 21.97 | 22.76 22.68 | 21.69 21.13 21.82 » 
5] 21.05 | 21.17 | 21.17 21.23 | 21.11 | 20.85 21.49 22.95 23.69 | 22.61 21.91 22.28 
6 | 

7 | 

8 

9 


23.34 | 23.05 22.85 22.44 | 22.36 | 22.08 | 22.02 | 22.54 | 22.43 | 23.55 22.88 21.70 
21.89 | 21.62 | 21.49 | 21.17 | 20.98 20.59 | 21.10 |. 21.59 | 2176 | 22.32 21.87 21.78 
23.07 | 22.86 | 22.46 | 21.98 | 21.89 | 21.69 21.77 22.38 | 23.31 | 22.84 | 22.87 22.86 
22.56 22.29 | 21.88 21.62 | 21.20 | 21.04 | 21.55 | 22.52 | 23.08) 22:87 22.07 22.62 
10 | 21.43 2U.48°°| 21.17 | 22123 | 2029 21.04 | 21.23 | 22.39 | 23.28 22.74 23.03 22.69 
11 | 23.34 | 23.76 | 23.73 23.18 | 23.18 22.44 | 22.05 | 22.93 | 23.11 23.19 -| 23.17 22.71 
12 | 21.56 | 21.66 | 21.30 | 20.01 | 21.17 | 21.36 | 21.62; | 2214 | 23.52 | 22.37 21.58 | 23.15 
13] 23.47 | 2318 | 22m! 22.56 | 21.30 | 20.02 | 2033 | 20.99 | 22.27 21.88 | 21.87 | 20.89 
14} 21.44 | 2092 | 20.14 | 19.96 19.78 | 1953 | 19.41 | 20.80 | 21.34 22.29 | 22.21 21.49 
| 21.91 21.56 | 21.14 21.11 | 20.85 | 21.17 | 22.14 | 22.68 | 2212 | 22.32 22.41 
| 23.18 | 22.85 22.91 22.63 | 22.77 | 2249 | 23.13 | 22.96 | 22.46 21.97 22.20. 
| 19.41 | 20.09 | 20.54 20.22 | 20.28, | 21.56 20.82 | 21.41 | 21.46 21.46 20.78 


| 
21.18 | 21.11 | 20.91 | 20.33 | 2046 | 20.98 | 21.80 21.09 | 21.57 21.55 22.01 
19} 21.86 | 21.99 | 21.92 | 21.91 | 21.69 21.43 | 21.89 | 22.91 | 22.33 21.92 | 21.58 20.58 
20 | 22.39 | 21.84 | 21.63 | 21.69 | 21.50 | 21.17 | 21.63 | 21.83 21.63 21.18 | 20.37 19.67 
Z1| 22.66 | 22.11 | 22.24 | 22.24 | 22.16 | 21.97 | 21.71 | 22.56 | 22.62 | 22.65 21.69 20.80 
22 | 20.18 | 19.60 | 19.72 | 19.72 | 19.53 | 19.04 | 1886 | 19.30 | 20.17 20.29 19.94 21.91 
23 | 19.98 19.59 | 19.41 | 18.74 | 18.43 | 18.09 | 1851 | 19.41 19.94 19.22 18.17 18.06 
94.|| 20.74 | 20.61 | 20.22 | 19.60 | 19.29 | 18.80 | 1917 | 19.92 20.48 | 19.56 18.49 20.37. 
25 | 19.17 18.98 | 1875 | 1846 | 1799 | 17.88 | 18.22 | 19.85 | 20:26 19.14 19.98 18.96 
26 | 21.38 20.85 20.27 | 20.02 .| 19.53 19.29 | 19.47 | 20.62 | 21.82 | 21.24 20.22 19.94 
27 || 23.07 22.60 | 22.39 | 2219 | 21.78 | 21.65 | 22.11 | 22.01 | 21.94 | 21.58 21.66 22.40 
28 | 22.32 | 22.11 | 21.91 | 21.69 21.14 | 20.86 | 21.14 | 21.51 | 22.40 |. 22.68 22.93 22.26 
29 | 20.86 21125) (210% 20.85 20.78 20.65 | 21.11 21.31 21.89 21.68 21.67 21.36 
30 | 21.11 20.98 21.17 21.47 (24.7 21.17 | 20.85 21.31 | 21.80 21.09 21.09 21.21 
\ 81] 20.53 | 20.27 20.33 20.02 19.66 | 19.66 | 19.53 20.30 | 20.81 20.37 20.02 19.78 


IVA ge 
—_ 
fen) 
2 
cS 
~J 


Hourly Means.| 21.76 | 21.56 | 21.37 | 21.19 | 20.93 | 20.72 | 20.97 | 21.66 | 22.02 | 21.76 | 2145 | 21.41 


| | | 
| 
| | | 


20.40 20.09 | 19.78 | 2015 | 20.86 | 21.46 | 20.68 | 20.76 | 21.29 
21.83 | 21.43 | 21.43 | 2149 | 21.71 | 22.93 | 22.51 21.40 | 22.00 
20.86 | 20.91. | 20.65 20.52 | 20.59 | 20.65 | 20.72 | 20.28 21.12 22.44 22.02 21.46 
21.14 | 21.30 21.30 20.91 | 20.59 | 19.90 19.78 | 19.99") 19.93 20.54 | 20.93 20.46 
| 20.42 20.54 | 20.48 | 20.41 | 20.09 20.15 | 20.38 20.79 20.40 | 20.55 20.41 
20.54 | 20.48 20.60 | 20.22 | .20.28 + 20.41 21.17 21.65 | 22.15 22.13 | 21.92 21.18 
| 21.03 20.90 , 20.83 | 20.64 | 20.64 20,83: | - 21.29 21.71 21.93 21.72 | 21.36 
21.69 | 21.30 20.91 | 20.72 | 20.390 | 20.21 | 20189 | 20.87 20.66 20.44 | 20.37 | 21.34 
| 20.91 20.65 | 20.52 | 20.21 20.27 20.52 | 21.65 21.92 yb een ged OF 21.34 
10 || 21.43 | 21.29 | 20.78 | 20.34 | 19.66 19.35 | 19.60 | 19.90 20.64 20.66 20.13 20.11 
11 | 21.52 21.65 21.71 | 21.57 | 21.77 -| 22.02 |* 22.02 | 22.48 22.70 22.44 22.52 21.86 
12 | 20.09 | 19.90 19.66 | 19.23 | 18.94 18.59 | 19.25 | 19.47 20.40 20.52 20.47 21.09 
13 | 20.52 | 20.34 20.27 | 19.97 | 19.72 19.41 19.90 | 20.37 21.47 | 19.28 19.85 19.55 
14 | 19.47 | 19.04 | 19.04 19.16 | 18.92 18.86 19.16 20.00 19.59 | 19.70 | 19.75 19.36 
| 20.28 | 20.15. |} 20.02 19.78 19.53 19.78 20.22 21.68 21.86 20.52 20.42 
16 | 19.35 | 19.17 | 1898 | 18.75 | 18.69 | 18,88 18.58 19.41 | 20.06 (19.51 19.59 19.69 
17 | 21.30 20.85 | 20.72 | 20.65 | 20.85 21.04 21.36 21.68 21.75 21.28 | 21.42 21.71 
18 | 21.77 21.17 20.78 | 20.91 20.72. 1 20.46: | 420.655) ez al 21.83 21.62 21.57 21.15 
19 | 20.47 | 20.15 19.90 19.78 | 19.66 | 19.35 19.60 20.41 | 20.19 18.95 | 18.91 19.54 
20 | 19.23 | 19.04 | 19.11 | 19.17 | 18.69 18.10 18.33 19.04 19.48 19.50 18.45 18.15 
21} 19.72 | 19.23 | 1844 | 18.09 17.63 17.70 16.94 17.84 18.55 18.87 17.63 17.65 
22 || 19.65 | 19.41 | 19.23 18.81 18.34 | 18.29 18.53 19.10 19.66 19.06 18.27 18.27 
23 | 19.78 | 19.29 | 18.80 18.69, 1° 48.10 | 47.99)" |, .17.80 18.73 18.98 18.62 17.43 17.40 
24 19.47 | 19.47 | 19.66 | 1947 | 19.04 | 1899 | 19.35 19.53 19.74 19.63 17.81 17.26 
25 | 19.84 19.90 | 19.78 19.53 | 19.60 19.41 | 18.16 18.73 18.73 18.11 18.08 17.26 
26 || 18.92 | 18.46 18.16 ASL eI 2 17.39 17.44 18.46 17.63 17.62 16.88 17.72 
27 | 19.72 19.41 | 19.17 18.98 | 1863 | 18.28 18.22 18.98 19.67 18.82 19.16 19.20 
28 | 20.41 20.47 20.27 | 19.72 | 19.35 19.04 18.92 19.72 20.07 19.73 18.41 19.05 
29 || 20.92 21.05 | 20.79 20.91 | 20.46 20.21 20.46 | 20.21 20.95 19.98 19.76 19.98 

\ 80} 21.86 | 21.32 | 20.92 20.99 | 20.85 20.46 | 2046 | 21.25 20.45 20.73 20.29 20.58 - 


21.25 | 21.18 | 20.73 
21.41 919134 1691.78 


CO C0 1G) OU C9 ID 
bo 
r=) 
for) 
Ne) 


Js OaciNiae 
~—_ 
oO 
bo 
S 
eS 


Hourly Means. 20.51 | 20.33 | 20.15 19.98 | 19.73 19.56 19.66 20.18 20.56 20.29 19.93 19.93 
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| | | | Dail 
eee es | | 6 7 8 Q 40 4) ag 9) e120): Panaioattty 
| | | | Means. ; 
22.57 mesa 20.68. 1. 22,90: | ‘22,23 22:66 | 22.02 | 22.26 21.92 | 21.91 | 2241 | 21.97 | 21.92 
4 21.78 21.38 21.79 22.00 | 21.79 UO 7ar 25.270 |. 26169) | 23.6le |, 28.9% 41° 93:16 | 29.93 21.95 
} 22.03 23.02 | 22.34 | 22.50 | 23.02 23.07 | 23.48 | ,23.52 | 23.69 | 23.45 | 23.07 | 23.19 22.69 
} 23.02 23.81 |. 23.69 23.23 | 23.60 23.61 \| 24.08: | 21.65 21.47 | 20.94 | 21.18 | 21.12 22.40 
| 28.58 | 25.26 Sate 2242, | 22.84 >) 23.50 | 23.99%) 24.27 23.77 | 23.83 | 23.34 | 23.51 22.69 
| 23.44 eects 2237 |) 21.88) |) 23.15- | 22.17 | 22.27 | 22.20 | 24.98 | 21,65 21.57 | 21.63 22.39 
) 21.72 22.50 | 21.82 | 21.84 D2 open) 23.03") 2810— 4 (28.80, | 28.20 | 28:32 -|> 93.36 |, 23.42 22.12 
| 23.63 S976 | 2420 | 23.73 |. 2458 24.86 | 24.56 | 23.84 | 23.47.| 23.12 22.91 | 22.83 23.10 
} 22.32 23.42 23.67 | 23.62 2390) | 94:45" |\7°23.81. | 23:07--| 22.61 22.26 | 21.44 | 21.69 22.53 
| 22.87 | 22.90 23.75 23.80 | 23.49 | 23.07 | 23.77 | 23.90 | 24.21 | 2433 | 2417 | 23.67 22.79 
| 22.50 23.02. |@22.58 | 21.91 | 22.00 | 21.71 | 22.57 Tioga 2eiie Meee 2ee  OT.07 | 21.75 22.63 
| 23.58 23.15 | 23.64 Dab eee to.) 23.421 2998 1° 9343 | 23.77 | 23.63 23.26. | 23.12 22.68 
| 20.15 21.54 Aga) p2kOl? | 268 | 22.91 | 22.42 |. 29.50 | 22.44 | ieee. | 23.01 | 22.66 21.95 
4 20.07 eae 256 | 20.91 ware 2t.09. |. 21.20: | 22.17 22.95 | 22.79 | 22.75 | 22.73 | 22.66 21.29 
4 22.00 Beno.) 23.04 | 23:30 | 23.30 | 23.11 | 28.21 | 23.61 23.50 | 22.58 | 22.76 | 22.75 22.3740 
| 23.02 22.62 22.57 | 21.55 | 2047 | 20.38 | 20.25 | 20.18 | 20.06 | 19.99 | 20.11 | 19.98 21.85 
eee 00 | 23.08 | 23.2% | 2258 | 22.90 | .2242 | 22.73 | 21.82 |. 20.94 90.88 | 21.12 21.43 
| 22.00 21.22 | 23.59 22.93 | 22.61 22.90 | 23.18 G2 S30 1 22,090 920.80 | 5 22.48.) 22.07 21.90 
4 22.89 Beesg 2228.) 21.844) 21.63 |. 9217 | 23.27 | 22.83 2296) 1 220862 09.4100) 29.54 22.19 
1 20.16 22.28 | .22.50 2265) 222.210 21-900 5) 22.80: || 93.90 28.22 123.40 | 23.32) | «23.01 21.95 
1 21.42 21.60 | 21.82 22.62 | 21.46 | 2247 D247) 1207G4"), 23.48") 123.96 | 20/81 | 20.95 22.16 
| 21.82 20.80 | 20.99 | 20.87 | 20:83 | 21.06 | 21.55 22.05 aS ot 76. 19848 1 20:57 20.57 
17.69 18.00 | 2015 | 1895 | 1866 | 19.87 20.49 | 20.91 20.57 | 20.82 | 20.69 | 20.94 19.39 
1 20.65 DORs) 21.11. °), 21.33 | 19.36 | 19.42 20.02 | 20.45 20.30 | 19.78 | 19.59 | 19.48 19.98 
| 21.09 20.56 20.49 | 1967 | 19.78 20.79 20.56 20.22 | 20.62 21.31 21.03 | 20.76 19.75 
4 20.90 Sige veaess | 2250 | 22:12 | 2262 | 23.05 | 2346 | + 23.77 24.06 93.63 | 23.22 21.61 
| 22.25 Poon easael. 25,40. | 23.45.) 23.02; | 22°70 | 22.54 | 22.31 | 22.238 | 292147) 22.38 |» 22.48 
q@ 20.74 21.31 | 2069 | 21.78 | 22.40 | 23.19 POOR rots a1 20:81 20.87 20.80 | 20.61 21.64 
4 21.95 abo2 | 21.24 | 20.00 | 21.79 | 22.70 | 2243 | 2238 | 21.56 | 21.74 | 21.71° |~21.57 21.46 
4; 23.44 22.43 | 20.99 | 20.95 | 20.46 | 21.18 21.42 | 20.93 | 20.84 20.95 208704) 20:45 21.12 
1 20.14 20.35. | 21.97 | 21.95 | 21.70 | 21.96 22.43 | 22.67 | 22.42 | 22.14 | 21.92 | 21.51 20.94 
| 21.82 22.08 22.33 | 22.10 22.05 | 22.34 |* 22.57 | 22.50 | 22.38 | 22.20 22.11 | 21.92 | 21.80 
4 } | | | | 
| | , | | | | | | 
20.96 2046 |. 19.02 | 20.89 | 22.12° |. 22.82 23.26 | 23.42 23.26 22.62 92.02 | 21.68 21.32 
21.52 19.96 18.99 | 20.56 | 21.96 20.97 22.19 22.17 22.02 21.59 91.44 | 21.12 21.49 
21.21 21.63 21-77 | 21.89 -| 21.30 | 21.14 21.56 20.69 21.07 21.19 21.31 | 21.18 21.15 
21.63 | 20.97 20.37 21.18 20.41 | 20.97 21.21 21.00 20.90 20.89 20.75 | 20.68 20.74 
20.90 20.37 | 22.37 22.62 | 22.94 22.90 23.21 23.38 23.13 23.24 21.94 | 21.06 21.39 
St 2216) 21:80} 22.19 | 21.98 21.23 21.42 21.62 21.68 21.68 OTe er) 21038 21.31 
20.22 | 21.01 | 21.30 | 2054 | 20.93 21.88 21.24 21.68 22.07 22.26 Ooie ). 210 21.31 
20.21 20.13 | 20.78 21.63 | 21.53 21.90 21.90 21.86 21.52 21.57 91.25 “| 21.31 21.04 
21.32 22.11 20.74 21.61 Dteo | 91,82 21.92 22.09 22.46 22.18 21.52 | 22.83 21.40 
20.74 21.26 22.08 9341 ~\. 21.06. | «21.63 21.86 22.11 21.88 21.47 21.93 | 21.65 21.07 
21.74 21.42 Pit eacteen eot to. | 21.62 20.92 21.04 20.91 20.78 20.58 20.09 21.52 
20.60 22.21 22.25 | 19.63 | 21.39 | , 22.23 21.58 21.96 21.99 21.57 21.31 | 20.91 20.64 
19.75 20.00 19.86 19.47 18.99 19.98 20.79 20.96 20.56 20.30 20.05 | 19.85 20.05 
19.44 20.43 Bodiam 20a | 220.27 20.97 20.66 19.94 19.24 19.35 19.28 | 19.48 19.64 
20.05 21.21 21.14 O71 32° 1p 177 21.88 22.64 18.85 19.47 19.53 19.16 | 19.11 20.44 
19.26 19.38 | 19.78 | 19.82 ) 20.72 | 20.69 21.38 21.43 21.62 21.71 21.75 | 21.63 19.99 
} 21.59 21.63 21.86 | 21.46 | 21.59 | 21.58 21.77 22.02 21.86 22.11 Ot ae be 21.51 
1 22.14 22.04 22.46 22.61 21 28%) ) 2 21:04 21.06 21.43 21.42 21.20 20.68 | 20.92 91.34 
19.30 18.64 19.17 19.61 19.30 19.20 18.61 18.98 19.10 19.22 19.04 | 19.10 19.42 
17.59 16.52 20.06 | 18.79 18.39 20.11 20.53 20.97 20.63 20.49 20.62 | 20.10 19.21 
{ 18.29 18.80 18.66 17.90 19.24 19.86 20.74 20.38 20.37 20.24 20.16 | 19.78 18.86 
} 17.90 17.60 18.28 18.33 18.52 19.01 19.82 20.44 20.50 20.56 20.55 | 20.16 19.10 
} 19.20 19.65 18.40 17.37 17.68 18.05 18.93 19.49 19.55 19.42 19.54 19.66 18.69 
17.34 18.03 18.59 18.27 19.01 | 20.35 20.01 19.80 19.79 19.65 19.78 19.84 19.16 
18.22 18.41 17.96 17.83 18.64 18.82 19.44 19.49 19.04 19.22 19.11 19.04 18.85 
18.05 19.61 20.06 19.45 20.41 21.10 20.27 20.38 20.37 20.42 20.09 20.09 18.95 
19.92 20.17 19.90 20.66 21.10 21.55 21.78 21.82 21.80 21.32 21.06 20.80 20.01 
20.31 19.55 20.08 21.18 20.60 20.72 31-21 21.55 21.01 21.20 21.32 | 21.06 20.21 
20.16 21.21 21.67 20.62 20.93 21.30 20.94 20.59 20.64 21.03 90.95 | 21.21 20.71 
19.88 20.40 20.40 20.25 20.87 20.90 20.74 20.73 20.59 20.65 | 20.78 | 20.09 20.69 
| 
20.05 20.22 | 20.38 20.39 20.58 20.92 tA? 21.08 21.02 20.96 20.78 | 20.66 | 20.37 


BATAVIA 1877. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. | 
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i | | | 
Hours of | 
wig) 4 ee a ee oe ed St, Mik eM 9 10 |. Bae 
Time. : | | | 
f Li 2034 | 2046 | 2064 | 2046 | 20.33 20.15 | 20.15 | - 20.27 20.72 20.55 | 21.3% | 2836 f 
2| 18.49 | 1803 | 17.80 | 17.51 | 17.37 16.52 | 16.57 | 17.39 | 18.49 18.36 | 17.93 17.94 | 
| 3] 19.90 | 19.96 | 19.72 | 19.29 | 19.04 | 19.35 | 18.34 19.41 18.61 17.93 | 16.94 18.27 
4| 19.60 | 1960 | 1935 | 1888 | 1864 | 1841 | 1823 | 19.04 | 20.04 | 19.50 | 1871 18.16 | 
5 | 19.66 | 19.41 19.29 | 19.04 | 1863 | 1840 | 1846 | 19.29 | 1824 | 1843 | 18.84 18.69 
6 || 20.41 | 20.27 20.27 | 19.90 | 19.60 19.35 19.17 | .20.09 | 20.00 19.45 19.36 | 19.20 | 
7 || 20.80 | 20.85 | 20.40 19.78 | 19.53 | 19.41 | 19.35 | 20.28 20.69 | 20.29 | 19.82 | 20.11 | 
8 | 19.04 | 19.10 | 19.04 19.17 | 19.35 19.35 | 20.09 21.05 20.84 20.64 19.80 20.23 
9 | 20.67 | 20.02 20.02 | 19.11 | 18.92 18.98 | 18.92 18.67 18.42 18.67. 18.30 17.93 |, 
“fT 10 | 18.55 18.09 | 17.80 | 17.57 | 17.70 17.5 | 17.65 18.39 | 18.24 | 17.50 | 17.00 13.34, 40 
11] 1862 | 1863 | 18.69 18.75 | 18.57 18.28 | 18.52 $8.02 | 1279 18.32@ 17.96 17.72 
12 || 19.47 19.53 | 19.53 | 19.60 | 19.35 18.92 | 18.74 |. 19.04 | 20.25 20.21 20.13 19.59 
» 113] 2016 | 2028 | 1990 | 19.90 | 19.90 19.66 | 19.66 20.09 20.89 19.80 | 19.99 21.61 | 
Dt 144 20.48 | 204t | 20.40 | \30.27 20.40 20.53 20.66 20.73 | 21.50 21.15 | 20.66 18.26 | 
15 | 20.28 | 20.0% | 20.07 1-20.98 20.27 20.33 | 20.27 20.78 20.62 20.15 19.80 19.56 | 
H / 16] 20.80 | 19.35 | 18.15 17.45 | 17.37 17.32. | #2te | 18.8% 18.18 18.67 18.00 17.11 ¢ 
17 | 19.16 18.38 | 18.04 18.10 | 17.80 | 1810, | 18.04 18.09 18.86 19.66 19.04 18.55 |} 
2) 18 | 17.22 | 1717 | 1695 | 1690 | 1668 | 16.58 | 1675 | 16.79 17.82. | 27.82 } 47.66 17.89 | 
by | 19] 19.66 | 1953 | 1852 | 2790 | 17.57 17.30 | 17.24 17.54 19.04 | 1824 | 17.89 18.27 |, 
20 | 19.66 | 19.53 | 19.29 18.46 | 18.11 17.76 | 17.88 18.33 19.22 19.18, | 18.88 18.51 | 
21] 19.90 | 1941 | 18.80 18.63 | 18.05 17.70 | 17.63 17.85 18.92 20.00 18.63 19.39 | 
22 || 18.67 18.62 48.51. |. 4822 1. {eae 17.66 | 17.72 17.52 18.01 16.83 | 16.33 16.09 | 
23 || 18.73 | 18.57 | 1846 | 17.76 17.49 17.05 | 17.05 17.23 17.81 | 17.50 16.98 14.92 
24 1821 | 1810 | 17.63 17.54 | 17.09 | 16.83 | 16.76 7.27 | 17.82 16.95 15.78 15.47 } 
25 | 19.04 1880 | 18.69 18.46 18.17 17.88 17.82 18.69 19.16 | 18.93 18.32 17.65 | 
26 || 18.67 | 18.74 18.73 | 1868 | 18.86 18.86 18.92 19.16 | 19.10 | 19.25 17.13 16.20 | 
27 || 18.18 | 17.42 16.74 | 1681 | 1660 | 16.38 16.32 | 17.08 | 17.87 17.56 | 16.45 17.34 
| 28] 1855 | 1844 | 18383 || 1822 | 1799 | 17.88 | 27.88 | 1839 | 17.8 | 27.50 | (174s 16.95 | 
| 29] 19.538 | 19.59 | 19.04 | 1892 | 18.40 17.99 17.93 17.97 | 17.99 17.68 17.17 17.52 
30 | 19.04 | 17.68 | 16.92 | 16.88 | 16.88 16.80 | 1658 | 17.85 | 1842 | 17.01 16.2t | 1651 f 
31] 1892 | 1867 | 1826 | 182% | 17.97 18.04 17.90 18.14 | 18.06 |- 17.19 | 16.51 16.45 
Hourly Nea 19.38 | 19.15 | 1887 | 1862 | 18.41 18.24 | 18.20 18.71 | 19.03 18.72 | 18.28 18.09 | 
es a re a a es LT ee ko 
Le aba aera 17.63 Ned 4 Le eh ge 17.22 16.89 | 17.06 17.29 | 17.81 17.38 | 17.63 17.15 
rhe ak Gals 16.96 16.91 16.80 16.58 16.49 | 16.78 17.01 17.52 15.59 14.06 13.98 
3 15.58 15.37 15.45 | 15.02 | 14.82 14:80. «| 14:98 7) 41527 15.92 14.23 12.67 12.06 
4|| 1613 | 16.16 16.07 .| 15.59 15.40 15.36 | 15.45 16.00 16.16 14.53 13.36 14.92 
5 || 17.05 16.60 16.45 16.08 16.20 16.07 | 15.70 16.37 17.37 16.47 16.02 16.08 
6 | 18.51 17.90 | 17.63 17.41 17.08 T7085)" 726 17.79 18.67 19.13 17.87 17.71 
7 | 16.29 16:10.) 216% 15.64 15.22 14.45 | 13.88 14.14 14.49 14.93 14.73 14.80 
8 | 13.93 13.79 | 13.66 13.56 13.46 13.06 13.24 13.96 | 14.07 13.03 12.22 11.03 
9] 15.15 | 14.85 14.55 14.67 14.65 13.62 13.99 12.90 | 12.88 11.14 11.31 12.74 
10 | 16.77 | 16.78 15.89 15.89 16.01 15.58 15.86 16.06 16.76 15.34 14.01 14.27 
Peal | 70th 703 16.91 16.37 16.05 | 15.74 | 15.89 16.08 16.50 15.69 15.65 16.08 
H |} 121 18.09 17.80 17.46 | 17.37 1700.7) 11632" 7 (tase 17.16 18.12 18.26 17.96 19.40 
wm | 18) 20.22 19.84 19.53 | 19.35 18.92 18.46 | 1881 | 19.59 19.89 19.71 18.40 18.05 
14 || 19.90 19.53 19.66 18.98 18.69 18.40 18.94 19.29 19.49 19.01 18.33 19.28 
b 15 | 20.67 20.22 19.65 19.41 19.60 19.10 18.92 19.29 19.74 19.56 20.05 19.78 
16 | 20.36 20.48 20.09 | 18.32 17.33 17:23 1) OT 76 18.74 20.84 | 20.23 19.82 20.04 
th 17 | 20.88 20.74 20.80 20.47 19.84 18.86 18.74 20.15 19.88 18.45 18.27 17.92 
18 | 19.84 19.41 19.11 18.74 18.57 18.52 18.69 18.92 19.63 18.88 18.33 20.02 
3, 19 | 20.24 20.24 20.36 20.28 19.78 19.41 19.48 19.28 18.17 17.69 17.83 19.64 
20 || 20.55 20.16 20.21 17.97 17.56 1 ar Bh Ga ie A 18.92 | 19.30 | 19.39 18.90 19.82 
Xt 21| 20.81 20.55 19.41 17.44 16.77 16.38 | 16.45 17:73: | 20:37 -| 19:70 18.83 19.23 
22, || 19.53 19.29 19.11 19.29 18.80 18.10 17.94 19.28 | 18.74 | 18.95 17.76 18.03 
23 | 19.65 19.90 19.41 18.92 16.19 15.76 15.58 16.59 18:18 “| 18:26 17.07 17.77 
24.|| 19.85 19727 S107 18.43 18.03 17.22 1692 17:43) 417aG 18.05 | T7447 18.72 
25 || 18.67 19.29 18.92 18.63 17.22 17.06 17.29 18.15 18.55 18.61 17.87 16.39 
26 | 19.23 18.86 17.97 17.12 | 16.68 16.14 16.63 17.79 18.30 18.05 17.93 18.65 
27 || 18.67 17.25 16.92 16.66 16.43 16.62 16.72 17.42 17.75 17.62 15.83 16.02 
28 || 18.03 17.97 17.63 UAT 7a 16.70 16.43 17.02 18.12 16.92 16.89 15.77 
29 || 18.68 18.69 18.46 18.11 | 18.11 17.94 | 17.88 19.04 18.30 17.07 16.76 17.00 
| 80 | 19.29 16.89 15.83 14.97 | 14.53 | 14:22 legs 14.50 16.48 16.21 15.22 14.36 
\ 31] 17.97 17.74 17.23 16.90 | 16.46 | 16.25 | 16.51 17:23 ty a8 17.07 17.00 17.83 
at es EU ae a i OO) | = | 
Hourly Means. || 18.46 . 18.19 17.94 17.39 | 16.98 | 16.61 | 16.71 17.31 17.83 17.26 16.64 16.92 
} | | | 
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Daily 

pO dca and Monthly 
Means. 
21.90 21.69 21.37 20.71 20.16 20.72 21.42 21.41 21.47 21.53 21.38 20.54 20.88 
18.39 20.56 20.42 19.40 19.27 19.76 20.44 20.49 20.04 19.72 19.84 19.84 18.77 
18.91 18.97 19.11 19.36 19.98 20.02 20.72 21.03 20.75 20.54 20.02 19.90 19.42 
16.97 18.00 19.81 19.91 20.22 19.33 19.44 20.00 20.24 20.36 20.09 19.78 19.26 
19.69 20.21 20.33 20.64 20.56 20.78 21.59 20.78 21.03 21.15 20.94 20.86 19.79 
20.68 20.68 19.72 20.02 | 20.27 20.97 20.94 21.12 21.36 21.01 21.00 20.74 20.23 
21.06 21.71 20.81 20.35 | 21.39 20.83 21.14 21.57 21.96 21.62 20.75 18.98 20.56 
19.07 20.29 19.69 19.48 19.50 19.59 20.02 20.13 20.76 20.56 20.69 20.75 19.93 
18.22 16.21%) 17.13 18.14 19.54 19.01 19.31 19.42 19.47 19.35 19.47 19.35 . 18.97 
16.71 17.29 17.22 17.92 17.96 18.39 18.67 18.79 | 19.35 19.47 19.04 18.92 18.05 
18.07 18.46 17.86 18.56 | 18.27 18.51 18.93 19.43 19.54 19.47 | 19.35 19.47 18.65 
19.08 19.55 19.75 20.13 20.09 20.44 19.89 20.64 20.95 21.14 21.06 20.54 19.90 
21.61 19.30 20.93 20.97 20.87 21.30 20.42 20.20 | 20.52 21.22 20.68 20.67 20.44 
18.08 19.56 20.52 20.58 | 20.90 20.91 | 19.90 19.60 | 19.72 20.02 20.46 20.65 20.26 
20.50 20.95 20.35 20.12. | 20.69 | 821.40 | .21.71 Zhe: \ + 2109 21.14 21.13 20.93 20.70 
16.39 17.78 18.34 18.33 | 18.39 19.38 19.87 19.16 18.92 19.53 19.47 19.65 18.48 
18.56 18.38 16.76 15.478.) ° 37.07 18.48 19.22 19.16 18.98 18.07 18.09 17.74 18.25 
17.90 18.21 -18.02 POs2 ose eae 18.93 19.62 19.73 20.11 20.04 20.04 19.78 18.10 
18.20 19.88 19.95 19.86 19.26 19.63 | 20.13 20.30 20.37 20.35 20.35 20.09 19.04 
18.22 17.65 17.83 18.27. | 19.21 19.52 | 20.27 20.84 20.89 20.12 19.85 19.78 19.05 
18.71 18.59 18.64 18.26 18.50 17.56 | 17.07 18.24 18.79 18.55 | 18.98 18.67 18.56 
15.53 17.47 17.58 17.11 18.19 17.99... 19d 19.28 | 19.04 19.04 | 19.11 18.80 17.94 
13.36 15.96 16.20 17.00 17.38 18.11 | 18.86 19.04 | 18.79 18.67 | 18.80 18.37 17.50 
15.16 16.89 17.33 18.33 18.64 19.13 19.24 19.80 | 19.79 19.47 | 19.41 19.35 17.83 
18.75 19.22 19.58 19.23 19.01 19.50 20.32 20.97 20.57 19:86 | 19.72 19.10 19.06 
16.51 16.64 16.94 17.25 17.06 17.56 17.99 | 18.80 18.91 18.67 18.98 19.22 18.20 
17.83 18.27 18.90 18.90 19.26 19.44 | 19.11 19.30 19.23 18.91 | 18.42 18.92 17.97 
17.21 17.47 18.21 19.30 19.73 19.70 | 20.45 20.56 20.30 20.17 20.30 19.91 18.70 
19.18 17.78 16.76 16.51 | 17.31 18.50 | 19.05 19.23 19.16 19.53 19.29 19.10 18.38 
16.77 16.39 17.83 18.90 18.00 19.26 | 19.37 19.30 | 19.48 19.67 19.47 19.78 17.96 
17.41 17.35 17.85 18.03 17.89 17.56 17.68 | 17.56 17.46 17.77 17.72 17.50 17.75 
18.21 18.69 18.77 18.89 | 19.13 19.43 19.74 19.92 | 19.97 19.89 19.80 19.60 18.99 

| 
EELS ELLOS IS LOSI EI EE ALE IONE ETE, REALL, GLEE LE LER EES LE ILE EOI LE PN PERLE ERIN ELE ELS © FS SE RE AE NEI DE EONY AIL A NATE AEE A GOI RE ECE EE 2 ADR AT BEET, DPT RE RI DS SN OR SOT 
| | | 

18.12 16.28 | 17.16 17.34 | 17.44 17.75 | 17.57 17.68 | 17.64 17.47 | 1749 16.80 17.37 
15.10 15.29 15.22 15.65 | 15.84 16.29 | 16.72 16.97 | 17.28 16.88 16.62 16.43 16.25 
11.60 12.79 13.15 15.65 15.31 16.89 | 16.95 17.03 | 17.05 16.89 16.44 16.47 15.10 
15.47 14.98 14.83 15.78 | 17.62 17.50 | 17.81 18.42 17.35 | 17.54 17.31 17.39 16.13 
15.90 16.84 16.71 15.96 | 17.29 19.00 | 19.50 | 20.18 19.85 | 19.23 19.23 18.79 17.29 
17.02 16.70 19.60 18.82 18.18 17.68 18.24 | 18.86 19.56 | 19.22 16.65 | 16.55 17.96 
16.51 | 16.95 16.51 15.78 16.08 15.63 16.66 | 17.33 17.34 Pal 17.13 | - 14.30 15.76 
13.33 14.10 14.22 14.99 | 17.01 17.07 17.19 | 17.38 17.63 17.54 17.02 16.52 14.71 
14.33 14.64 | 14.95 16.08 | 16.70 16.53 16.48 | 16.98 16.99 16.83 16.85 17.03 14.87 
13.77 14.51 foug. | 16.66 | °1621 |4 36.29 17.07 | 16.98 17.58 | 17.48 17.14 17.00 16.04 
17.09 - | 17.65 16.576 |) 17.62 | 18:24 ‘)° 1818 17.81 | 18.24 1879 | 18.79 18.49 18.32 17.12 
19.88 19.67 18.80 | 1865 | 18.76. | 19.32 | 20.20 | 20.26 20.38 20.50 20.69 20.37 18.70 
18.00 18.99 19.86 19.12 | “19.33 | 19.26 19.32 | 19.69 19.68 19.41 19.41 19.58 19.27 
20:77 | 19.23 18.33 18.90 19.65 20.66 20.91 21.16 20.95 20.88 | 20.62 20.48 19.67 
19.26 18.53 18.40 | 1883 | 19.78 20.48 | 20.79 20.19 20.25 20.44 | 20.56 20.24 19.74 
20.70 19.70 19.67 | 20.52 | 20.16 20.21 20.53 21.38 21.03 | 21.16 | 21.22 20.94 19.93 
18.49 18.29 18.02 18.52 | 18.95 19.07 20.72 20.76 20.63 | 20.56 | 20.55 20.49 19.59 
19.65 19.26 18.93 19.49 20.05 20.54 20.52 20.38 20.25 20.31 | 20.00 20.12 19.51 
18.91 19.18 19.11 20.58 | 21.15 21.06 21.38 | 21.31 21.16 20.89 21.01 20.55 19.95 
19.20 18.41 18.09 | 18.77 | 19.58 20.66 20.91 | 21.03 21.09 20.76 20.82 20.95 19.48 
18.50 19.98 | 20.35 20.98 20.89 21.00 | 20.85 20.84 | 20.25 20.05 19.91 19.90 19.47 
19.28 18.62 18.02 18.08 18.20 18.95 | 20.27 20.39 | 20.26 19.93 19.91 19.78 19.02 
18.48 17.27 17.45 17.11 18.00 18.88 19.32 19.43 19.62 19.87 19.61 19.48 18.24 
18.59 18.48 18.59 18.32 19.13 19.89 20.01 20.06 19.81 19.36 19.54 19.47 18.82 
17.97 17.40 16.20 16.27 17.74 18.62 18.48 18.86 19.24 19.16 | 19.23 19.41 18.13 
18.53 18.33 16.51 18.08 18.13 18.30 18.61 18.48 18.67 >| 18.91 18.61 18.55 18.04 
17.79 17.72 18.02 18.40 | 18.57 17.68 18.99 19.11 19.42 | 18.91 18.55 18.30 17.72 
18.14 17.32 17.76 18.00 18.50 19.06 18.93 19.43 19.36 | 19.04 18.98 18.49 17.88 
17.32 17.89 17.25 17.50 17.68 18.87 19.05 19.43 19.69 20.00 19.54 19.53 18.32 
16.83 | 19.49 18.33 18.00 17.99 18.74 18.36 18.12 18.05 17.93 18.24 17.89 16.88 
16.64 15.53 16.15 16.70 17.19 18.11 18.24 18.48 18.99 »| 19.11 19.04 18.86 17.44 
17.46 17.42 17.35 17.78 18.24 18.65 18.98 19.19 19.22 19.10 | 18.91 18.68 17.88 


Magn. and Met, Obs Batavia. IV. 
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| 
Hours of 
Mean Batavia | 1A; MY 2 | 3 4 5 6 7 8 9 10 il 12 
Time. 
ee eee 
pe 3 19.04 18.79 18.80 18.92 18.80 18.46 18.46 17.89 17.69 17.07 16.27 14.79 
2 16.58 16.09 16.06 15.74 15.87 16.01 16.04 16.55 16.12 15.90 15.77 17.65 
3 18.32 18.03 17.75 17.59 17.39 17.05 16.98 17.56 17.99 17.44 16.63 16.08 
4 18.74 18.55 18.74 18.63 18.98 18.57 18.39 18.24 17.50 17.65 17.16 16.66 
5 18.27 18.10 17.63 17.54 17.08 17.03 17.08 17.20 17.44 15.78 15.77 17.41 
6 17.50 17:27 17.17 17.23 17.24 16.80 17.18 17.29 17.56 16.76 15.16 17.28 
7 17.22 17.29 17.24 16.96 16.75 16.43 16.58 17.25 17.68 16.76 15.22 19.39 
' 8 19.84 19.66 19.41 19.11 18.98 18.63 18.69 19.41 19.39 18.99 18.21 20.68 
ie 9 15.21 14.03 13.64 13.64 13.23 13.17 12.89 14.28 14.75 16.86 15.59 17.59 
10 18.28 18.58 18.05 18.00 17.94 17.78 18.30 18.26 19.24 19.34 18.93 19.43 
fi] rll 17.74 17.69 17.48 17.49 17.27 17.39 17.41 18.92 19.00 18.02 18.46 19.06 
fo 12 18.28 18.16 17.99 17.48 17.72 17.78 18.11 18.86 18.87 18.02 18.28 18.77 
13 18.86 18.69 18.34 17.82 17.66 17.50 17.76 18.79 19.69 18.21 15.95 17.10 
5 14 18.22 17.82 17.61 16.83 16.28 16.38 16.26 17.31 15.83 15.14 14.33 15.77 
15 16.25 16.33 16.36 16.03 15.94 15.81 16.06 17.42 17.62 16.94 17.20 17.77 
in 16 17.89 17.79 17.45 17.28 17.12 16.96 16.88 17.87 18.50 17.31 17.34 17.16 
17 18.91 18.92 18.86 18.92 18.32 18.16 18.09 18.18 18.81 18.39 1707 18.05 
H 18 18.67 17.91 16.92 16.94 16.60 16.40 16.66 17.23 18.62 16.82 15.46 16.20 
19 19.53 18.92 18.61 18.44 18.39 17.98 17.97 17.75 18.44 16.14 14.97 14.90 
- 20 19.35 18.20 17.67 16.99 16.83 16.72 16.99 17.09 18.11 17.65 17.28 16.92 
fy] 21 16.83 16.86 16.92 17.28 17.12 16.96 17.27 18.98 18.37 17.26 18.05 18.19 
22. 18.61 18.61 18.44 18.27 17.90 17.46 Wied 17.81 17.38 16.27 17.03 18.83 
0] 23 18.92 18.26 18.57 18.74 18.40 17.99 17.97 18.79 18.39 17.65 17.75 18.76 
24 17.60 AEBS 17.33 17.29 17.30 16.91 17.24 17.17 16.37 14.55 11.51 17.88 
25 15.77 15.31 15.34 15.08 14.64 14.76 15.34 15.43 15.01 12.07 12.31 11.93 
26 17.72 17.14 17.24 16.47 15.85 15.91 16.21 16.72 17.01 25.46 15.35 12.70 
27 19.55 19.28 18.67 18.32 17.97 17.11 17.11 17.81 18.51 17.54 19.11 19.75 
28 19.28 18.74 18.67 18.40 17.80 17.63 17.56 18.18 18.27 15.46 13.19 13.00 
29 16.60 16.62 16.56 16.00 16.37 15.83 16.27 LAG 17.44 16.20 18.68 14.29 
\ 80 18.26 18.09 17.85 17.23 17.24 16.64 17.00 17.75 18.39 18.38 17.80 19.94 
Hourly Means. |} 18.06 17.77 17.58 17.36 VP.U7 16.94 17.07 17.64 17.80 16.87 16.42 17.13 
[ 1 18.67 18.61 18.27 18.10 17.63 17.54 17.68 18.00 16.92 15.40 15.84 16.14 
2 16.30 16.21 16.13 16.10 16.07 15.80 15.58 15.82 15.28 14.85 15.28 17.34 
3 18.61 18.02 17.73 17.33 17.29 17.35 17.02 16.60 17.37 16.96 16.98 18.83 
4 19.53 18.92 18.80 18.33 17.82 17.46 17.62 17.69 16.86 15.40 14.85 19.24 
5 13.84 14.12 14.73 14.42 14.46 14.64 14.63 14.44 16.64 15.65 17.59 18.77 
6 || 19.93 19.47 19.47 19.41 19.16 18.92 17.48 15.29 13.99 13.60 12.62 15.53 
7 18.43 17.39 17.11 16.73 16.41 16.10 15.71 14.60 11.80 12.37 12.44 12.67 
8 17.67 17.45 | 16.95 16.29 15.98 15.66 15.98 17.04 17.13 16.02 17.41 15.90 
9 18.74 17.23 16.29 16.01 15.97 15.88 16.00 17.63 17.31 17.26 17.85 19.67 
i 10 16.15 16.72 | 15.57 15.69 15.65 15.73 15.98 16.17 17.87 15.78 19.78 15.85 
0G 11 17.07 16.84 16.91 17.05 17.12 16.79 16.38 16.13 16.92 15.04 -14.05 | - 16.48 
12 17.36 17.25 | 17.33 17.05 17.06 16.95 16.86 18.24 18.32 7.27 18.64 19.08 
fy] 13 18.61 17.72 | 17.54 17.37 17.62 17.62 17.60 17.99 17.63 16.45 18.00 19.30 
14 18.67 18.43 18.02 17.72 17.91 17.79 18.25 18.49 17.50 16.71 15.72 17.28 
fq 15 18.61 18.55 18.30 18.49 18.43 18.09 17.77 16.21 17.90 17.79 18.25 19.30 
e) 16 17.52 17.23 17.41 17.36 17.31 17.19 17.35 18.24 19.18 18.03 19.63 18.99 
17 19.28 18.30 18.07 17.73 17.85 17.51 17.48 16.89 15.90 15.90 15.98 17.51 
H 18 17.37 16.80 16.83 16.45 15.95 15.81 16.49 16.86 16.52 14.85 14.79 16.02 
19 18.80 18.55 | 17.97 17.79 17.25 17.25 17.64 18.24 18.39 18.93 19.02 19.06 
@) 20 18.43 17.72 | 18.67 18.14 17.85 17.86 18.20 19.30 19.87 18.83 20.28 19.63 
0 21 17.84 17.50 17.17 16.78 16.68 16.80 17.45 17.32 17.38 17.15 18.56 21.33 
22 19.41 18.92 18.57 18.33 18.22 18.11 17.97 18.67 17.56 17.41 18.83 19.96 
23 19.16 18.98 18.80 18.73 18.26 18.16 18.49 20.21 19:56 18.83 19.26 19.91 
24 19.35 19.28 19.53 18.61 18.86 18.67 17.93 20.49 18.97 18.29 18.74 19.75 
25 20.36 19.97 19.96 19.96 20.40 19.60 20.35 20.94 19.98 19.38 21.01 20.53 
26 18.30 18.26 18.33 18.04 18.10 17.86 18.30 19.63 19.43 17.60 20.58 18.59 . 
27 20.36 20.48 19.90 19.84 19.41 19.53 19.85 Pal eal 20.22 18.17 17.94 16.00 
28 17.70 17.48 17.67 17.73 17.68 17.68 18.07 17.99 17.77 17.41 16.93 18.92 
29 17.95 17.66 17.54 17.37 17.56 17.56 17.35 18.12 18.39 18.81 19.28 19.18 
| 30 19.41 18.98 18.74 18.32 18.09 17.74. 18.20 18.73 18.08 17.47 18.68 18.76 
\ 81 19.47 19.04 18.24 18.30 17.72 17.72 17.63 17.87 18.03 16.92 17.43 17.93 
Hourly Means. || 18.35 17.97 | 17.82 17.60 17.48 ERE 17.40 17.78 17.57 16.81 17.49 18.18 
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{ | 
| Daily 
1 P. M. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fe 12 and Monthly 
: | | Means. 
17.65 18.33 18.14 17.89 17.51 15.96 16.46 17.01 17.07 17.44 16.99 | 16.65 17.59 
18.35 18.49 ° 18.34 18.66 17.69 18.75 19.19 18.99 18.85 18.73 18.92 18.30 17.40 
17.09 17228) \. 17:53 17.26 17.88 18.50 19.24 18.91 19.22 19.35 | 19.16 | 19.04 17.89 
16.86 18.14 19.05 17.47 18.02 19.13 17.63 18.67 18.92 18.74 | 18.86 18.68 18.25 
15.35 13.98 18.95 18.70 18.02 18.63 18.99 18.67 17.93 17.93 17.60 17.97 17.46 
13.80 12.64 | 11.98 11.33 12.53 14.62 16.45 17.38 17.69 17.75 17.94 17.37 16.08 
19.39 19.75 20.17 19.95 | 20.52 20.95 20.54 20.64 20.56 20.68 | 20.42 20.03 18.68 
20.81 19.75 16.91 16.52 14.85 12.27 14.34 14.89 15.52 15.35 14.66 14.79 17.57 
19.03 19.14 19.98 19.56 19.59 20.35 20.64 19.98 | 20.04 19.65 19.66 | 19.11 17.15 
19.65 18.85 | 19.30 18.27 18.95 ' 19.39 19.37 19.28 18.92 18.98 18.20 | 18.26 18.73 
19.92 19.24 | 19.03 18.90 | 19.27 19.26 19.43 19.04 | 19.22 18.67 18.55 | 18.38 18.54 
19.92 19.18 19.18 20.07 19.92 20.35 20.79 20.44 | 20.81 20.16 | 19.65 | 19.53 19.10 
17.40 18.28 17.14 |- 17.89 18.51 19.33 17.87 20.06 | 19.80 19.72 | 19.04 | 18.67 18.34 
16.94 15.90 14.85 15.90 17.06 18.62 18.99 18.86 | 18.79 18.98 | 18.98 18.98 17.11 
16.76 17.65 | 17.76 17.56 17.74 18.37 18.80 19.37 | 19.30 19.10 | 19.16 17.69 17.46 
17.29 17.97 | 18.41 18.02 18.32 18.50 18.18 18.67 18.99 18.98 | 18.91 19.74 17.98 
19.34 17.59 | 17.03 17.19 18.45 19.13 20.15 20.27 20.20 20.30 | 19.10 18.92 18.71 
18.69 18.35 17.32 17.63 | 18.63 18.88 18.62 19.06 | 19.50 19.61 19.60 19.53 17.91 
17.91 1788. 17.33 17.96 | 18.95 19.52 20.15 20.41 20.26 20.18 | 20.17 19.90 18.44 
(18.19 17.73 18.66 18.20 18.64 18.88 19.52 20.08 20.13 18.86 17.25 16.99 18.04 
19.16 19.45 19.91 20.01 | 20.32 19.39 18.63 19.13 19.30 18.79 19.10 18.73 18.42 
19.11 19.20 20.84 19.64 | 19.16 19.26 19.82 20.138 | 20.24 19.65 19.29 18.98 18.72 
16.91 15.77 14.42 16.14 16.94 16.88 17.25 17.19 | 17.50 18.06 | 17.69 VHs5 17.60 
13.12 14.42 14.78 13.75 15.40 15.41 15.32 15.57 15.89 15.76 | 15.89 15.74 15.82 
10.62 15.04 14.72 15.53 16.51 17.07 17.74 17.87 17.38 17.35 17.23 17.47 15.31 
12.21 1202 |) 1441 17.88 17.90 17.95 18.89 19.45 19.75 19.75 19.93 19.68 16.80 
19.36 18.52 19.26 17.09 15.96 18.96 18.88 18.88 19.25 19.30 | 20.06 19.79 18.59 
11.71 13.49 | 12.08 12.48 12.87 16.20 15.96 16.53 16.89 16.62 | 16.69 16.42 16.01 
17.34 17.63 18.21 17.35 18.53 19.80 18.44 18.67 18.61 18.30 | 18.43 18.01 17.39 
20.19 18.77 19.53 18.40 18.77 19.01 19.13 19.64 19.37 19.36 19.23 19.41 18.56 
| 
} 17.34 17.35 17.50 17.44 17.78 18.31 18.51 18.79 | 18.86 18.74 | 18.55 18.34 17.72 
A A a NE OI STL STEEL LE BIEL ELC, EAE RTL ARE RN PEPER ADE AER I IANS PLE CREEEALEA EA RCNA, EER A CLG EP BREE DOYLE IO EINE EES ABI ES ED ELE ALOT TE EO I RS RM EE ALTE LE 
14.85 14.17 15.77 20.31 19.16 18.51 18.24 18.12 18.18 17.93 17.42 16.73 17.42 
17.72 18.29 19.33 18.66 19.16 18.76 19.13 19.13 18.91 19.16 18.79 19.04 17.37 
19.51 19.61 |* 19.08 20.10 20.66 20.52 19.85 20.04 19.94 20.12 19.86 19.28 18.69 
18.15 17.05 16.22 15.28 15,83 18.09 16.04 13.99 13.77 14.11 | 14.31 14.03 16.64 
16.65 17.59 18.72 19.22 18.95 19.45 19.89 20.27 20.32 20.32 20.32 19.87 17.31 
15.96 16.32 20.19 20.77 21.06 19.65 18.89 18.93 19.04 18.91 19.10 | 18.67 18.02 
15.53 15.18 16.32 18.14 20.19 20.29 19.89 19.11 18.55 18.18 18:12 7 SEF-60 16.62 
17.65 16.45 16.82 17.29 17.38 18.24 18.68 18.68 19.06 19.43 19.30 19.35 17.41 
18.09 16.27 16.70 16.39 16.88 17.11 17.06 16.83 16.66 16.86 | 16.82 17.00 17.02 
13.56 15.34 17.53 17.96 18.81 18.22 15.78 16.27 16.83 16.74 17.23 17.23 16.56 
16.52 17.40 17.02 16.94 19.94 20.37 20.29 20.08 17.81 17.50 | 17.34 17.23 17.30 
19.75 19.94 . 19.85 19.50 19.28 19.39 20.02 20.13 | 20.25 20.43 | 20.24 19.78 18.77 
20.31 19.61 18.48 19.44 18.70 20.31 20.35 20.07 20.25 19.72 ; 19.35 19.16 18.72 
18.86 20.02 19.39 19.70 20.35 20.72 20.91 20.78 21.04 19.76 | 18.92 18.86 18.83 
17.63 18.38 18.93 19.57 19.43 19.22 © 19.40 19.33 19.64 19.63 19.17 17.87 18.58 
20.72 ‘19.84 19.55 18.81 18.14 20.99 20.58 20.05 20.08 19.94 - 20.18 | 19.73 18.92 
23.19 22.98 25.19 28.72 19.26 24.93 28.71 27.18 19.13 18.18 17.10 17.47 20.02 
17.15 17.34 17.71 17.77 18.90 20.44 20.02 19.81 | 19.55 | 19.67 | 19.47 19.16 17.57 
19.38 19.07 18.91 19.54 20.43 20.87 21.63 240 +) 21:31 20.19 | 18.73 18.42 19.12 
21.31 20.62 20.40 19.44 18.39 19.28 19.79 19.83 20.06 19.16 18.42 18.12 19.15 
19.88 19.48 20.56 20.83 19.49 20.25 20.37 20.27 20.00 19.61 19.85 19.41 18.83 
19.69 |. 20.47 19.67 20.37 21.21 21.18 21.92 21-76 | 20.38 | 20.00 19.93 19.72 19.51 
19.65 20.02 20.33 18.28 19.43 20.47 20.32 20.52 | 20.75 20.79 20.06 19.80 19.53 
20.27 18.86 19.88 19.72 20.02 20.54 _ 20.60 21.55 | 21.61 21.18 20.38 20.24 19.72 
19.28 20.41 20.14 18.71 20.13 20.29 20.32 20.02 19.87 19.48 18.61 | 18.06 19.91 
19.06 19.44 | 20.62 21.30 21.15 | 21.46 22.21 22.00 20.45 20.69 21.01 | 20.62 19.71 
18.70 16.99 19.73 16.60 20.22 22.06 20.53 18.76 | 18.54 18.12 18.05 18.12 19.14 
18.59 17.73 18.69 19.33 19.82 20.07 20.25 20.42 19.89 19.87 19.35 18.61 18.57 
19.37 19.57 19.48 19.79 20.10 20.53 20.58 20.54 | 20.26 20.50 29.73 19.72 19.04 
18.48 19.53 19.03 19.48 20.83 21.61 21.68 21.12 | 21.01 | 21.24 20.82 19.86 19.41 
19.22 19.33 19.70 20.13 20.43 - 20.33 21.49 21.05 | 20.89 21.01 20.66 20.52 19.21 
| { 
= = Ze Pe ax 4 ene ST = eat = | —s 
18.54 18.49 19.03 19.29 20.18 19.94 19.48 19.30 18.99 18.69 18.47 
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ees EE ne 
Hours of | | | | 
Sdcen Lataria't: LAAN. an izeomeees han fab ik fmm Bobs 10a 
Time. | ! | 
| | | \ L ! : 
| | | 
a1} 2080 20.49 20.36 20.09 19.53 | 19.23 | 19.91 20.42 19.84 | 19.08 | 20.04 18.95 
2/| 20.37 19.92 20.43 20.17 20.03 20.02 | 20.69 19.67 | 17.47 16.61 | 17.16 17.24 
3 || 18.36 18.18 18.24 18.18 18.37 18.43 | 18.36 18.50 18.40 17.88 16.77 17.53 
4 18.98 18.92 18.92 18.79 18.49 18.36 | 18.61 19.20 | 17.14 17.88 17.93 19.19 
5 18.98 19.10 19.16 | 19.29 19.41 19.16 20.05 21.03" | 20.07 19.22 20.69 20.35 
6 || 20.69 20.11 19.78 | 19.78 19.29 19.35 | 19.48 20.95 20.10 17.84 20.73 20.87 
7 || 20.30 19.85 18.18 | 18.06 18.02 17.91 18.42 20.35 19.70 18.27 19.34 20.24 
. 8 || 18.92 18.37 18.36 18.80 18.49 18.74 | 19.16 19.38 19.58 19.18 19.25 19.52 
te 9 || 18.55 18.55 18.67 | 18.61 18.73 | 1837 | 18.79 18.00 18.29 17.67 18.02 18.25 
10 | 19.68 19.93 19.48 | 19.66 19.53 | 19.59 | 19.80 21.12 | 20.93 20.77 19.71 19.57 
f] } 11] 19.85 19.91 19.60 | 19.53 19.41 | 19.29 | 19.54 20.44 19.79 18.66 16.99 19.98 
12 | 19.54 19.35 18.86 18.98 18.73 18.61 | 18.79 19.26 17.98 16.93 | 18.18 19.23 
M | 13] 19.66 19.16 19.28 18.30 18.07 17.97 18.79 18.56 17.59 16.93 15.35 19.59 
14 || 19.54 19.16 18.73 18.24 18.24 | 17.72 18.49 19.27 19.06 19.43 20.12 19.94 
5 15 || 21.45 20.84 20.50 20.76 91 O38 mL 28 neta 21.45 20.43 | 20.70 21.25 21.19 
16 | 20.91 21.16 20.95 20.37 19.91 | 19.91 | 19.93 20.84 | 20.06 20.68 20.35 19.87 
A | 171 19.50 19.61 19.80 19.61 19.93 20.12 21.22 21.36 20.37 19.43 19.30 19.94 
18 | 19.50 19.30 19.37 | 19.62 19.16 19.28 20.06 20.62 19.56 19.20 19.73 20.31 
P 19 | 20.69 20.94 20.16 | 20.15 19.84 19.72 | 21.29 20.86 19.47 18.60 19.25 19.69 
Q | 20] 19.79 19.59 19.47 19.41 19.10 18.92 18.98 19.27 19.79 19.34 19.62 19.13 
21 || 21.36 20.91 21.04 | 20.72 20.52 20.39 20.67 20.26 19.80 18.49 19.98 19.54 
v, 22 || 20.23 19.96 19.41 19.29 18.44 18.21 18.49 20.13 20.28 19.49 | 20.51. | 20.25 
23 | 20.17 20.16 19.90 19.72 19.84 | 19.66 20.80 21.21 | 18.79 17.36 17.47 20.35 
24 19.41 19.47 19.47 19.41 19.41 | 19.53 19.73 19.52 18.28 18.07 | 19.53 | 19.01 
25 | 18.92 19.78 20.16 20.35 19.90 19.41 19.22 18.88 19.73 19.59 20.28 20.08 
26 | 19.80 19.67 19.53 19.73 19.79 20.05 | 20.44 21.55 21.83 21.58 20.65 20.51 
27 | 20.63 20.62 20.94 20.92 20.67 20.47 | 20.55 20.63 | 21.30 20.35 21.34 21.30 
28 | 20.15 19.97 19.78 19.66 19.53 19.47 | 20.04 20.02 | 19.33 18.08 17.66 20.39 
29 21.11 21.23 21.23 21.36 21.36 21.49 | 22.25 21.27 | 21.28 | ~ 20.27 20.16 20.82 
\ 80 | 22.08 21.89 22.08 21.95 22.21 22.08 \ao2e 1 22.39 | 22.85 21.11 | 19.54 20.15 
} =| | | ——— : - | 
Hourly Means.|| 19.98 | 19.87 19.73 19.65 19.50 19.42 19.88 20.21 | 19.64 18.96 19.23 19.77 
. i | | ] 
he La 20 .b2 20.21 20.03 19.91 19.78 | 19.84 | 20.27 21.06 | 2045 | 20.44 20.89 20.46 
| 2] 20.39 | 20.15 20.02 20.21 19.90 19.85 20.54 20.95 | 21.53 | 20.19 20.07 19.61 
3 | 21.75 | 21.43 21.23 21.04 20.72 20.72 21.31 21.98 20.97 20.36 | 20.64 20.74 
AW SUF o a) 2187 21.37 21.49 20.98 21.23 21.12 21.62 | 21.65 | 20.64 | 19.75 20.51 
Bil 20370 7 tel ag oF 20.91 20.78 20.72 21.44 21°71) (20.98 120/87 23.31 22.13 
6 | 21.55 21.68 21.49 21.42 21.29 | 20.97 | 20.79 21.65 | 21.61 | 20.60 20.13 21.38 
7 || 19.90 19.97 20.03 19.78 19.78 | 19.78 | 20.27 20.27. | 20.99 19.68 19.57 19.36 
8 | 21.77 21.63 20.92 20.79 20.65 | 20.33 | 20.85 21.20. 7 2014 20.60 21.14 21.96 
; 9 || 20.21 20.21 20.03 19.78 19.66 | 19.72 20.64 20.92 | 21.71 21.04 19.85 18.11 
fi} 10) 19.96 20.34 20.78 20.78 20.78 20.97 21.95 22.28 -| 22.48 22.33 21.53 | 21.96 
11 || 20.41 19.41 19.54 19.60 19.90 | 20.09 | 20.65 19.73 | 20.02 19.03 19.75 19.61 
ele Digs 21.75 21.75 21.55 20.98 20.91 | 20.85 21.07 | 20.91 20.69 | 21.20 19.80 
in 13 | 21.68 21.10 21.10 | 20.78 20.58 | 20.40 | 20.97 21.68 | 21.98 21.71 21.43 22.43 
14] 20.04 | 20.28 19.41 19.04 19.60 20.21 19.53 20.53 | 21.05 19.76 21.18 20.33 
5 15 | 19.66 | 20.03 20.03 20.27 20.33 20.70 | 21.03 21.68 | 22.62 |. 22.93 22.33 20.99 
16 || 21.51 21.69 21.69 21.55 21.36 21.23 |} 2241 22.24 | 22.00 | 22.41 21.70 22.53 
nl 17 || 21.44 21.50 21.83 21.50 21.56 21.49 21.77 21.34 | 21.98 | 21.51 22.51 22.58 
18 | 21.10 20.78 20.90 20.21 20.02 20.27 | 21.29 21.31 | 20.66 20.35 | 20.58 | 19.20 
O | 19] 21.55 21.10 20.52 20.46 20.03 19.97 20.09 20.72 20.89 22.17 21.34 | 20.77 
20 | 21.13 21.06, 21.31 20.99 21.05 20.98 21.30 21.632 2077 22.05 20.01 21.97 
M } 21] 2143 21.17 | 20.91 | 20.85 20.78 20.84 21.11 21.78 | 21.56 20.84 21.12. tenes 
0 22, || 21.68 21:36) 1 Zils |) 2iid 20.91 20.84 21.30 21.80. | 21.31 21.68 21.12 21.39 
23 || 22.26 22.39 22.18 21.91 21.63 | 21.56 21.44 21.24 | 21.31 20.63 21.15 20.04 
24 || 22.02 21.53 20.87 20.86 20.67. | 20.66 21.38 2295 4 2184 22.12 21.95 22.00 
25 | 22.52 | 22.39 22.24 22.30 22.30: | 22.02 | 23.05 23.19 | 22.40 21.39 22.89 21.00 
26 | 22.36 | 22.02 21.89 21.89 21.95 21.88 | 22.63 23.83 | 22.90 | 23.12 21.95 23.64 
27 || 22.73 | 20.80 20.22 20.54 20.73 20.98 | 20.87 21.31 21.26 | 22.44 22.12 22.31 
| 28 || 21.32 21.32 21.12 | 21.31 21.37 21.87, |, Ziad 21.47 21.58 20.77 20.80 20.66 
29 || 22.11 21.97 | 21.89 | 21.81 21.62 21.49 21.97 22.35 22.51 21.34 21.13 20.96 
| 30] 23.30 23.03 122,10 unr oe. 42 emcees 22.48 23.37 23.56 =| 923.55. 1 422,02 22.21 21.25 
\ 8314-21-71 21.52 | 21.52 21.58 | 21.58 21.65 23.05 23.48 | 24.02 | 23.89 23.02 22.21 
Hourly Means. || 21.38 21.17 | 21.03 20.92 | 20.83 20.84 21.31 21.67 21.64 21.31 21.27 21.09 
| 
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1 P. M. 2 | 3 | 4 5 6 7 | 8 9 10 | 11 12 and "Mokthty 
Means. 
| 
18.89 21.72 20.10 19.88 22.69 24.56 24.38 23.81 20.48 20.35 20.15 20.58 20.66 
19.66 18.64 , 17.88 18.31 18.72 19.23 19.48 19.58 19.63 19.24 19,04 18.91 19.09 
48.85 18.09 18.74 18.89 19.65 18.79 19.67 20.17 20.08 19.87 19.68 19.28 18.71 
19.48 18.95 21.47 20.56 21.67 21.43 21.68 20.83 19.63 19.17 19.23 19.28 19.41 
19.34 21.06 20.88 21.11 20.47 20.37 21.06 SANA Sh | 21.46 21.03 20.76 20.28 
14.52 18.80 23.40 20.35 19.30 21.09 21.74 21.96 |, 21.79 21.64 | 20.85 20.64 20.21 
20.27 20.47 19.69 21.27 21.18 21.38 18.51 18.67 18.86 18.98 | 18.85 18.61 19.39 
20.16 20.47 20.21 20.56 20.64 17.07 16.77 17.44 19.75 17.81 17.93 17.87 18.85 
19.27 19.13 19.90 20.40 20.50 21.49 21.14 21.65 21.36 20.66 | 20.85 19.87 19.45 
19.32 20.43 21.36 21.87 20.70 21.36 19.06 19.69 19.29 19.35 19.28 19.60 20.05 
18.15 18.62 21.39 19.59 20.15 20.44 20.50 20.66 19.90 20.01 | 19.56 19.36 19.64 
14.31 14.19 18.02 18.18 18.59 20.06 20.37 19.92 20.29 20.27 20.38 19.87 18.70 
18.63 19.25 19.34 20.10 20.00 21.03 21.01 21.45 21.01 21.12 | 20.64 20.18 19.29 
20.27 20.97 21.38 21.09 21.26 21.30 21.83 21.83 21:49 21.86 22.25 21.64 20.21 
20.27 20.55 21.44 22.21 21.58 19.49 20.17 19.76 20.13 20.32 20.79 20.99 20.85 
19.85 19.98 20.43 21.42 20.97 21.36 22.25 22.11 19.98 20.47 19.19 19.25 20.51 
23.28 | 19.96 19.55 20.33 | 19.58 20.43 20.54 20.47 20.00 19.56 19.62 | 17.56 20.04 
20.49 21.41 20.10 19.92 19.78 20.43 21.07 Zieoe 21.36 21.53 21.58 21.22 20.25 
20.22 20.28 19.96 21.25 21.46 22.00 21.30 19.89 20.13 20.32 | 20.18 20.05 20.32 
18.86 19.87 19.26 18.71 19.45 21.91 20.98 20.39 | 20.91 20.91 | 20.91 21.14 19.82 
21.00 21.41 21.52 20.06 |, 20.43 20.74 21.34 22.35 21.12 AU RS to 2 | 19.98 20.57 
19.84 20.43 20.68 PARA 21.58 21.24 20.99 21.55 20.13 19.62 | 19.74 20.24 20.08 
18.68 19.85 20.99 20.35 20.25 20.56 21.26 19.90 20.19 20.06 | 19.93 19.60 19.88 
19.63 19.75 18.87 » 19.37 19.88 19.30 18.87 17.81 18.24 18.24 | 18.30 18.49 19.07 
20.90 7A Ne HP 20.65 21.52 21.69 21.58 21.52 22.12 20.72 19.89 | 19.94 19.68 20.32 - 
19.73 19.71 22.07 23.60 24.10 22.02 20.27 19.92 20.72 20.52 | 20.32 20.51 20.79 
21.18 22.02 21.01 21.26 20.60 21.77 21.77 19.79 20.30 20.24 | 20.10 20.16 20.83 
21.35 20.49 21.17 21.03 21.65 21.26 21.31 21.14 21.49 21.11 | 21.49 21.49 20.38 
21.33 20.47 21.20 vila y? 22.23 18.73 21.05 20.92 | 21.05 21.31 | 21.69 22.02 Zia 
20.27 21.29 21.31 21.38 21.44 21.18 21.18 21.23 | 20.91 21.04 | 20.78 20.39 21.37 
19.60 19.99 20.47 20.57 20.74 20.80 20.77 20.65 | 20.35 20.24 | 20.13 19.97 20.01 
} | 

ELLE CALLE LIILC LAA DELILE LEAL LLL? DELL PL LLL LOELE ALP LEP PELE LEILA LL LL ALLE ADELA LOLA APL CARLIE LELLE ALL LEA ED REDS! ON ARLE ALD ALLL DELETE BA EARS A LE BEALL DMT EN BEY MELD ALAA LEE DA NEALE DPR LISTE LO SS TOE 
21.09 22.25 21.98 22.39 PPS BY | 21.06 eee 20.95 20.81 20.80 20.48 20.60 20.83 
18.89 | 19.94 20.87 19.73 20.62 21.78 22.00 21.78 21.58 PAV Ry AEA 21.89 20.67 
20.84 20.39 20.52 20.89 | 21.07 21.94 Ze Osm i aes 22.87 22.54 | 21.99 21.84 21.28 
19.51 18.59 | 21.11 21.79 | 20.95 22.37 21.96 | 21.98 22.18 21.91 | 21.97 21.69 21.22 
22.89 22.24. | 22.09 22.90 22.54 21.24 Dhl Scemtecee be 21.81 21.88 21.81 21.81 21.48 
21.68 22.80 21.58 20.04 20.60 19.78 19.96 | 20.09 19.97 20.15 19.97 20.03 20.88 
17.98 18.44 17.85 22.13 22.67 22.75 22.20 22.33 22.05 21.98 21.44 21.71 20.54 
21.31 21.83 22.02 20.91 | 20.52 20.09 20.27 20.33 20.15 20.15 20.33 20.15 20.88 
17.69 19.67 19.61 19.40 19.98 20.87 22.31 22.68 22.74 19.65 | 19.41 20.02 20.25 
20.80 20% | 22.66 |. 22.62 21.71 20.58 21.09 21.28 20.63 21.07 | 21.00 | 20.93 21.33 
20.43 21.21 20.50 21.98 2Lsha 22.02 21.77 22.30 22.70 21.97 21.31 20.73 20.68 
21.17 21.15 20.37 21.55 22.75 21.75 21.83 22.29 22.29 22.15 22.02 21.88 21.43 
21.50 21.01 21.21 21.49 Zi2o 20.97 22.67 22.23 21.96 21.21 | 20.24 20.24 21.38 
21.05 20.56 22.04 22.00 | 21 .86 23.01 21.61 21.42 20.18 19.65 | 19.41 19.90 20.57 
23.19 22.55 22.75 22.71 22.55 21.63 22.33 23.05 22.97 23.10 | 22.14 21.65 21.80 
99.017. |, 21.99 21.36 21.86 21.46 21.23 21.28 21.34 21.74 21.80 | 21.26 21.38 21.70 
$1.76.) 22.30 22.05 20.30 21.12 21.17 21.55 21.75 21.75 21 (On take 21.23 21.64 
20.49 22.70 21.90 22.51 20.22 20.91 21.23 21.04 21.36 21.23 | 21.61 21.74 20.98 
20.338 | 21:30 20.64 21.64 20.36 20.99 22.29 23.07 22.38 e220 | e002 | 21.07 21.17 
22.47 22.44 22.35 22.00 22.14 22.14 21.92 21.92 21.98 22.16 21.69 21.56 21.71 
21.09 20.74 21.13 21.51 21.49 22.02 21.74 21.41 21.59 21.65 21.83 | 21.81 21.35 
19.36 19.98 22.00 21.30 21.77 22.21 22.99 23.36 23.26 23.04 22.81 | 22.87 21 10L 
20.53 20.70 21.03 21.01 21.77 22.29 22.74 23.05 23.07 23.61 23.32 22.23 21.80 
21.54 21.56 21.74 22.32 {| 22.49 22.80 23.36 23.53 23.94 22.41 22.41 22.46 22.01 
22.83 22.58 21.60 22.20 22.69 22.74 24.11 23.22 23.61 22.24 22.24 22.56 22.51 
23.94 23.67 23.39 23.37 23.55 23.86 23.64 23.54 23.54 23.73 23.79 23.65 23.07 
21.78 21.57 21.70 22.62 21.75 21.27 21.46 21.90 22.61 21.41 21.53 21.40 21.55 
22.64 23.20 23.05 23.54 23.48 22.44 22.68 22.81 22.48 22.40 22.46 22.44 22.02 
22.43 23.20 23.20 22.56 22.27 22.79 23.05 22.92 22.98 23.04 22.91 22.977 22.30 
22.09 22250 21.45 20.59 21.66 22.43 22.17 21.92 21.36 21.09 21.20 21.59 22.22 
23.31 23.58 23.87 25.24 24.56 23.92 21.69 21.43 21.05 21.11 7A PB 21.23 22.56 
Zl.20 21.55 21.63 21.84 21.81 21.84 22.00 22.05 22.05 21.77 21.59 21.52 21.47 
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TENSION OF THE ATMOSPHERIC VAPOUR, 
IN MILLIMETRES. 


BATAVIA 1878. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


| | 
Hours of , | 
Mean Batavia) i A.M. | 2 3 4 eerie g iG ot, ere eres a” 10 | - fae 
Time. 
| | | | | 
j 2 21.06 2111 | 2001 | 2083 | 2021 20.59 | 2111 | 21.34 | 22.06 | 22.95 | 22.09 | 22.35 
a| 21:75 | 2188 | 21.88 | 21.68 | 21.55 | 2162 | 2215 | 2275 | 2254 | 2202 | 22.99 | 23.08 
| 3] 2318 | 22:01 | 22:77 | 22.56 | 2242 | 2208 | 2242 | 2263 | 2287 | 22.73 | 2227 | 2171 
a| 2259 | 2252 | 2211 | 2169 | 21.75 | 21.81 | 2230 | 2282 | 2362 | 20.31 | 21.95 | 21.70 
5 | 21.91 | 21.77 | 21.44 | 21:23 | 21.11 | 21.04 | 21.11 | 21.43 | 21:80 | 2212 | 2208" | airal 
@| 21.18 | 21.30 | 21.23 | 21.42 | 21.68 | 21.42 | 21.89 | 21.82 | 21.03 | 21.49 | 2146 | 21.81 
7| 21.11 | 21.17 | 2091 | 21.04 | 2111 | 21.11 | 21.62 | 21.62 | 2168 | 21.86 | 2393 | 22.20 
g| 20.98 | 2085 | 20.91 | 20.91 | 20.78 | 20.97 | 21.23 | 2136 | 2128 | 2032 | 19.96 | 20.13 
9 | 2226 | 2226 | 2165 | 21.32 | 21.84 | 2195 | 2216 | 2254 | 2260 | 23.02 | 21.77 | 2280 
‘110 ] 21.29 | 2116 | 20.84 | 20.71 | 21.04 | 21.29 | 2208 | 2256 | 2316 | 2322 | 2281 | 21.85 
M | iz] 2218 | 2216 | 21.83 | 2208 | 2208 | 21.75 | 2216 | 22:32 | 2202 2260 | 22.25 | 21.37 
12| 2248 | 2248 | 2248 | 21.81 | 21.23 | 2142 | 21.75 | 2186 | 2192 | 21.94 | 2206 | 22.40 
M |} 13]. 2215 | 2221 | 2208 | 2208 | 2208 | 2227 | 2282 | 2292 | 2279 | 21.96 | 21.42 | 21.97 
14|| 2211 | 2252 | 2294 | 2208 | 21.81 | 21.88 | 22.70 | 23.05 | 2282 | 20.11 | 22.98 | 23.63 
q }45| 2295 2938 2224 2216 | 2208 | 2291 | 2216 | 2267 | 2270 | 21.30 | 21.55 | 21.75 
16 | 21.37 | 2136 | 2097 | 21.29 | 21.29 |. 21.35 | 2161 | 2236 | 21.55 | 2190 | 21.34 | 21.52 
D \a7/ 2336 2322 2301 | 2287 | 22°09 2233 | 2233 | 2270 | 2299 | 2307 | 23.93 | 93,76 
> | 18] 21.81 | 21.94 | 21.62 | 22.08 | 21.94 .). 2214 | 2236 | 2292 | 2230 | 2295 | 2225 | 22.48 
Z| 19| 2262 2248 2248 2248 | 2269 2269 | 22.96 | 2394 | 2385 | 23.87 | 2266 | 22.62 
20 | 22.36 | 22.22 | 21.83 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 2202 | 21.36 | 2206:| 2230 |-2217 | 22.58 
G | 21) 2279 | 22°79 2985 2236 ©2208 | 2291 | 2216 21.98 | 22.37 | 2273 | 2332 | 21.94 
4 | 22] 2202 | 2183 | 21.83 | 21.89 | 22.08 | 2208 | 2248 | 2247 | 2269 | 22096 | 2343 | 23.72 
93 | 21.94 | 21.81 | 21.36 | 20.78 | 20.72 | 20.83 | 21.22 | 2221 | 2319 | 2242 | 2270 | 23.19 
24| 23.96 | 22.46 | 20.68 | 20.28 | 2035 | 20.35 | 2092 | 21.88 | 2230 | 2238 | 22.94 | 23.24 
25 21.20 | 20.80 | 20.67 | 2048 | 20.48 | 20.67 | 21.12 | 21.84 | 2250 | 2245 | 2208 | 21.75 
a6 | 24.00 | 23.63 | 23.55 |* 2292 | 2265 | 2252 | 2279 | 23.42 | 23.89 | 23.50 | 2263 | 22.98 
a7 | 2461 | 23.16 | 2330 | 22.70 | 22.42 | 22.70 | 2283 | 23.24 | 2363 | 23.48 | 2241 | 23.49 
28'| 23.84 | 23.05 | 2285 | 22.44 | 2250 | 22.02 | 2263 | 2254 | 2310 | 2235 | 2285 | 22.17 
a9 | 2322 | 23.34 | 2318 | 2201 | 22.83 | 2236 | 2330 | 9887 °| 2418 |) 93:87 0 22 70mmemen 
| 30] 23.63 | 23.24 | 2297 | 2256 | 2202 | 2202 | 2256 | 23.04 | 23.48 | 2164 | 2225 | 23.08 
\ 831] 2214 | 2213 | 2233 | 2252 | 2294 | 2236 | 2238 | 293.32 | 23.30 | 22:20 | 22.68 | 23.36 
| | 
— =- = | — = — |— — | : = — — —— —— . — 
Hourly Means.|| 22.36 | 92.20 | 21.97 | 21.79 | 21.74 | 21.74 | 2211 | 2247 | 22.65 | 2235 | 22.34 | 22.40 
| | | | | | 
; Li 2202 | 2208 | 2208 | 21.75 | 21.49 | 21.30 | 21.43°| 21.69 | 21.86 | 22.49 | 2249 | 22.69 
; 2| 23.63 | 2328 | 2279 | 2246 | 22.32 | 21.84.| 2211 | 22.29 | 23.44 | 2225 | 22.68 | 2269 
| 8] 2299 | 2318 | 2263 | 2263 | 2270 | 22.70 | 2330 | 2408 | 23.32 | 2322 | 21.06 | 21.84. 
4 2435 | 2394 |-23.61 | 23.26 | 22.79 | 22.71 |* 2318 | 2279 | 24.26 | 23:77 | 29349 | 93.66 
5 2442 | 24.20 | 2413 | 2286 | 22:01 | 2256 | 21.36 | 21.88 | 2279 | 23.77 | 2377 | 93.37 
6| 2266 | 22.79 | 2285 | 2252 | 2218 | 21.98 | 22.57 | 29.87 | 2334 | 2344 | 2282 | 23.05 
| 7] 2202 | 21.88 | 21:86.| 2159 | 2138 | 21.43 | 2199 | 21.93 | 9215 | 2308 | 9832 | 93.66 
b | S| 2355 2347 2347 2202 22.05 22.386 | 2181 2208 23.03 22.70 | 2264 28.11 
9 | 2347 | 23.18 | 2304 | 2285 | 2291 | 2277 | 2291 | 2288 | 23.03 | 2293 | 93.07 | 23.95 
| 10| 2286 2265 | 2257 | 22.24 21.97 | 22.08 | 22.30 | 22.64 | 2280 | 22.55 | 2363 | 23.21 
11] 23.34 | 22.65 | 22.52 | 22.30 | 21.83 | 21.69 | 21.69 | 23.04 | 23.38 | 22.23 | 2212 | 18.69 
d | 12] 2261 | 2214 | 2205 | 22.05 | 2202 | 2208 | 2230 | 22.76 | 2292 | 22.62 | 22.55 | 21.45 
13 | 22.16 | 2208 | 2229 | 2208 | 21.75 | 21.42 | 2156 | 2215 | 2319 | 2229 | 2317 | 23.93 
b J 14) 2163 | 2150 | 2131 | 2118 | 2114 | 21.04 | 21.62 | 2297 | 2324 | 2319 | 23.21 | 22.89 
15 | 22.96 | 2282 | 2235 | 2221-| 2208 | 2181 | 21:94 | 22.62 | 2341 | 23.70 | 23.40 | 23.89 
@ | ie] 21.89 | 21.88 | 2165 | 21.29 | 21.42 | 2110 | 2140 | 2208 | 2318 | 2299 | 9212 |) 2247 
17 | 2256 | 2195 | 21.49 | 21.17 | 21.94 | 2214 | 2261 | 2349 | 23.73 | 2394 | 2410 | 2408 
M | 18] 21.35 | 21:22 | 2090 | 21.09 | 20.90 | 21.09 | 21.41 | 2297 | 2361 | 2456 | 2369 | 2406 
19 | 2236 | 2229 | 2202 | 2202 | 21.88 | 21.94 | 2241 | 2318 | 23.04 | 23.44 | 23.04 | 29.99 
A} 20] 2256 2080 | 21.23 | 21.42 | 2142 21.61 | 21.42 | 2200 | 2262 | 2310 | 22.49 | 21.88 
f, | 21] 2261 | 2241 | 2214 | 2104 | 2168 | 2110 | 21.16 | 22.29 | 2183 | 2291 | 2264 | 2295 
92 23.34 | 2265 | 22.24 | 2216 | 21:95 | 2091 | 21.04 | 21.21 | 2267 | 2316 | 24.08 | 26.00 
23 | 22.52 | 2230 | 2236 | 2236 | 2249 | 22.48 | 21.83 | 2208 | 21.78 | 2299 | 2308 | 22.89 
24 2285 | 2285 | 29236 | 22.92 | 21.95 | 2202 | 2229 | 2246 | 22.27 | 2255 | 2265 | 23.15 
25 22.70 | 2242 | 2229 | 2215 | 21.75 | 21.36 | 21.62 | 2252 | 23.03 | 2321 | 23.37 | 22.99 
96 2291 | 2291 | 22.70 | 22.48 | 2235 | 2235 | 22.48 | 23.70 | 2418 | 2340 | 2280 | 2282 
27 23.13 | 23.05 | 21.88 | 21.94 | 2181 | 21.68 | 22.00 | 2214 | 23.03 | 23.82 | 2376 | 2410 
28 | 22.50 | 2248 | 2229 | 2221 | 2214 | 2187 | 22.27 | 2266 | 22.29 | 21.30 | 21.09 | 2019 
Hourly Means.| 22.78 | 22.54 | 2232 | 2212 | 21.97 | 2184 | 21.96 | 22.50 | 2298 | 23.09 | 22.94 | 22.81 
| ) | 
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TENSION OF THE ATMOSPHERIC VAPOUR, 
IN MILLIMETRES. 
Daily 
Ole 1S caer ae 4 5 gee tag 8 9 10 11 | 12 | and Monthly 
| | | Means. 
} 22.25 23:25. | 23.54 2.1. 1. 22.08 22.73 | 22.82 22.14 21.32 21.84 : 21.91) 21.83 21.88 
| 23.44 23.86 | 23.62 23.69 | 23.69 23.55 24.18 | 24.31 24.20 | 23.84 | 23.61 h 23.12 23.00 
4 21.44 21.38 | 22.99 22.90 22.93 23.07 | 23.58 | 23.89 | 23.81 23.0)h. } 2157. 23.05 22.76 
¥ 22.21 | 22.99 | 22.44 23.09 23.07 23.02 | 20.64 21.09 | 21.28 21.99 | 22.39 | 21.98 22.14 
4 22.03 20.86 | 20.84 21.83 22.40 | 21.86 | 20.69 | 20.11 20.62 20.49 | 20.42 | 20.74 21.30 
4 21.52 22.27 | 22.49 22.68 | 22.48 21.84 | 21.82 | 21.06 , 20.93 Zut2- 4 ZTE 21.14 | 21.59 
4 23.74 22.57 22.43 21.14 20.52 20.82 {| 20.37 20.88 | 21.20 | 21.25 | 21.12 fi 2 peng 21.52 
} 19.76 21.26 | 20.07 19.38 19.50 | 21.26 | 21.90 22.35 | 21.58 | 21.63 | 21.82.) 22.33 20.94 
j 22.84 24.18 22.81 23.94 | 23.91 23.91 | 23.84 | 22.86 | 22.52 21.07 | 21.56 | 21.36 22.58 
4. 23.11 24.14 24.17 24.23, 4) 23.81 24.36 | 24.24 24.3%); 23.79 | 23.631 22.66 | 22.33 22.79 
4 22.18 22.90 22.94 260) 1 22.0n 22,04 a). 22.05 | 22.50 | 22.50 22:50) 4 22:22 22.29 22.23 
j 22.49 22.21 | 22.00 23.03 | 21.76 22.81 | 22.54 | 22.79 | 22.79 Bee oe 22.16 <)> 22.02 22-21 
4 22.74 22.38 22.32 22.37 ; 22.82 22.53) 22.68 | 22.73 4 21.80 21.80 | 21.99 | 21.92 22.29 
4 23.05 22.96 | 23.51 22.562 | 22.90 22.12 | 22.48 | 22.52 | 22.56 | 22.08 | 22.34 | 22.46 22.45 
} 22.53 21.36 | 22.18 | 23.11 | 22.90 | 22.05 | 22.11 | 22.11 | 2252 | 22.57 | 22.57 | 22.77 22.28 
eee 21.48 | 21.15 21.46 | 21.45 22.11 | 23.30 | 23.40 | 23.53 | 23.38 | 23.51 | 23.36 22.01 
| 22,76 22.99 22.82 Ste tae seen See oe, 2OO2 1. 2eIe | 2066) -2hba |) 21:75 21.62 | 22.45 
J 22.87 22.99 23.21 20.92 | 21.69 | 22.24 | 22.44 | 22.77 | 22.97 | 23.03 | 23.03 | 23.03 22.41 
} 22.21 22.96 22.90 | 21.92 21.90 O2.85) 4) 23.67° } 23.45)."\ 22.93 BO Gthy|! °29.7G0 2) 29.65 22.84 
{ 22.33 gta.) 22.40") 22.22 | 21.66 Zh3a ) 2296 | 923.26 | 23.45° |)-22:8h: | 22.54 | 22:96 22.22 
4 23.02 22.37 |. 22.32 | 22.53 | 21.90 22.54 | 22.56 | 22.81 | 22.73 | 22.66 | 22.52 | 22.30 22.49 
y. 23.53 2588 | 23.91 | 24.06 | +2417 | 23.73 23.01 | 22.66-| 22.79.| 22.63 | 22.36 | 22.29 22.85 
1 23.65 23.84 | 23.11 | 22.86 | 23.56 | 23.73 | 24.23 | 23.85 | 23.84 | 23.84 | 24.10 | 23.90 | 22.97 
i 23.21 22-06) ) 22-71 | 22:74 | 22.57 22.43 | 22.49 | 22.13 | 22.11 | 22.30 | 23.04 | 22.54 22.21 
| 22.56 | 22.50 | 23.27 | 23.45 C2Gp yy 22.20% 120.1b ae nadole |) 20.64 | 23.77%) 23.97 24.18 22.30 
Pueacoe foZda1 } 21.81 | 22.21 | 22.53 22.84 | 23.02 | 23.92 | 2405 «| 24.23 | 2429 | 24.48 23.26 
{| 22.99 23.56 | 23.84 | 23.99 | 23.52 29.00. o}) 2a.an 24.10 | 2443 | 2413 | 24:04 | 24.04 23.50 
j 22.19 22.65 | 20.99 | 22.21 | 21.39 | 22.80 | 23.24 | 23.54 | 2345 | 23.42 | 23.22 |} 23.16 22.69 
| 23.38 Cr eieeerse.d4 |) 22.6% | 22.09 | 23,00 \° 23.28 | 23.88 4 23.18 | 23.71 | 23.63 | 23.76 23.20 
1 22.75 22.84 |' 22.09 S505) 4. (22.68 22.82 | 23.20 1 983.09) | 26.8402). 23.64) | 25.047) “22.840 22.89 
4 22.83 22.07 | 22.44 | 21.49 21.96 22.02 {| 21.74 | 21.80 | 22.07 | 22.33 | 22.25 | 22.05 22.33 
; eke = Se eee {- = | | eis ee oe ee (ae Se = 7 : | |] ——________ 
| | | 
| 22.61 22.67 22.59 22.51 22.44 22.63 {| 22.69 bP 22.78 4), 22.92 22.68 22.61 | 22.54 22.40 
i H | | | | | 
| | | | | | | | | | 
| | 
21.58 23.05 | 23.24 23.37 23.19 23.44 23.99 23.99) i 23.96 %) 23:70 24.37 | 24.00 22.71 
| 23.24 22.44 21.49 22.40 | 21.63 20.47 23.48 23.93 23.89 | 23.73 | 23.71 | 23.36 22.73 
22.43 22.56 21.99 | 22.68 23.17 23.52 21.94 24.05 | 24.75 | 24.79 | 2448 | 24.37 23.10 
22.90 22.62 | 22.71 22.74 23.05 23.49 23.37 23.99 24.23 | 24.61 24.02 | 24.08 23.48 
24.06 23.67 | 23.64 23.24 23.74 23.44 23.87 | 24.48 23.61 | 23.04 22.61 22.66 23.34 
22.82 23.18 23.37 22.69 | 22.46 22.99 23.15 | 22.70 22.95 | 22.73 22.36 22.35 22.78 
21.63 22.90 | 22.82 23.02 22.25 22.35 22.54 | 22.58 22.62 23.01. >| 23.22 23.01 22.36 
23.02 20.13 23.30 23.95 23.55 22.62 23.38 23.95 24.14 24.06 | 23.84 23.82 232 Lily 
23.09 23.70 23.44 23.08 | 22.94 22.51 23.11 | 23.70 24.02 Zeeliberli) tosce 23.22 Dal 1k 
22.25 22.88 22.33 | 23.07.| 22.66 | 22.92 | 23.92 |. 24.37 24.14 23.94 23.84 23.48 22.97 
21.38 22.37 22.62 | 22.18 | 22.94 | 23.67 | 24.05 24.45 23.01 22.79 22.82 | 22.75 22.52 
23.12 23.15 22.31 PAR eT eee OR 2A Ree, O2bes | 22.26 22.26 22.05 21.92 21.91 22.36 
23.67 23.13 23.07 23.00 23.450 2OGha 28.82 1 21.32 21.44 PA SGes 2ie7t 21.38 22.28 
| 23.44 23:91 | -22:83 23.30 24.00 | 23.77 | 23.53 | 23.38 23.30 23.30 23.30 | - 23.03 22.75 
23.83 B3.07 \- 22.86 21.57 22.21 | 20.38 21.94 | 22.44 | 22.50 22.36 22.36 22.22 22.54 
22.20 22.07 22.34 22.14 22.74 | 22.86 23.46 | 24.06 | 23.89 24.08 23.16 22.60 22.43 
22.91 22.08 22.65 21.80 O22 hoa 2eoee in ee04 4 2000 of 620.78 20.78 20.84 21.16 22.35 
23.88 24.68 23.27 22.68% ; 23.27. | 23.27 } 23.138 | 23.16 ‘| 22.73 22.59 22.32 22.36 22.65 
24.06 23.02 21.80 22.92 93.52 | 24.54 | 24.37 | 24.43 24.29 24.04 23.41 23.66 23.11 
22.76 @a.120 ie 23.12 22.86 23.03 | 22.83 | 22.76 | 22.69 22.48 22.55 |» 22.55 22.55 22.32 
21.52 21.81 21.92 21.09 DO Be wim 2l.gae ~ 22.85) 9) 23,601 23.32 | 23.45 | 23.94 | 23.63 22.27 
23.61 23.17 22.33 22.68 22.62 24.11 24.18 | 24.43 De dana At OT. 4) pec.0fie| 2240 22.93 
23.19 23°07. | 22.32 22.46 22.70 22.68 | 21.46 21.49 22.93 | 23.34 23.18 | 22.79 | 22.53 
22.28 22:12 |) 22:38 23.52 24.14 24.39 | 24.39 22.99 22.99 | 23.05 | 23.24 | 22:77 22.83 
23.39 22.40 22.94 22.82 23.00 | 22.90 | 23.44 24.14 | 24.04 | 23.76 | 23.26 | 23.18 22.86 
23.12 23.43 | 22.80 23.07 22.49 | 23457 | 28.52 24.24 | 23.38 | 23.01 22.93 | .22.93 23.05 
23.84 24.67 24.33 24.14 23.56 23.03 23.73 24.13 23.76 23.47 23.24 23.03 23:22 
{ 21.57 22.09 22.96 20.49 21.56 21.79 23.02 23.87 24.12 24.23 23.85 23.91 22.36 
22.89 22.98 22.75 22.68 , 22.86 22.86 23.26. 4 238.40 | - 23.35 23.26 23.10 | 22.96 | 22.76 
| | | 


208 BATAVIA 1878. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 
TENSION OF THE ATMOSPHERIC VAPOUR, | 
a IN MILLIMETRES. 
ay, | | | | | | 
Mean Batavia | 1 A. M 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 Oe 11 12% 
Time. | 
1] 23.84 | 2334 | 23.05 | 2285 | 22.91 | 2283 | 22.79 | 2328 | 2323 | 21.67 | 22.07 | 21.78. 
2| 2482 | 2449 | 24297 | 2363 | 2355 | 23.47 | 23.63 | 2358 | 2350 | 23.30 | 23.21 | 2361 | 
3 | 24.71 | 2489 | 23.47 | 2353 | 2332 | 2332 | 2367 | 2423 | 2437 | 2445 | 2514 | 2446 ff 
4 | 2208 | 21.88 | 2136 | 2129 | 21.36 | 21.74 | 21.25 | 2276 | 2416 | 24.02 | 23.70 | 24.17 
5 | 23.63 | 2348 | 23.47 | 2312 | 2252 | 2232 | 2285 | 2427 | 2381 | 2408 | 23.76 | 23.94 
6 | 23.70 | 23.05 | 2271 | 2263 | 22.70 | 21.97 | 21.92 | 2205 | 2214 | 21.40 | 2182 | 2259 
7}. 2114 | 2119 | 21.25 | 21.14 | 2130 | 21.05 | 2157 | 21.99 | 2241 | 2231 | 2265 | 24.50 
g| 2215 | 2215 | 2195 | 21.95 | 21.95 | 2194 | 2208 | 2270 | 23.57 | 2347 | 21.75 | 21.29 } 
9 | 2202 | 2208 | 21.75 | 21.62 | 21.49 | 21.36 | 21.68 | 2205 | 2217 | 2258 | 2319 | 22,82 
10 | 21.55 | 2149 | 2111 | 2117 | 2123 | 2111 | 21.23 | 21.30 | 21.71 | 2282 | 22.81 | 22.05 
> 11] 2188 | 21-75 | 2168 | 2168 | 2168 | 21.75 | 22.27 | 23.23 | 2328 | 2995 | 2217 | 91.43 
Hi | 12 21.11 | 2135 | 2129 | 21.16 | 20.71 | 2064 | 20.77 | 21.36 | 2128 | 2326 | 23.44 | 22.59 
13 | 21.97 | 21.89 | 21.89 | 21.89 | 21.75 | 21.75 | 22.08 | 22.52 | 2208 | 2286 | 2295 | 23.89 | 
t) | 14] 2388 | 2359 | 23.24 | 2330 | 2202 | 2175 | 2267 | 2276 | 2416 | 2417 | 2315 | 23.07 
15 | 2425 | 23.82 | 23.47 | 23.59 | 23.30 | 2297 | 2201 | 2293 | 23.64 | 2302 | 23.95 | 24.20 
% { 16] 2248 | 2221 | 2175 | 2168 | 21.42 | 21.22 | 21.98 | 2205 | 2279 | 23.27 | 2443 | 9245 
17 | 22.77 | 2230 | 2208 | 21.62 | 21.62 | 21.29 | 21:75 | 2273 | 2241 | 2149 | 2171 | 99.98 
¢@ | 18] 23.28 | 2313 | 2299 | 22.79 | 2285 | 22.71 | 2263 | 2267 | 21.92 | 2214 | 2211 | 9330 
19 | 2239 | 2224 | 2263 | 2297 | 2270 | 2248 | 22.76 | 2351 | 2379 | 2389 | 23.24 | 9395 
S | 20] 2230 | 2216 | 2189 | 2155 | 2162 | 2120 | 2142 | 21.84 | 2427 | 9389 | 2858 | 23.48 
: Q1| 22.65 | 22.44 | 2236 | 2299 | 2214 | 2206 | 2200 | 2254 | 2270 | 9370 | 22.74 | 93.49 
92 | 22.42 | 2242 | 22.21 | 9162 | 2117 | 21.10 | 2104 | 21.73 | 2820 | 9348 | 2286 | 99.84 
93 | 22.42 | 2292 | 2229 | 9902 | 2214 | 2220 | 2168 | 2236 | 2311 | 2327 | 2278 | 93.43 
P4 | 2221 21.75 | 2168 | 2136 | 2110 | 20.71 | 20.84 | 2212 | 2324 | 2385 | 2340 | 99.68 
25 | 22.26 | 21.84 | 21.57 | 21.57 | 21.77 | 22.08 | 9916 | 2260 | 2258 | 2301 | 2394 | 9915 
26 | 23.18 | 22.91 | 2256 | 2222 | 2235 | 2221 | 9976 | 23.94 | 2319 | 2294 | 2308 | 9937 
27 23.48 | 23:12 | 2291 | 2263 | 2236 | 21.69 | 91.77 | 22.91 | 22.70 | 2318 | 23.26 | 9349 
28 | 23.34 | 2292 | 2291 | 2297 | 2283 | 2270 | 2985 | 22900 | 2340 | 2272 | 2261 | 99:59 
29 | 21.71 | 2211 | 21.71 | 2205 | 2197 | 2197 |. 2279 | 2361 | 23.67 | 23.51 | 23.62 | 23.87 
| 30] 2448 | 2433 | 23.94 | 24.04 | 2404 | 2312 | 23.41 | 2402 | 2462 | 2436 °| 2339 | 23.56 
\ B1 | 2266 | 2259 | 2259 | 2225 | 22.25 | 2208 | 2191 | 2311 | 2361 | 2287 | 2059 | 21,72 
i ae Ey 1 
Hourly Means.| 22.80 | 2262 | 2239 | 22.26 | 2213 | 21.96 | 2214 | 22.73 | 2312 | 2314 | 23.00 | 2293 } 
| | \ | | | i 
a Ne | 
| | | | | | | | | | 
1} 22.41 | 2248 | 22.39 | 2225 | 21.84 | 21.57 | 21.71 | 22.79 | 2290 | 2311 | 23.34 | 2233 | 
2] 2218 | 2238 | 22.24 | 2224 | 2230 | 2211 | 2285 | 2357 | 2414 | 2423 | 2208 | 21.34 
3 2222 | 2215 | 22.02 | 21.88 | 2188 | 21.75 | 2215 | 2205 | 2273 | 2189 | 21.58 | 9219 
4| 2291 | 2277 | 2283 | 2236 | 2215 | 21.81 | 2215 | 23.36 | 2377 | 2333 | 2268 | 2246 
5 | 22.57 | 22.24 | 2230 | 2216 | 2222 2208 | 2236 | 2365 | 2395 | 2299 | 2356 | 23.85 
6 | 21.94 | 21.94 | 21.94 | 2208 | 2227 2297 | 2188 2236 | 2311 | 2344 | 2250 | 2333 
7 | 23.30 | 23.10 | 23.23 | 23.03 | 23.03 | 2310 | 2303 | 23.94 | 2427 | 9316 | 2418 | 9336 
8 | 23.67 | 23.53 | 23.18 | 2283 | 2229 | 2215 | 2263 | 2357 | 2377 | 9364 | 2443 | 2930 
9 | 2319 | 2291 | 2263 | 2224 | 2208 | 21.75 | 2208 | 2392 | 9315 | 2298 | 2262 | 9938 
10 | 22.93 | 2252 | 2252 | 2244 | 2250 2236 | 2963 | 2301 2381 | 2349 | 2262 | 2271 
, | IL] 2163 | 2169 | 21.43 | 2169 | 21.75 21.81 | 21.89 | 2216 | 2262 | 2297 | 2240 923.76 
1] | 12] 2236 | 2236 | 2202 21.89 | 2156 | 21.75 | 21:75 | 2233 | 2305 2262 | 2228 | 22.60 
13 | 2244 22.44 2244 | 2263 | 22.50 | 2242 | 2297 | 2351 | 23.02 | 2330 | 2326 | 23.56 
H | 14] 2236 | 2208 | 2229 | 2229 | 2291 2155 | 21.62 | 2252 | 2334 | 2290'| 2287 | 9191 
i ¢ 15) 20.78 2168 | 21.94 | 21.75 20.78 20.59 | 21.04 | 2155 | 2236 | 2241 | 2283 | 2317 
16 | 2276 | 2248 | 2235 | 22.21 | 2291 | 21.94 | 2297 | 2307 | 292.85 | 29311 | 2309 | 9965 
fy | 17 2246 | 2225 | 2232 | 2236 | 2242 | 2214 | 2236 | 2420 | 2296 | 9204 | 29315 | 9269 
18 | 22.81 21.17 | 2155 | 2098 2085 | 2091 | 21.42 | 2208 | 2252 | 2313 | 2320 | 2310 
q | 19] 2322 | 2273 | 2265. | 2271 | 2244 | 2263 | 93°32 | 2393 | 9823 | o267 | 9999 93.35 
20 | 23.03 | 2263 | 2236 22.29 | 2208 | 2221 | 2229 | 2252 | 2242 | 22.49 | 21.21 | 21.05 
21 22.93 | 22.52 | 2232 | 2224 | 2216 | 21.75 | 21.97 | 2250 | 2274 | 2278 | 9318 | 9336 
22; 23.04 | 2285 | 22.77 | 22.50 | 2250 | 2242 | 2276 2334 | 2217 | 9300 | 2333 | 9968 
23 2149 | 21.68 | 21.62 | 22.00 | 2227 | 2227 | 2275 | 2303 | 2332 | 9449 | 9451 | 9605 
24 | 22.21 | 22.21 | 2214 | 2200 | 21.81 | 21.87 | 2227 | 2265 | 2287 | 29219 | 9945 | 91.09 
25 | '22.02 22.08 | 2208 | 2208 22.08 | 2215 2282 2330 | 2363 | 9364 2408 | 9265 
26 | 22.38 22.44 | 2236 21.97 21.75 21.81 | 21.68 | 21.99 | 2285 9397 | 2284 | 93:09 
27 | 2208 2214 | 2135 | 2065 | 20.52 | 20.27 2039 | 21.65 | 21.77 | 2017 | 2278 | 9309 
28 | 22.02 | 22.02 | 22.08 | 21.68 21.36 | 21.42 | 2933 | 2265 | 2313 | 2361 | 9365 | 99.84 
29 20.99 | 21.05 | 21.14 | 2114 | 21.11 | 21.04 | 91.49 9307.33. ; ; 
zo | | | | | 21.79 | 23.07 2337 | 2265 23.30 
| 22.91 22.77 | 22.38 2218 21.97 21.62 | 21.97 | 22:35 | 21:30 | 2204 | 2278. 23.11 
ee ae ee | | 
Hourly Means.| 22.44 22.31 22.23 22.09 21.96 | 21.85 | 22.16 | 22.82 | 23.03 | 23.00 | 2296 | 22.87 
t } | { I i t 
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TENSION OF THE ATMOSPHERIC VAPOUR, 
IN MILLIMETRES. 
| | Dai 
| aily 
1 P. M. 2 3 4 5 6 iz | 8 9 | 10 11 12 and Monthly 
| | Means. 
| | | 
24.37 24.28 23.07 21.82 21.66 | 20.74 | 21.92 24.02 | 24.20 24.75 | 24.66 25.00 23.09 
24.65 24.18 23.81 22.50 23.34 23.61 23.80 24.11 | 24.64 24.61 | 24.43 24.64 23.89 
22.92 23.62 23.44 22.99 23.37 24.23 24.67 24.43 | 24.62 24.19 | 24,19 22.79 23.96 
22.86 22.72 22.74 22.99 23.30 23.31 24,23 24.54 | 24.52 24.58 | 23.67 23.85 23.05 
23.91 24.33 25.09 24.31 23.22 24.42 | 24.76 23.69 | 23.11 23.65 23.94 23.94 23.73 
22.75 21.93 21.93 22.90 22.94 22.14 | 22.70 22.13 | 21.98 21.58 21.83 22.02 22.31 
22.28 22.24 22.09 22.06 | 22.29 22.33 | 22.11 21.47 | 20.87 21.50 21.56 21.81 21.75 
22.69 22.93 22.60 21.98 22.50 23.16 | 22.93 21.78 | 21.91 21.69 | 21.69 21.89 22.28 
21.50 22.71 22.23 22.56 23.28 23.84 | 23.76 23.61 | 23.12 Zohn 2h 20.66 22.32 
22.70 Daas 6 21.92 22.11 22.39 22.46 | 22.63 21.69 | 21.17 31.627 | 22.02 22.21 21.95 
22.76 21.83 21.71 21.53 | 22.54 22.09 | 24.27 23.63 | 22.52 22.62 22.69 22.61 22.36 
22.53 22.00 22.40 Be i 22.30 23.11 | 23.83 23.384 | 22.61 21579." | “21.92 21.91 22.04 
22.80 23.05 23.46 22.99 | 23.66 24.18 | 24.14 24.20 | 23.84 23.70 23.96 23.82 22.97 
22.84 22.94 22.82 22.65 22.55 23.33 | 24.12 24.43 | 24.56 24.27 24.33 24.39 23.37 
24.27 22.90 23.45 23.76 23.82 23.82 | 23.47 23.38 22.91 22.77 22.63 22.36 23.40 
23.38 23.97 20.60 24.04 | 23.69 22.79 | 23.10 22.87 22.67 22.54 22.40 22.59 22.56 
22.03 21,55 21.77 23.37 23.70 23.74 | 24.23 24.27 | 24.17 24.20 23.71 23.22 22.67 
23.18 22.34 22.34 22.12 22.49 22.33 23.24 23.56 | 23.26 22.95 | 22.20 22.33 22.70 
22.74 22.78 23.07 21.49 | 23.42 23.20 23.16 23.22 | 23.05 22.79 | 22.85 22.57 22.92 
23.75 22.39 22.70 21.79 | 21.96 22.39 23.44 23.98 | 22.54 22:40° | 23.22 22.86 22.63 
23.40 23.27 24.27 23.10 | 24.54 24.02 23.85 23.34 | 23.05 22.79 | 22.57 22.50 22.99 
23.45 23.54 19.62 21.63 | 23.98 23.36 23.79 23.34 22.92 22.65° «| 22.57 22.63 22.48 
- 22.18 22.64 22.93 23.12 | 22.98 22.98 | 23.24 22.77 22.70 22.76 | 22.48 22.29 22.62 
21.92 22.00 23.30 21.69 22.08 22.74 | 23.44 23.89 24.14 23.85 | 23.91 23.01 22.54 
22.79 | 23.33 | 22.40 22.69 22.90 22.49 | 22.89 23.26 23.57 23.34 | 23.18 23.47 22.66 
22.37 23.26 23.33 22.99 | 22.69 23.43 | 23.74 24.23 24.48 24.58 24.14 24.33 23.22 
22.58 24.37 24.23 24.43 | 23.70 24.26 24.66 24.85 | 25.04 24.79 23.57 23.07 23.46 
23.87 22.49 23.29 22.96 23:02 23.52 | 24.32 24.29 | 24.45 21.83 21.01 21.26 22.92 
23.02 23.20 22.86 22.77 2271 23.18 | 24.26 24.51 | 24.45 24.54 24.73 24.29 23.21 
23.49 24.51 24.00: | 22.83 23.78 23.45 | 22.99 22.99 21.83 22.29 | 22.41 22.81 23.53 
21.78 22.55 24.08 22.62 23.45 23.30 24.93 23.15 22.06 22.25 | 22.38 22.50 22.63 
—— = — = a | e: —— ——_— | _ _ ss = |; ——$_—__._— _ — = =a = 
22.96 23.01 | 22.82 22.67 23.04 23.19 | 23.63 23.52 23,26 23.11 | 22.98 22.89 22.85 
| | 
22.87 23.74 22.61 22.96 23.05 23.51 -| 22.86 22.34 22.08 | 21.99 22.18 22.18 22.56 
22.49 22.95 22.60 22.66 22.59 22.65 | 22.24 22.44 22.52 | 22.97 22.91 22.30 22.62 
20.81 20.81 2202 2245 23.02 23.69.) 24.31 24.00 | 23.57 | 23.34 23.05 23.18 22.49 
24.75 23.81 24.12 | 23.81 23.44 23.75 21.89 21.74 21.80 | 22.14 22.39 | 22.69 22.87 
23.11 22.98 23.19 23.97 24.04 23.79 | - 24.14 24.14 23.18 23.10 23.10 | 22:02 23.11 
21.38 23.35 | 24.28 23.37 21.88 23.13 23.55 23.38 23.18 23.24 23.24 23.24 22.76 
21.63 22.55 | 23.49° | 22.96 23.48 23.64 | 24.31 24.43 24.71, 24.62 24.39 | 24.04 23.54 
23.76 22.08 22.34 23.24 | 23.95 23.62 24.06 24.52 24.56 23.85 23.63 23.55 23.42 
23.07 24.02 23.29 23.69 23.85 24.60 24.38 24.36 23.95 24.08 23.22 23.22 23.22 
22.50 22.50 23.56 | 20.35 20.38 *| 20.50 20.81 21.20° 21.71 21.52 21.52 21.44 22.15 
22.74 22.00 24.10 23.69 24.14 23.32 22.43% 22.52 22.65 22.57 22.70 22.70 22.53 
24.02 23.39 | 24.18 24.12 | 24.78 24.79 | 22.02 22.26 22.46... 22.39 22.46 22.52 22.74 
23.66 22.61 24.18 23.56 25.09 24.70 24.56 24.25 24.10 23.10 | 22.36 22.42 23.30 
23.33 22.83 22.96 22.09 22.49 22.25 23.44 24.23 24.39 24.27 | 23.47 21.81 22.73 
22.90 22.65 23.22 23.74 23.40 24.14 23.94 24.04 23.41 22.98 22.71 22.52 22.52 
23.64 23.51 22.87 22.09 22.21 23.13 24.08 24.29 23.38 22.54 22.26 22.39 22.81 
22.71 23.60 23.48 22.72 | 23.18 23.19 23.15 23.36 23.13 22.50 22.62 22.54 22.85 
22.48 23.30 23.07 23.67 24.05 24.45 24.42 23.48 23.61 23.81 23.79 23.85 22.82 
23.60 24.99 24.26 24.26 | 22.74 22.41 23.41 23.41 23.47 23.53 23.53 23.04 23.25 
21.45 21.95 21.78 21.50 21.61 22.78 22.68 22.64 23.07 23.13 23.51 23.57 22.34 
23.50 23.38 23.14 21.92 22.15 22.08 22.67 23.19 23.70 23.55 23.34 23.18 22.76 
23.41 23.05 22.50 22.54 23:40. 23.05 22.24 21.89 21.81 21.55 21.62 21.81 22.59 
23.30 22.34 22.46 22.91 23.18 22.91 22.36 22.36 22.29 22.29 22.35 22.48 22.74 
21.61 21.64. 22.15 22.63 23.18 23.13 20.85 22.15 22.79 22.24 21.75 22.02 22.16 
24.36 22.99 22.28 23.09 23.13 23.71 24.27 23.54 22.62 22.54 22.33 22.19 22.90 
23.31 22.49 22.90 22.37 22.90 22.42 21.92 21.91 21.62 22.02 22.21 22.21 22.36 
23.02 23.26 21.01 21.79 22.73 22.39 22.52 22.50 22.63 22.70 22.50 22.36 22.01 
22.90 23.05 22.28 22.74 23.13 23.08 24.21 24.43 24.14 23.26 22.05 20.92 22.70 
22.79 23.61 22.30 23.51 22.54 24.24 24.18 24.23 24.20 24.04 23.76 23.76 22.72 
23.47 23.81 23.69 22.92 |, 23.51 24.80 25.11 25.33 25.52 24.70 24.79 *| 24.77 23.33 
22.95 22.97 23.03 22.92 23.11 23.33 | 23.24 23.29 23.21 23.02 22.86 22.69 22.76 
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TENSION OF THE ATMOSPHERIC VAPOUR, 
IN MILLIMETRES. 


Hours of 
Mean Batavia 
Time. 


23.91 | 23.63 | 23.41 | 23.18 | 22.57 | 21.69 | 21.89 | 22.33 | 23.54 | 28.00 24.06 22.71 


i 
3 22.65 22.63 22.50 22.50 | 21.97 21.69 | 21.69 22.93 23.81 | 22.88 22.32 24.50 
3} 22.05 | 22.18 | 21.84 | 21.77 21.75 22.02 | 22.70 23.73 24.08 23.89 23.14 23.77 
Ah 21.17 | 2838 | 21.29 21.11 | 20.91 | 20.72 | 21.49 | 23.16 23.86 | 24.10 23.35 22.83 
5 | 2293 | 22.79 | 22.91 | 2244 | 2244 | 2263 | 22.91 22.52 22.81 | 23.24 23.02 23.18 
6 | 24.45 | 2431 | 23.76 | 23.53 23.44 | 23.30 | 23.67 24.08 | 23.84 | 23.49 23.02 23.69 
7 21.94 | 21.76 | 21.75 | 22.08 | 22.14 22.14 | 22.21 ’ 22.48 | 22.91 24.27 | 23.93 25.00 
8 || 22.97 | 22.70 | 22.42 | 21.95 21.36 | 21.55 | 22.21 | 22.56 23.73 23.90 | 23.08 24.06 
9] 22.03 | 22.98 | 22.91 | 22.44 | 22.24 | 22.60° | 22.63’ | 23.34 | 23.88 | 23.60 23.44 23.24 
10 | 22.48 | 22.21 | 21.88 | 22.02 22.21 | 21.81 | 21.68 | 22.21 23.28 23.01 | 23.02 22.82 
11 | 23.47 | 23.18 22.91 | 22.83 | 22.56 | 22.48 | 22.62 | 23.07 | 23.46 | 23.07 22.43 22.47 
12] 2404 | 2239 | 22.63 | 22.83 | 22.838 | 23.37 | 23.30 | 24.39 23.54 | 23.93 24.14 23.91 


' 13 | 23.96 | 23.88 | 23.18 22.97 | 22.70 22.56 | 23.10 23.90 23.85 23.61 23.21 22.62 
» 14. || 22.70 | 22.36 | 22.08 22.21 22.08 | 21.94 22.27 23.24 23.61 | 24.17 23.95 23.30 
15] 22.30 | 22.42 | 21.95 | 21.43 21.55 | 21.62 21.55 22.66 23.64 23.61 24.61 23.51 
d 16 | 24.04 23.96 23.82 | 23.94 23.38 23.18 23.12 23.24 23.50 23.61 23.64 23.33 
17 || 22.62 | 2238 | 2244 | 2230 | 22.36 | 22.36 21.97 22.54 23.50 | 22.78 23.19 23.27 
18 | 23.32 23.32 | 23.38 23.44 23.03 | 23.03 23.44 | 23.28 24.48 | 24.27 | 24.32 24.59 
p; 19 | 22.30 | 21.89 21.81 | 22.02 22.41 22.61 | 23.10 | 23.82 22.73 | 23.02 23.37 | 23.07 
20 || 22.63 22.29 | 21.81 | 21.29 20.98 20.39 20.65 | 21.06 21.92 -| 22.05 21.58 22.32 
211] 2406 | 2342 | 2834 | 238.10 | 22.57 | 22.63 22.50 | 22.54 22.86 | 22.39 21.89 22.77 
22 || 22.60 22.59 22.32 | 21.52 20.79 | 20.78 19.96 | 20.67 20.72 21.36 21.61 20.81 
23 || 22.60 21.26 | 20.81 | 2048 | 20.41 | 20.47 | 20.22 21.68 | 22.39 21.30 21.17 19.24 
94 || 21.53 | 21.18 .| 20.61 | 20.22 20.09 | 20.02 19.78 20.24 25.35 | 21.90 21.32 21.15 
25 | 21.31 21.31 | 21.12 | 20.99 20.67 | 20.27 | 20.79 20.75 | 21.56 | 21.43 20.25 20.62 
26 || 2218 | 22.05 | 21.84 | 21.31 20.92 | 20.79 21.49 21.51 21.63 22.21 21.50 21.07 
27 | 21.99 | 21.38 | 21.12 20.86 20.35 | -20.41 | 20.35 | 20.94 | 22.13 21.82 22.17 23.07 
28 | 21.62 | 21,68 | 21,55 | 21.04 20.59 20.34 | 22.54 | 21.31 | 22.35 21.92 21.18 20.93 
29 


21.36 | 21.29 21.29 | 21.29 20.78 
20.98 | 20.72 20.52 | 20.09 20.15 


21.16 | 21.42 21.48 | 21.55 21.68 | 21.49 | 21.81 22.15 22.50 22.93 23.01 22.11 
| 


22.35 22,15 21.96 21.74 21.67 21.83 | 22.42 23.03 | 22.87 22.71 22.68 


22.58 


Hourly Means. 


1 22.18 | 21.98 21.71 | 21.388 | 21.38 21.88 | 21.05 | 21:04) 2156) 201s 21.21 21.95 
2] 21.29 20.46 | 20.70 | 20.76 | 20.70 | 20.70 21.22 | 21.80 21.32 21.99 22.75 23.24 
3] 21.68 | 21.68 | 2149 | 21.04 | 20.39 | 20.71 21.16 | 21.05 | 21.59 22.38 21.94 21.20 
4] 21.31 | 21.17 | 21.29 | 21.04 | 2090 | 20.64 | 2046 | 20.91 21.34 21.98 22.13 22.00 
5 | 
6 
7 
8 


22.08 | 21.75 21.68 | 21.42 | 20.97 | 20.27 20.59 | 21.98 22.60 22.94 | 22.31 21.55 
22.52 22.18 21.25 21.11 | 22.06 | 21.87 | 20.72 | 21.99 22.54 22.21 | 21.79 21.55 
21.14 | 20.92 ; 20.98 | 20.17 | 21.17 | 2197 | 21.23) | 21.25 21.58 22.06 22.55 22.12 
20.80 | 20.86 _ 20.02 20.03 19.72 | 19.72 | 2015 | 21.28 | 21.09 21.07 | 20.99 | 21.72 
9] 22.24 | 21.83 | 21.81 | 21.42 | 21.04 20.85 20.98 | 21.69 | 22.91 22.33 21.18 22.21 
10 | 22.57 | 22.44 | 22.16 22.08 | 21.55 21.23 21.23 | 21.63 22.21 22.08 21.15 21.38 
11 |, 22.4; 298 |. 2208 | 2007 21.97 21.63 21.83 | 22.11 | 22.54 23.16 | 22.92 21.05 
12} 21.75 | 21.62 | 21.68 | 21.17 | 2091 | 20.78 21.04 | 21.43 21.67 21.40 21.12 21.63 
13 | 22.36 | 22.08 | 22.15 | 21.81 21.49 21.29 21.62 22.16 23.01 | 22.76 22.41 21.89 
14) 21.97 | 21.31 | 21.29 | 21.06 20.97 20.97 | 21.04 21.31 21.63 22.27 22.00 22.61 
21.84 | 21.38 | 21.48 | 20.98 | 20.65 20.59 | 20.65 | 21.67 23.07 23.00 23.05 22.96 
16 || 22.33 22.33 | 22.13 | 21.46 | 20.43 19.78 19.99 | 20.81 21.57 20.75 21.70 21.41 
17 | 20.96 20.90 | 20.71 20.64 | 19.91 19.29 20.59 | 22.26 | 22.72 | 23.25 23.00 
18 || 20.58 20.39 | 20.15 | 19.90 | 19.97 | 19.66 19.90 | 21.17 | 21.86 22.83 | 22.76 22.86 
19 | 20.91 20.78 | 21.16 | 21.03 | 20.71 | 20.64 20.58 | 21.11 | 21.94 | 21.61 21.57 20.89 
90 | 21,04 | 21.04 | 21:11 | 21.11 | 21.36 | 20.98 20.59 | 20.98 21.57 | 21.86 | 22.08 22.07 
21 20.65 | 20.72 | 20.27 | 20.16 | 20.21 | 20.15 19.48 20.27 21.42 21.94 | 19.80 22.69 
22 | 21.97 | 21.50 21.56 | 21.49 |. 21.30 21.04 21.29 | 21.91 | 23.10 22.99 22.49 22.39 
23 | 21.10 | 21.16 | 20.78 | 20.71 | 20.64 | 20.70 | 21.02 | 21.74 22.08 | 22.48 22.70 23.56 
24 | 21.10 | 21.03 | 2039 | 2015 | 19.90 | 19.66 | 1966 | 20.52 21.12 21.09 21.73 22.08 
25 | 21.17 | 2098 | 20.78 20.52 20.40 | 20.64 20.52 21.25 21.22 21.58 21.67 21.12 
26 19.96 19.96 | 20.15 | 19.84 20.02 19.84 | 20.65 20.74 20.58 20.29 20.87 21.01 
27 21.55 | 21.11 | 20.85 | 20.65 20.52 19.97 | 20.09 20.15 21.83 21.76 21.34 20.89 
28 | 18.99 | 19.23 | 19.05 19.05 - 18.94 18.76 18.88 20.40 20.24 20.21 20.53 19.45 
29 || 20.92 20.79 | 20.60 20.41 | 20.46 20.27 19.90 19.78 20.35 20.94 | 20.80 21.21 

\ 30] 19.96 |- 1990 | 19.97 | 20.03 | 19.78 19.54 19.84 20.33 20.67 20.78 19.52 |. 19.81 


Ap ey a eR Se 
—_ 
OU 


Hourly Means.| 21.37 2J.18 | 21.05 | 20.85 20.69 20.51 20.56 21.20 21.75 21.89 21.74 21.78 


BATAVIA 1878. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. At 4 


TENSION OF THE ATMOSPHERIC VAPOUR, 
IN MILLIMETRES. 


t | | 

; | ail 

Jipm| 2 3 ges ae 6 7 8 9 10 11 12 | and Movhly 

| | | | Means. 

2346 | 23.01 | 23.39 | 23.44 | 23.81 | 23.90 | 24.70 | 2482 | 23.73 | 23.16 | 22.99 | 22.79 23.26 
24.28 | 24.65 | 23.48 | 23.73 | 23.76 | 23.77 | 24.33 | 23.61 | 21.56 | 21.68 | 21.86 | 21.99 22.95 
O4ae) 23.92 | 22.90 | 23.27 | 2416 | 2018 | 20.30 | 20.85 | 21.31 | 21.18 | 20.86 {| 20.79 22.34 
23.64 | 23.87 | 23.19 | 23.26 | 23.58 | 23.52 | 23.95 | 24.20 | 2448 | 2431 | 2408 | 23.85 22.97 
23.51 | 2455 | 24.09 | 23.48 | 23.76 | 24.22 | 24.26 | 25.13 | 25.25 | 25.16 | 2498 | 24.83 23.63 
22.58 | 22.44 | 22.25 | 21.67 | 23.69 | 24.27 | 22.81 | 21.50 | 21.68 | 21.42 21.62 21.68 23.01 
2413 | 2486 | 24.29 | 2410 | 23.61 | 2414 | 2446 | 24.49 | 24.04 | 23.70 | 23.61 | 23.53 23.40 
Beeem eeet | 28.09 | 24.45 | 2416 | 23.86 | 23.52 | 23.36 | 23.53. | 23.45 | 23.22 | 23.22 23.19 
22.63 | 28.30 | 23.62 | 23.13 | 22.86 | 22.16 | 2236 | 22.48 | 22.42 | 22.30 | 22.56. | 22.56 22.85 
22.63 | 22.74 | 2446 | 23.15 | 25.05 | 24.35 | 25.09 | 24.70 | 24.79 | 24.64 | 24.33 | 24.45 23.29 
23.61 | 23.64 | 23.56 | 23.70 | 23.68 | 23.89 | 2442 | 2494 | 2424 | 23.65 | 23.22 | 23.63 23.36 
23.60 | 23.86 | 23.69 | 23.30 | 22.78 | 23.56 | 24.02 | 24.14 | 2406 | 23.94 | 24.04 | 24.04 23.60 
easy 2ees | 22.78 | 229.57 | 28:42 | 22.99 | 98.50 | 23.87 | 22.70 | 22.81 | 22.91 | 22.63 23.18 
9817 | 23.02 | 22.84 | 22.75 | 23.28 | 23.69 | 24.06 | 24.24 | 21.96 | 22.34 | 22.73 | 22.46 22,94 
Gap 28.07 | 23.81 | 28.81 | 28.54 | 23.98 | 28,72 | 24.61 | 24.76 | 24.78 | 24092 | 24.77 23.47 
Seopomeess | 23.51 | 2177 | 23.64 | 24.26 | 29.30 | 23.26 | 2261 | 22.26 |- 22.13 | 22.82 23.33 
Dodge) 24.02) 22.37 | 23.09 | 23:89 | 2644 | 2468 | 24.68 | 23.94 | 23.70 | 2410 | 24.10 23.35 
93.01 | 23.02 | 23.13 | 28.51 | 23.05 | 24.23 | 23.73 | 22.81 | 22.99 | 22.73 | 22:52 | 22.63 23.46 
O20ee) 28.08 | 22.88 | 22.:70@) 22.55 | 2237 | 23.20 | 23.79. | 23.57 | 23.22 |. 22.79 | 22.91 22.84 
opGs) 23.029). 22.59 | 2287 | 2297 | 23.40 | 23.87 | 28.30 | 23.15 | 23.70 | 23.95 | 23.81 22.41 
SOMO 5) 2EGe | 2103 | 2054 | 20.25 | 21.26 | 21:88 | 22:60 | 22.95 | 22.75 | 22.05 | 22.67 22.29 
ee ekg? | 92125 | 20.938 | 20.83 | 22.00 | 2263 | 2342 | 28.13 | 23.63 | 23.61 | 23.22 21.85 
feeem 2012 | 2088 / 2113 | 19.98 | 21.55 | 22.20 | 22.67 | 2258 | 22.58 | 2282 | 22.41 21.22 
poe eer ee) | 24.77) 2268) 2251 | 22.00 | 2242) 22.73 | 2282 | 22.20 | 21.71 | 21.62 21.51 
footers ) 20.65 | 2072, | 2238 | 21.57 | 22.27 | 22.64 | 22.54 | 22.30. | 22.45 | 22.30 21.33 
Gene eaiee 221.01 | 2187 | 22.12 | 21.96 | 22.88 | 22.83 | 2313 | 2207 | 23.10 | 21.94 21.89 
Ooea | 2404 | 23.16 | 22.25 | 23.02 | 23.19 | 21.86 | 21.23 | 21.55 | 21.55 | 21.62 | 21.81 21.86 
9218 | 22.50 | 21.99. | 21.56 | 22.12 | 22.90 | 22.23 | 21.57 | 20.91 | 20.03 | 2015 | 20.59 21.41 
Geiger oer) 25.07") 92.68 + 2914 | 21.44 | 21,88 | 21.31 | 21.37 | 21.49 | 21.86 | 21.20 21.85 
Bete 218s) 20.68 | 21.28 | 2208 {| 22.80 | 21.06°| 21.47 | 21.65 | 21.51 | 21.38 | 21.44 21.48 
21.86 | 21.87 | 22.75 | 22.00 | 22.25 | 2844 | 22.29 | 22.64 | 22.09 | 2226 | 21.99 | 22.11 21.54 
22.62 | 22.98 22.84 | 22.64 | 22.91 | 23.07 | 23.20 | 28.22 | 22.04 | 2282 | 2270 | 22.72 | .22.61 

4 | 1 | 

A | | | | | 

24.05 | 23.67 | 22.93 | 23.13 | 23.94 | 23.94 23.96 | 23.47 | 23.88 | 23.88 | 20.78 | 21.10 22.40 
22.95 | 22.89 | 22.95 | 2261 | 2240 | 2211 | 21.84 | 21.69 | 21.69 | 21.81 | 21.55 | 21.36 21.78 
9942) 21.06 | 22.389 | 22.00 | 21.53 | 2108 | 22:75 | 22.41 | 22.14 | "22.19 | 21.59 | 21.44 21.70 
93.05 | 22.37 | 22.45 | 22.37 | 2214 | 22.74 | 23.26 | 23.22 | 22.99 | 22.79 | 22.65 | 22.65 21.99 
92.03 | 22.03 |. 22.36 | 22.82 | 2290 | 22.80 | 23.86 | 23.05 | 2402 | 23.59 | 23.28 | 22.79 22.36 
91.78 | 22.90 | 2336 | 23.065 | 22.80 | 22.04 | 23.82 | 2293 | 2263 | 22.08 | 21.75 | 21.69 22.21 
9163 | 21.01 | 22.57 | 22.93 | 20.56 | 2290 | 23.11 | 22.67 | 23.04 | 22.81 | 22.61 | 21.13 21.88 
21.54 | 21.91 | 22.09 | 21.93 | 21.89 | 2212 | 2287 | 23.04 | 2318 | 23.22 | 23.13 | 22.79 21.55 
2101 | 207% | 28.23 | 23.11 | 2280 | 23.92 | 23.71 | 23.93 | 23.42 | 23.32 | 22.87 | 22.79 22.39 
20.77 | 22.69 | 21.87 | 21.63 | 22.49 | 23.27 | 23.40 | 23.99 | 2437 | 2414 | 23.42 | 22.20 22.33 
92.21 | 22.31 | 22.62 | 21.34 | 20.64 | 20.00, 2239 | 22.52 | 22.44°| 22.30 | 22.08 | 21.95 22.01 
90.10 | 21.46 | 20.77 | 21.14 | 21.18 | 21.96 | 2186 | 22.41 | 2254 | 21.97 | 22.63. | 22.63 21.54 
92.97) | 22.97 | 22.35. | 22.37 | 22.88 | 23.05 | 22.91 | 23.10 | 2281 | 22.92 | 22.52 | 22.05 22.40 
92.63, | 21.72 | 21.91 | 22.03 | 22.20 | 22.48 | 22.70 | 22.60 | 22.85 | 2248 | 2241 | 22.08 21.93 
99.87 | 22.07 | 22.538 | 2242 | 22.82 | 23.37 | 23.40 | 23.24 | 23.26 | 23.01 | 22.61 | 22.46 22.27 
Slate reiol | 21.22 | 21.06 | 21:12) 2041 | 20.72 | 20.59 | 20.72 | 2091 | 2084 | 20.71 21.08 
29.44 | 22.68 | 23.02 | 2461 | 20.87 | 20.79 | 20.78 | 2046 | 2065 , 20.65 | 20.84 , 20.64 21.37 
99.63 | 21.87 | 21.27 | 21.75 | 22.06 | 22.06 | 23.44 | 23.61 | 23.45 | 23.30 | 23.42 | 23.41 21.88 
20.47 | 21.78 | 21.56 | 22.75 | 22.08 | 22.51 |. 19.87 | 20.81 | 20.68 | 20.74 | 20.80 | 20.67 21.15 
Sots) aoi.50) } 22.00") 21.73 | 22:50 | 2287 | 2239.) 21:87 | 21.75 | 21.11 | 21.04 21.70 
21.63 | 22.62 | 22.44 | 22.88 | 23.46 | 23.56 | 24.06 | 23.34 | 23.45 | 23.42 | 23.13 | 22.79 21.86 
21.55 | 20.93 | 21.37 | 22.69 | 24.04 | 24.80 | 2466 | 23.18 | 2242 | 2181 | 21.36 | 21.10 22.20 
Cimersteen) sige || 22.04.) 22.41 | 21.97) 22:33 | 2211 | 2202 | 21.81 | 21.65 | 21.86 21.70 
Oidg), ede.) 21.80) 22.14 | 21.55 | 22.31 | 22.62 | 2281 | 22.93 | 22.25 | 21.71 | 21.71 21.38 
20.42 | 20.95 | 21.80 | 22.19 | 2239 | 2262 | 20.75 | 2086 | 20.28 | 20.09 | 20.40 | 20.15 21.03 
24.10 | 22.82 | 22.70 | 21.92 | 22.05 | 2242 | 2262 | 22.54 | 22.26 | 21.98 | 21.97 | 21.81 21.38 
21.40 | 21.92 | 2257 | 21.65 | 21.86 | 22.29 | 19.29. | 19.23 | 1880 | 19.29 | 19.04 | 18.99 20.71 
19.36 | 19.30 | 20.60 | 2164 | 21.83 | 22.55 | 22.83 | 2238 | 21.56 | 22.26 | 21.71 | 21.06 20.45 
20.56 | 2112 | 21.71 | 2249 | 22.55 | 22.78 | 19.87 | 20.12 | 20.36 |. 20.53 | 20.33 | 20.21 20.79 
20.13 | 20.93 | 21.56 | 18.49 | 20.47 | 20.84 | 21.20 | 21.36 | 21.48 | 21.19 | 21.18 | 20.92 20.41 
21.81 | 21.96 | 2212 | 2216 | 2211 | 22.50 | 2244 | 2237 | 22.26 | 2215 | 21.84 | 21.59 21.66 


212 


Hours of 


Mean Batavia | 1 A. M. a rc ieee eet’ een ee’ See a i PNR i 11 | a2 
Time. | | 3 | 
f 1] 2141 | 20.91 | 2052 | 1990 | 1966 | 19.72 | 19.54 | 20.27 | 21.19 | 1937 | 1814 | 18.97 | 
{f 21 2098 | 20.85 | 2039 | 20.15 | 19.66 | 19.78 | 20.09 |* 2059 | 21.63 | 21.03 | 2115 | 21.18 
| 3] 2002 | 1984 | 19.78 | 19.41 | 19.23 | 19.35 | 19.29 | 19.78 | 20.388 | 20.27 | 1979 | 18.83 
| 4] 21.91 | 21.91 | 21.57 | 21.37-| 2098 | 21.04 | 20.91 | 21.38 | 21.98 | 2161 | 2237 |) 2136 
5 || 21.12 | 20.99 | 20.72°| 20.39 | 2021 | 19.91 | 19.60 | 20.66 | 2018 | 19.32 | 1899 | 19.73 
6 || 20.79 | 2040 | 20.21 | 2015 | 19.78 | 19.35 | 1929 | 1984 | 21.03 | 2099 | 2081 | 21.21 
7 21.89 | 21.75 | 2130 | 21.17 | 20.91 | 20.65 | 2052 | 20.91 | 20.96 | 20.64 | 21.09 | 21:20 
8 22.18 | 22.25 | 2151 | 21.31 | 21.62 | 2149 | 2215 | 2287 | 2295.) 23.40 | 23.52 ))eeaae 
9 | 21.69 | 21.43 | 2142 | 2129 | 2098 | 20.98 | 21.29 | 21.20 | 21.16 |. 21.36 | 21.92 | 21065 
10 | 21.31 | 20.67 | 20.41 | "20.27 | 20.34 | 1990 | 19.84 | 20.74 | 2163 | 21.43 | 21.34 | 22.11 
11] 20.40 | 20.15 | 19.72 | 19.78 | 1966 | 19.47 | 19.72 | 20.21 | 20.28 | 21.62 | 22.18 } . 22.60 
12 |; 21.36 | 20.72 | 20.09 | 20.27 | 20.52 | 1997 | 20.27 | 20.59 | 21.78 | 21.68: | 22.48 | 218 
v1 191 21.01 | 21.81 | 2155 | 21.29: ] 21.23 | 2140 | 21.42 | 22.16 | 22.57 «| 23-2408) 2a \)7 sie 
| 14] 21.43 | 20.91 | 20.59 | 20.65 | 20.85 | 20.91 | 20.52 | 20.87 | 21.06 | 19.95 | 20.68 | 19.90 | 
15 || 1880 | 1862 | 1846 | 1846 | 1805 | 17.99 | 18.22 | .18.79 | 19.47 |~19.14 | 1816 | 18.53 
H / ie] 1923 | 19.25 | 1800 | 17.85 | 17.86 | 17.58 | 1668 | 17.23 | 18.06 | 17.42 | 17.977) degiee 
17 || 20.65 | 2052 | 2021 | 20.21 | 20.09 | 1984 | 19.35 | 1929 | 20.44 | 1869 | 1894 | 18385 J, 
D | ig! 2053 | 1978 | 1898 | 1846 | 1828 | 1799 | 17,70 | 1886 | 1942 | 1990 | 1827 | 1810 | 
bh | 19] 19.23 | 19.04 | 18.76 | 1811 | 17.88 | 17.60 | 17.54 | 17.85 |@19.28 | 1964 | 1864 | 17.46 | 
20 | 20.48 | 2015 | 19.78 | 1947 | 19.04 | 18.76 | 1899 | 19.84 | 20.37 | 19.78 | 1951 | 1849 § 
21|| 21.06 | 20.86 | 20.53 | 1990 | 19.47 | 1910 | 1886 | 19.47 | 20.76 | 19.78 | 19.30 | 19.81 \} 
22,|| 20.09 | 19.72 | 19.41 | 19.29 | 1929 | 1892 | 1846 | 19.29 | 20.59 | 19.16 | 1842 | 1871 } 
93 | 21.17 | 21.17 | 20.85 | 20.84 | 20.52 | 20.27 | 20.88 | 2138 | 21.38 | 20.66 | 21.01 | 21.62% 
94 | 20.85 | 20.39 | 2015 | 1966 | 1948 | 19.11 | 1917 | 19.65 | 20.26 | 20.50 | 20.29 | 19.73 6 
95 | 21.69 | 21.37 | 21.17 | 20.91°| 21.11 | 20.85 | 21.11.) 21.32 | 2097 | 10,02)°) 10 (seen 
26 || 20.54 | 20.47 | 1990 | 19.53 |. 19.60 | 19.35 | 19.29 | 19.90 | 20.82 | 20.05 | 20.29 | 19.26 | 
27 || 20.94 | 20.80 | 2016 | 19.65 | 19.23 | 19.04 | 19.23 | 19.78 | 20.79 | 2025 | 1899 | 20.56 | 
98} 19.16 | 19.11 | 1880 | 18.05 | 17.63 | 17.24 | 17.57 | 1861 | 17.99 | 1851 | 16.305) 0a Gems 
| 29 |) 20.54 | 20.02 | 19.72 | 1929 | 1880 | 1869 | 1851 | 19.65 | 19.37 | 1870 | 1835 | 19.24 F 
| 80] 20.52 | 20.27 | 20.03 | 19.78 | 1948 | 19.05 | 19.23 | 20.02 | 20.05 | 2039 | 2046 | 19.78 | 
31] 20.42 | 20.41 | 19.90 | 1917 | 1911 | 1874 | 1867 | 1861 | 1924 | 18.83 | 17.45)0) 0 de 20eee 
| | Reaper ie i Saas pthiecter aetna | : 
Hourly Means. 20.77 | 20.53 | 20.15 | 19.87 | 19.70 | 19.48 | 1946 | 20.05 | 20.58 | 20.24 | 19.94 | 19.84 | 
| | | | | i 
op 
{ 1] 2028 | 1935 | 1911 | 18.69 | 1864 | 1847 | 18:76) 19.16.) 19160) 17:56) 17 de mueetone 
/ @1 1928 | 1870 | 1880 | 18%7 | 1838 | 1839 | T8156 | 1867 | 19.420) 19:80) 10Gm eos 
| -8] 20.80 | 20.48 | 20.48 | 19.78 | 19.22 | 1892 | 19.35 | 19.97 | 20.13 | 19.73 | 19.43 | 19:45 
4 | 1861 .| 1855 | 17.79 | 17.50 | 17.91 | 17.74 | 17.60 | 1849 | 1935 | 1950 | 1889 | 1918 
5 | 20.04 | 20.02 | 19.53 | 19.23 | 1911 | 1876 | 1846 | 19.04 | 1849 | 1717 | 16.82 | 16.40 
6 || 20.16 | 20.02 | 1960 | 1886 | 1880 | 1857 | 1863 | 19.04 | 20.99 | 19.83 | 1859 | 19.44 
7 |; 20.86 | 20.47° | 19.90 | 19.41 | 1911 | 18:92 | 1867 | 1953 | 20:15 | 1981 | 2022 seme 
S| 21.44 | 21.25 | 20.79 | 2041 | 20.27 | 19.78 | 19.78 | 20.74 | 20.79 |.2019 | 19.98 | 20.33 
9 | 21.34 | 21.13 | 20.61 | 1990 | 1941 | 1917 | 19.04 | 1959 | 20.26 | 20.58-.| 18.93 | 19.30 
10 | 20.48 | 20.09 | 19.65 | 19.78 | 1948 | 19.41 | 19.48 | 19.60 | 19.06 | 18.77 | 19.24 | 19.48 
© | 11] 19.78 | 1941 | 1898 | 1862 | 1857 | 1857 | 1879 | 1941 | 1987 | 1992 | 19.06 | 18169 
FH] 12] 20.78 | 2040 | 1997 | 1978 | 1941 |. 1929 | 19.54 | 20.41 | 21.03 | 2005 | 2035 | 21.46 
y | 18] 20.09 | 19.84 | 19.35 | 19.41 | 1892 | 1868 | 1867 | 19.35 | 19.63 | 19.53 | 19.65 | 18.54 
14 | 20.03 | 1960 | 19.66 | 1874 | 1834 | 17.86 | 1816 | 1874 | 19.56 | 1927 | 19.67 | 20.00 
Dh | 15] 18.20 | 1803 | 1844 |.1815 | 17.27 | 16.66 | 1604 | 17.13 | 17.26 | 1602 | 1608 | 1571 
16 | 17.08 | 17.80 | 17.54 | 1691 | 1680 | 1686 | 16.79 | 17.31 | 20.06 | 1825 | 17.39 | 16.83 
OG | 17] 1953 | 19.04 | 1844 | 18.08 | 1803 | 18.04 | 17.97 | 1843 | 1879 | 1862 | 1839 | 16.95 
18 | 1898 | 1855-| 1816 | 17.80 | 1739 | 1717 | 1717 | 1856 | 18.99 | 1992 | 1978) epee 
D | 19] 2015 | 19.78 | 1960 | 19.04 | 1881 | 1846 | 1834 | 1898 | 1836 | 1839 | 1896 | 18.64 
20 | 20.02 | 1966 | 19.72 | 19.78 | 1929 | 19.41 | 19.29 | 1991 | 19.76 | 1865 | 18.23 | 1832 
q | 21| 1874 | 1857 | 1816 | 17.94 | 17.60 | 1761 | 1760 | 1849 | 1885 | 173g | 1662 | 16.72 
22 | 17.54 | 1664 | 1557 | 1438 | 1406 | 1422 | 13.57 | 13.44 | 15.77 | 163 16.14 | 16.39 
23 | 17.06 | 16.46 | 16.31 | 15.83 | 15.41 | 15.28 | 14.20 | 15.09 | 15.08 |. 15.80 | 1456 | 12.65 
24} 16.15 | 16.00 | 15.81 | 15.73 | 15.47 | 15.28 | 15.58 | 1654 | 1686 |° 16.09 | 16.08 | 16.16 
25 | 17.97 | 17.85 | 17:62 | 17.39 | 17.41 | 1764 | 17.35 | 1824 | 1848 |#1707 | 16-65 some 
26 | 17.48 | 17.72 | 17.79. | 17.50 | 17.7 | 4738 | 17.62) 18:30 | 91793 4 17270) todo eee 
27) 1867 | 1867 | 1830 | 1806 | 1783 | 1820 | 1801 | 1891 | 19.50 | 1940 | 1828 | 18.86 
28 | 20.48 | 20.09 | 19.96 | 1960 | 1892 | 1851 | 18.26 | 1855 | 19.30 | 1883 | 18.02 | 19.55 
29 | 2068 | 20.61 | 1965 | 19.41 | 19.17 | 1886 | 1880 | 19.73 | 20.62 | 20.25 | 20.89 | 20.21 
| 30 | 20.48 | 20.28 | 20.21 | 19.72 | 19.29 | 1892 | 1948 | 20.66 | 19.78 | 19.39 | 1819 | 1743 fh 
\ SL] 19.35 | 1898 | 1880 | 19.23 | 1892 | 1863 | 1892 | 19:16 | 2015 | 1916 | 1817 | 1874 
| 
Hourly Means.| 19.44 19.17 | 18.85 18.22 | 1805 | 1803 | 1868 | 19.13 | 1867 | 1824 | 18.16 
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| | Daily 
1PM 2 3 | 4 5 6 7 | Pe 10 ht Be 12 and Monthly 
| | | | Means. 
20.13 20.56 20.08 21.13 21.58 | 21.12 21.61 | 21.96 21.86 | 21.65 | 21.67 21.31 20.57 
20.52 22.54 22.12 22.39 22.45 22.70 21.73 21.96 20.87 | 20.67 | 20.41 20.53 21.10 
19.75 19.42 20.35 21.07 21.71 21.98 22.70 22.85 22.35 | 22.34 22.39 | 21.97 20.62 
| 19.51 21.25 20.47 20.70 22.61 21.71 22.00 22.38 22.42 | 22.14 21.99 | 21.92 21.56 
18.91 20.29 19.13 19.98 20.00 20.35 21.22 21.57 21.16 21.40 21.12 | 20.99 20.33 
21.50 20.76 22.07 22.65 21.94 22.14 23.07 23.04 22.95 22.39 22.46 22.24 21.29 
22.53 23.81 21.24 22.22 22.37 22.74 23.16 22.56 21.59 21.85 22.33 | 22.39 21.74 
21.93 22.44 22.55 20.75 21.39 21.49 22.13 22.30 22.21 22.00 22.24 | 21.77 22.11 
22.09 21.78 22.12 22.09 22.12 | 22.39 23.58 22.79 22.68 22.60 22.46 | 22.05 21.88 
19.06 21.46 22.00 21.14 21.80 | 22.37 22.42 | 19.67 19.60 20.35 20.21 | 20.53 20.86 
22.31 22.80 22.65 22.49 22.25 | 22.89 22.91 23.10 22.40 | 21.98 21.63 21.43 21.44 
21.63 22.15 22.78 22.78 23.02 | 23.56 23.24 | 22.79 22.95 | 22.66 22.52 22.24 21.81 
21.93 22.26 21.82 20.99 21.61 21.61 Zaks | 244 22.70 22.26 21.99 21.84 21.97 
19.67 21.64 20.53 20.31 21.63 19.92 20-bo 1) “2052 20.25 20.30 19.85 19.35 20.51 
17.40 15.34 17.90 19.03 19.54 19.19 19.30 | 19.54 19.53 18.98 18.98 18.52 18.58 
18.71 | 18.54 18.79 19.44 20.22 21.10 21.47 | 21.90 21.74 21.32 21.25 20.86 19.13 
19.36 18.79 20.00 19.76 20.01 20.72 20.72 | 21.17 21.22 21.07 21.18 21.05 20.07 
18.99 17.54 17.28 17.08 | 1839 | 19.14 | 19.56 20.05 19.91 | 19.78 | . 19.78 19.53 18.89 
18.39 18.76 19.86 18.33 19.61 | 19.52 20.07 20.37 20.69 20.43 20.81 20.61 19.10 
18.49 18.09 18.03 | 19.58 19.67 | 19.78 | 20.72 | 21.03 21.03 21.22 21.34 20.75 19.77 
19.63 21.18 20.52 | 19.13 20.36 | 20.32 20.81 | 20.79 20.82 20.62 20.48 | 20.15 20.15 
19.11 | 20.43 22.14 22.64 22.97 | 23.16 23.73 | 22.66 21.44 20.54 20.74 21.12 20.50 
21.20 | 21.71 20.35 20.93 20.60 | 21.96 22.24 | 22.14 21.85 | 21.84 21.44 21.43 21.20 
~ 18.39-| 20.15 20.84 20.15 20.56 | 20.99 22.20 | 22.42 22.41 22.41 22.26 22.05 20.59 
| 19.36 19.73 20.19 | 20.50 20.74 21.69 21.80 | 22.03 21.94 21.52 21.38 | 20.74 20.86 
Pe 21301 519.74 18.35 | 19.38 19.56 20.32 21.04 21.73 22.17 22.30 22.09 | 21.07 20.34 
| 19.81 20.07 19.85 | 20.17 20.07 | 19.46 20.15 20.57 20.11 20.04 20.11 20.03 19.99 
| 17.03 17.22 17.90 | 17.58 | 18.14 19.01 19.63 20.26 20.25 20.43 20.55 20.68 18.52 
; 1832 | 20.92 25.66 | 21.56 22.46 22.62 22.45 | 21.24 22.87 | 21.62 20.85 20.52 20.49 
+ 20.00 | 19.54 | 19.85 | 19.61 19.94 20.17 21.06 | 21.22 21.47 | 21.13 21.32 | 21.38 20.24 
17.54 | 1945 | 18.74 | 17.71 18.02 18.82 29.08 | 20.58 21.03 20.75 20.55 | 20.16 19.26 
| | | | | ee | cate 
| 19.82 20.33 | 20.52 | 20.43 | 20.88 | 21.13 PUSS Oi) 202608 hy ZUG) Pp 21.31 21.23 | 21.01 20.50 
SESS SS a 
| 17.03 17.66 18.10 18.60 19.43 19.14 20.62 20.58 20.76 20.82 20.75 19.73 18.98 
18.10 18.42 19.33 19.44 20.62 20.44 20.81 20.79 20.56 20.68 20.68 20.74 19.47 
17.36 17.59 18.11 20.47 19.94 19.81 19.83 20.54 20.97 21.22 20.17 19.04 19.70 
' 18.69 20.00 19.81 18.86 19.56 19.01 19.82 20.32 20.44 20.12 19.86 19.98 19.07 
| 17.92 18.87 18.46 18.70 19.42 19.53 20.37 20.41 20.97 20.69 20.56 20.30 19.14 
| 18.29 19.18 19.37 18.87 18.20 19.56 20.57 20.94 21.18 21.03 20.69 20.80 19.63 
| 20.78 20.02 19.85 18.93 19.36 20.52 20.63 21.12 21.31 21.63 21.36 21.55 20.20 
| 19.75 20.47 19.08 20.70 21.43 20.78 21.21 21.31 21.36 21.22 21.47 21.59 20.67 
| 19.90 19.13 19.45 19.50 18.96 20.10 20.20 20.32 20.24 20.05 20.37 20.49 19.92 
| 19.36 19.24 19.79 20.05 20.02 19.53 20.29 20.33 20.76 21.01 20.49 20.16 19.81 
EB WEE: 20.32 20.15 21.24 21.65 20.26 20.79 21.30 21.49 21.81 21.17 21.04 19.92 
20.13 20.64 21.01 20.93 20.98 21.68 22.60 22.50 20.43 20.61 20.67 20.47 20.63 
| 19.76 20.69 20.10 21.20 21.63 21.22 20.74 20.26 20.06 19.93 20.69 20.04 19.92 
20.81 20.93 21.26 21.01 20.91 20.77 20.81 21.41 21.52 21.49 19.74 18.86 19.96 
| 16.78 16.72 17.15 17.26 17.44 18.51 18.81 19.37 19.61 19.74 19.35 17.72 17.68 
| 17.22 18.19 17.53 18.27 19.21 18.50 19.50 20.18 20.18 20.37 20.55 20.42 18.32 
18.89 18.62 18.34 18.33 18.27 17,74 19.00 19.49 19.04 18.98 18.98 19.11 18.55 
19.84 18.85 iit 18.14 19.28 20°84 20.97 21.18 21.09 | 20.69 20.49 20.35 19.26 
20.31 21.11 20.31 20.40 20.54 19.14 19.39 19.38 19.87 20.12 20.24 20.16 19.52 
17.94 18.33 17.69 17.54 17.40 17.81 18.36 19.04 19.22 19.35 19.04 18.92 18.86 
18.50 18.06 17.92 19.20 17.90 18.95 18.50 17.87 18.18 18.30 18.79 18.37 18.11 
15.71 15.16 15.65 16.76 17.50 18.51 18.94 19.04 18.49 18.74 18.55 17.85 16.46 
15.59 14.25 15.04 15.16 16.20 16.39 16.89 17.38 17.40 17.11 16.90 16.86 15.79 
14.84 17.28 18.73 17.29 16.83 17.56 16.82 17.50 17.69 17.81 17.88 17.77 16.66 
17.34 18.00 18.03 17.35 17.65 17.50 17.68 18.00 18.12 17.81 17.42 17.54 17.51 
18.06 18.52 16.60. 16.58 17.78 18.64 19.58 18.81 19.05 18.85 19.04 18.55 17.91 
17.91 17.97 18.66 19.50 19.54 19.27 19.98 20.42 20.99 21.16 20.81 20.43 19.14 
19.34 19.30 19.36 18.57 19.59 19.39 19.13 19.26 | 19.56 19.87 20.06 20.30 19.33 
20.46 19.91 20.11 20.42 20.19 20.90 21.42 21.61 | 20.79 20.19 20.06 20.24 20.22 
20.02 19.10 19.48 18.37 19.06 19.22 20.05 19.38 | 19.56 19.87 19.67 19.65 19.47 
18.76 19.12 18.62 | 19.05 18.58 19.73 20.17 20.42 21.18 20.82 20.69 20.30 19.40 
; oe ee” 
le ee a ee 4 | | 
18.49 18.76 18.74 18.93 19.20 | 19.39 19.82 | 20.01 20.07 20.07 19.91 19.66 19.01 
| ‘ | 
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214 
TENSION OF THE ATMOSPHERIC VAPOUR, 
IN MILLIMETRES. 
Hours of | | | | | 
Mean Batavia | 1 A. M. | 2 3 4 5 6 7 | 8 9 | 10 | Moo 12 
Time. | | | | / ‘ 
f Lt 20.74 20.28 20.21 19.04 18.45 18.16 18.43 | 1942 | 1952 | 19.24 | 19.20 20.64 
/ 2] 19.29 19.04 18.74 18.46 18.38 18.57 18.57 | 19.04 18.69 17.65 | 16.90 18.79 
3 || 18.98 19.35 18.92 17.99 19.72 18.25 18.55 | * 19.42 19.85 19.18 | 19,22 20.43 
4 20.28 19.04 18.80 18.98 18.51 18.44 18.43 | 19.10 19.25 18.71 | 18.83 20.56 
5 || 20.93 20.99 20.99 20.61 20.99 20.73 20.41 20.82 21.67- | 21.0% |- 2h0% 22.06 
6 || 21.74 20.04 20.02 19.41 19.17 18.92 18.92 18.98 19.38 | 1802 | 1896 | “19.44 
7 | 19.98 19.84 19.35 19.10 19.23 19.23 19.78° 20.06 20.44 18.99 20.02 20.28 
' 8 | 19.41 18.49 17.91 17.74 17.74 17.27 17:79 17.75 18.56 18.66 17.73 18.43 
4 Q | 19.65 19.84 19.66 19.35 18.92 18.81 19.04 19.41 20.08 17.70 18.28 18.83 
nl 10 | 18.37 17.95 18.20 18.15 18.22 18.05 18.16 19.04 19.32 18.27 18.89 17.79 
11 || 20.55 20.48 20.35 20.09 19.41 18.57 18.61 19.61 20:72 | “16:38. "| aes 19.63 
m | 12) 20.25 19.48 18.30 17.72 17.37 17.45 17.73. |: 18:30 19.07 18.09 | 18.05 18.44 
13 || 18.30 17.42 17.26 17.14 17.33 17.39 17.31 | 18.05 18.06 17.65 16.91 16.92 
z 14 | 18.86 18.80 18.51 18.16 17.99 17.54 17.68 | 18.18 18.25 16.39 17.73 17.67 
15 || 18.92 18.31 18.26 18.20 18.09 17.97 18.07 18.73 £8829 TF 18.68 19.13 
f] ) 16] 1837 18,38 18.39 18.69 18.63 18.58 19.23 | 18.85 18.39 | 17.02 16.54 18.08 
17 || 20.43 20.42 20.16 19.96 19.78 19.04 18.92 19.63 19.27 17.90 16.72 16.68 
AH | 18]. 18.43 17.83 17.83 17.36 17.43 17.14 17.48 18.91 20.32 19.73 19.24 19.03 
0 19 | 19.23 18.92 18.79 18.55 18.43 18.26 18.14 | 1836 18.00 17.90 | 17.03 17.92 
20 || 19.04 18.98 18.61 18.73 18.55 18.61 18.80 19.49 19.21 19.45 | 18.89 19.69 
fJ | 21) 20.35 19.96 19.41 19.16 19.04 18.80 19.11 20.00 19.48 18.19 18.11 19.85 
m 22, 20.76 | 21.07 20.81 20.30 19.78 19.53 19.65 20.39 19.95 | 20.43 19.54 19.28 
Ba ata / a ae Ae pa 21.20 20.68 21.31 20.98 | 21.98 22.05 20.99 
Bert 2hya ; 23 16 20.84 21.68 21.80 21.28 | 20.36 | 200% 4° 920 
25 | 20.04 | 19.78 19.84 17.78 19.66 19.41 19.53 | 20.63 21.49 | 21.21 | 19.63 049 
26 | 20.29 19.84 19.72 19.53 19.04 18.79 18.79 | 19.56 20.29 | 19.43 | 19.57 18.66 
27 || 19.78 19.53 19.65 19.59 19.59 19.53 19.53 20.27 20.15 | 17.92 19.87 20.12 
28 | 22.24 22.11 21.81 21.55 21.11 20.85 ZL UNs 1, 207 21.46 | 21.01 | 20.27 20.28 
29 | 19.29 | 18.74 18.31 17.97 18.03 17.50 17.97, |' 18:42 18.74 | 20.74 | 19.61 19.10 
30 | 20.22 | 19.41 19.48 18.61 18.86 18.80 19.04 | 19.74 19.76 | 19.69 | 19.08 18.65 
| | | 
Hourly Means. 19.94 | 19.58 | 19.33 | 1899 18.98 | 18.74 | 1891 | 19.50 | 19.68 | 18.99 | 18.90 | 19.33 
| | | | 
f<) 1 2h20 |) 2h08 21.32 21.51 21.57 | 21.44 | 21.71 | 2131 | 2105 | 20.00 | 18.95 
2 24.59 | . 24.31 21.12 20.72 20:46 20.21 20.67 21.26 19.98 19.98 19.38 aa 
2 ah mae ae pee past 20.36 20.62 20.26 19.78 19.03 19.53 19.61 
: ; ; 5 18.51 18.63 19.04 19.25 | 20.93 18. 63 | 16: 
5 | 20.24 20.04 19.65 19.35 19.41 19.14 19.53 20.07 19.34 | 19.80 10.08 | 100 
6 | 21.29 | 21.11 20.39 19.29 18.92 18.58 18.80 19.16 18.17 | 18.71 17.91 | 17.55 
7 || 19.04 18.06 17.23 16.65 16.96 17.27 16.62 16.97 17.19 | 15.59 | 16.35 17.17 
8 || 20.68 20.04 19.84 19.72 19.53 19.16 18.86 | 19.94 20.07 19.67 19.20 19.07 
9 | 19.90 19.78 19.66 19.47 19.11 18.86 18.98 19.17 19.33 19.51. | 19.30 | 1859 
_ | 10] 20.54 20.61 20.14 20.21 19.66 19.47 19.17 | 20.25 20.19 19.74 | 20.70 19.53 
ne 11 || 19.78 19.65 19.35 19.47 19.10 19.04 19.53 | 21.11 21.68 20.15 | 20.56 | 21.66 
12 | 20.81. 20.68 20.67 20.09 19.90 19.72 20.28 20.15 18.79 | 18.46 17.84 19.44 
fi] | 138 21.47 21.71 21.44 | 21.31 20.79 20.72 21.00 | 21.42 | 20.56 | 19.70 | 19160 21.82 
mt 14 || 21.57 21.56 21.09 20.94 21.06 20.99 21.13- | 20.17 20.04 19.24 19.13 21.00 
15 | 20.86 20.41 20.15 | 19.72 18.98 18.57 18.92 20.06 19.16 | 16.28 18.17 18.64 
QO { 16} 20.94 20.86 20.41 20.27 20.02 19.78 20.54 | 19.95 19.61 19.71 17.29 21.20 
17 21.62 21.47 34:32. | 25.12 20.99 20.80 ah | 21.55 20.19 | .19.09 17.87 18.51 
AH | 18] 21.42 21.07 21.26 20.68 20.16 19.97 20.10 | 20.47 | 20.32 19.53 19.69 19.75 
0) 19 | 19.59 19.11 19.41 19.23 19.23 19.17 19.78 18.93 | 18.59 18.17 19.05 21.19 
20 21.28 20.94 20.86 21.11 20.92 20.72 21.59 22.17. 20.64 19.27 18.18 20.99 
0 a 559) ie 19.53 19.41 19.53 19.48 20.04 20.81 | 17.77 18.08 20.08 19.57 
oo ae) ri ae 20.28 20.02 20.09 20.74 20.58 | 20.94 20.56 20.27 19.57 
ore ies 188 Di 19.65 19.90 19.90 20.43 20.47 20.87 19.81 19.90 19.81 
Be eae aM ae | a ees 20.03 20.28 19.87: 20.15 21.09 19.17 20.13 
gece ae a0 te ae 0.54 19.90 19.91 | 20.06 17.74 19.11 17.91 16.34 
Boils anes ee shel 92 | 20.67 20.66 20.87 | .21.28 | 21.30 20.95 19.50 21.25 
arg og aa : 20.54 | 20.14 | 20.27 20.02 21.86 21.26 20.47 22.01 21.54 
‘ 02 19.78 | 19.35 19.04 | 18.67 19.29 20.79 20.77 21.21 21.06 21.38 
29 ae — 20.14 20.33 19.84 19.60 19.41 20.28 21.16 20.60 | 18.69 18.06 20.19 
| Be ae | aeaS ine | oath yk 19.54 19.96 20.44 20.60 19.01 17.10 18.66 
«19. . : ; 19.96 20.73 20.13 19.76 | 18.64 18.55 17.84 
Hourly Means. || 20.63 | 20.39 20.23 20.04 19.83 | 19.69 20.01 20.36 19.92 19.28 19.00 19.51 


I ene 
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TENSION OF THE ATMOSPHERIC VAPOUR, 
IN MILLIMETRES. 


| i | | | | Dail 


a 
a a in Neenah ss 


| 
+1 P.M. y 3 | +. 8 5 6 i Fah Svat MN ae Fis 42 and Monthly 
| | | : | | | | Means. 
- . - : u | NY 
\ | | | | | | | | | 
£9.81 | 19.54 | .19.73 | 19.91 | 20.09 | 20.32 |. 21.28 21.18 20.76 | 20.830 | 20.17 19.90 || 19.85 
19.26 199.28 | 19.73 | 20.22 | 20.47 | 19.98 | 20.78 | 20.02 | 20.39 | 20.70 | 20.76 20.18 | 19.33 
20.68 20.40 19.78 19.78 20.72 | 20.52 | 20.02 | 19.87 | 20.37 | 20.62 | 20.61 20.28 19.73 
| 20.31 19.45 | 19.58 | 19.30 | 19.67 | 20.84 20.95 | 21.27 21:46 | 21.3f | 21.28 | 21.20 19.81 
|, 21.49 | 20.84 | 20.50 | 19.96 | 20.66 | 2064 | 21.01 | 21.73 | 21.86 | 21.98 21.77 21.89 || 21.11 
1047) 1974 | 19:16 | 19.65 | 19.76 | 20.72 | 21.08 | 21.22 *| 21.67 | 22.46 | 20.39 20.00 | 19.89 
19.85 | 20.59 | 20.60 20.81 | 20.02 | 20.60 20.99 19.62 | 20.17 | 20.04 | 19.60 19.72 19.95 
Y 18.65 | 18.17 | 18.56 $8.09 | 18.33 | ° 19.02 19.2% | 19.77 .| - 20.41 20.26 20.18 19.98 18.67 
: 18.40 | 18.59 |. 18.52 | 1889 | 19.45 | 18.65 20.13 | 19.65 | 19.13 19.37 | 19.24 18.91 19.10 
( 18.79 | 17.28 | 17.34 | 19.36 | 19.22 | 18.76 19.53 20.57 | 20.80 20.38 20.12 20.24 18.87 
| 19.7% | 203% | 20.43 | 20.95 | 2099 | 21.36 | 21.22 |. 21.22 | 21.53 21.56 | 21.43 20.00 20.36 
| 48.12 | 17.91 18.48 20.11 | 20.60 | 19.98 | 19.90 | 20.29 20.35 19.65 | 19.16 18.92 18.90 
4 47.78 | 17.21 18.28 | 1175 | 17.82 | 1863 | 18.93 19.56 | 19.16 | 19.04 | 19.22 18.98 17.99 
{ 18.59 $8.32 | 18.32 | 2019 | 19.51 | 18.70 | 19.39 | 19.82 | 19.63 | 19.68 | 19.67 | 19.28 18.62 
19.05 | 19.57 19.02 18.48 19.05 | 19.49 | 19.64 | 19.75 | 19.68 | 1928 | 19.04 | 18.55 18.81 
{ 18.86 | 18.71 | 18.29 19.38 | 19.95 | 20.60 | 20.29 | 20.02 | 20.60 20.85 20.84 20.69 19.09 
} 15.54 | 1712 | 20.19 | 2047 | 21.50 | 21.06 | 21.92 | 21.76 | 21.80 | 21.98 | 19.36 19.04 19.61 
} 19.87 | 20.43 | 19 | 2010 | 19.43 | 20.79 | 20.78 | 20.44 | 20.62 | 2013 | 19.36 19.48 19.31 
| 18.07 | 1868 |. 19.22 | 19.45 | 20.02 | 20.07 | 20.32 | 2049 | 20.47 20.00 | 20.05 19.91 19.01 
21.13 | 1994 | 19.88 | 19.73 | 20.04 | 1890 | 19.02 | 19.52 | 19.89 | 19.56 ‘| 20.38 | 20.30 19.43 
19.59 | 19.38 | 19.36 | 19.79 | 19.96 20.66 | 20.72 | 21.55 | 20.81 | 20.72 20.44 20.82 19.80 
20.55 | 21.78 29-26.) 22:65 | “20.36° | 2059. | 22:33 | 22.17 22.49 | 22.76 | 21.79 | 21.78 | 21.04 
2esee)) fo28e | 20.97 | 20.64 | 21.43 | 19.89 | 22.0% |. 20.23 | 22.16 | 22.08 21.69 21.62 21.02 
22.18 | 21.95 | 20.00 | 20.16 | 20.74 27.2% | 21.37 | , 21.16 21.01 21.19 | 20.68 | 20.62 21.15 
21.66 | 19.78 | 19.20 | 19.20 | 20.43 | 20.47 | 1992 | 20.89 | 21.72 | 20.24 | 20.24 | 20.74 | 20.17 
19.30 | 19.03 19.75 20.08 1889 | 19.98 | 21.04 | 1837 | 2013 | 20.25 | 20.18 | 19.91 | 19.60 
4° 20727); 2069 | 23.94 | 22.38.) 22.33 | 22.05. | 22:42 | 22.61 22.73 | 22.59 | 22.59 | 22.52.) 21,00 
| 21.81 21.41 21.38 | 22.03 | 21.07 | 21.59 | 21.92 | 21.84 | 21.84 | 21.69 21.18 | 19.96 21.39 | 
| 20.72 19.75 19.51 | 19.09 | 19.09 | 20.44 | 20.94 | 20.76 | 20.82 | 20.75 | 20.80 | 20.74 |. 19.49 | 
1 1%793 18.11 19.42 | 19.98 | 20.81 | 21.80 .| 22.58 | 22.39 | 22.50 | 22.35 | 22.02 | 21.21 || 2009 | 
f P ree be : ANT eS oad cee oe | : le n | fe at , fie | - é' | a q 
| 19.60 19.47 | 19.73 | 19.94 20.11 20.31 | 20.69 | 20.66 20.90 | 20.76 | 20.47 | 20.25 | 19.74 | 
| | | | | | 
oo Tn a a SP ey er eT rs 7 i 
17.41 | 19.50 | 20.28 | 20.02 20.32 21.96 | 22.48 | 2237 | 21.92 | 2196 | 21.62 | 21.61 20.89 
17.80 | 16.50 | 20.30 20.94 20.76 | 21.01 20.32 | 20.49 20.99 20.64 20.63 20.56 | 20.25 
19.45 19.91 20.31 13.15 | 13.40 14.56 15.90 | 16:74 | 17.38 |. 18.12 | 17.77 18.92 18.64 
18.15 | 1912 | 18.76 | 19.06 | 19.70 | 20.07 20.44 20.94 | 20.72 | 20.90 | 20.76 20.56 19.30 
19.13 4| 20.97 | 20.56 | 20.25 | 20.22 | 22.17 | 21.06 21.31 20.60 | 21.04 | 21.36 21.23 20.19 
15.78 | 19.41 | 18.75 17.47 | 17.58 | 18.70 |, 19.96 | 20.38 -| 20.32 | 2038 | 20.69 | 19.79 19.12 
17.29 | 1665 | 17.03 17.90 17.89 | 18.96 19.39 | 19.57 19.87 20.38 | 20.64 20.89 17.98 
17.94 | 1990: | 1994 | 20.25 | 20.22 | 20.21 | 2080 | 19.89 | 19.42 | 19.35 19.54 19.53 19.70 
19.12 19.07 20:25 | 21.28 | 21.34 | 21.32 20.53 | 21.16 | 20.93 20.96 21.01 20.68 19.97 
20.00 | 1883 | 1831 | 19.40 | 19.91 | 19.43 | 20.13 19.84 19.44 19.87 20.37 20.05 | 19.82 
20.84 | 20:84 1 20.32 | 1920 | 19.91 | 20.35 | 20.77 | 20.94 | 20.91 20.76 | 20.82 | 20.82 | 20.32 
17.94 | 16.48 18.74 20.15 20.44 21.06 21.37 | 21.88 21.80 22.13 22.17 21.82 | 10.12 
| 24.39 | 20.24 | 19.57 20:57 | 19987) 27.06 | 21.382 | 2217 | 21.86 22.19 .| 21.98 21.58 21.06 
4 20.57 19.19 19.98 | 20.84 21.12 | 21.01 | 26.99 FEA | Bh.38 | 27:96 | 21.07 21.06 20.73 
18.09 19.26 19.63 | 20.60 21.71 22.43 | 22.62 22:97 | 22.60 22.50 | 22.41 21.86 20.25 
{ 20.08 | 20.69 | 20.94 | 20.49 | 20.52 | 21.34 | 21.57 |. 21.40 | 21.58 20.92). 28.36 21.56 20.57 
| 20:76. | .19.05 | 19.23 °| 21.16 | 20.56 | 21.48 | 22.23 | 22.60 | . 22.42 99059) 22:11 | 2056 20.85 
, 18.68 | 21.01 19:96 20.46 20.29 | 20.32 19.75 | 20.96 20.50 20.37 20.37 19.78 20.29 
{ 22.6% | 21.64 | 21.13 20.27: | 19.98 | 20.87 | 21.24 20.94 21.45 | 21.43 21.70 21.62 20.22 
} 20.82 | 20.06 18.59 17.29 | 18.74 19.36 | 20.32 | 20.02 20.01 20.38 | 20.24 | 19.79 20.18 
19.87 19,24 | 20:07 | 20.93 | 21.03 | 21.61% | 22.27 22.31 22.49 .| 21.98 | 21.83 22.02 20.38 
b 20:94) 21.05 | 28.24 | 21:13 | 27.30 92.41 | 18.05 18.61 19.04 | 19.48 | 19.6% | 19.73 20.36 
20.78 19.90 | 20.81, | 21.34 | 21.71 | 19.18 | 20.74 | 20.79 20.72 | 20.91 | 20.98 19.96 20.29 
20.84 20.89 20.38 | 20.50 | 20.90 21.06 20.64 | 20.63 20.81 20.81 | 20.94 21.26. | = 20.39 
20.33 | 20.94 | 20.35 | 20.15 | 1973 | 19.36 | 20.72 21.49 20-46 | 21.46 |.. 21.71 22.15 20.23 
} 21.45 | 20.94 21:45 | 20.69 | 21.70. | 22.46 | 2241 | 21.53 Ogee) 2ePUE | 2E.07 |) 21.07 21.24 
‘ 2135 | 2096 | 21.57 | 22.20 | 22.50 | 22.74 | 22.49 | 22.5% | 22.43 | 19.68 | 19.73 19.53 21.17 
| 20.47 | 20.52 | 23.48 | 22.46 | 2299 | 22.56 | 22.21 | 21.99 21650.) 2h50) eetor |. 20tt 21.00 
19.91 £8.09 | 19.93 | 23.43 | 21.31 | 21.70 |. 28.24 | 20.75 20.42 | 20.60 | 20:53 | 20.40 20.25 
16.22 18.55 18.27 | 1837 | 19.73 | 21.50 | 20.66 | 19.64 20.79 | 20.63 | 20.56 | 19.93 19.58 
18.04 | 2043 | 22.12 | 2218 | 19.06 | 19.48 | 19.87 19.80 21.40 | 21.26 | 20.55 | 20.30 | 19.97 
| | | | v oe i ee oe 
= ~ a | see i ea ae = See = a 7 ; | 
19.44 - 19.68 20.04 20.06 20.21 20.68 20.79 | 20.88 | 20.92 | 20.88 | 20.89 | 20.73 | 20.17 
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TENSION OF THE ATMOSPHERIC VAPOUR, ! 
IN MILLIMETRES. 


: 
Watton bi Mm eae hil Me 6 7 8 p15 40 eae | 12 
Time. : | | 

| | : 
: 1 2043 . 20.75 2080 | 20.86 | 20.67 | 20.79 | 20.80 | 20.54 2050 2027 | 20.31 | 20.75 | 
i a! 1941 1898 | 1922 | 19.04 | 19.16,| 1874 | 1916 | 1963 | 1976 | 1910°| 1849 | 2046 | 
3/2022 20.03 1947-1985 19.85 «MAL 19.74 20.60 20.69 20.84 19.30 20.46 | 
4|| 20.67 20.54 20.28 20.40 1990 1990 | 20.75 21.01 2169 2146 21.30 | 20.81 | 
5 | 2180 2153 2171 | 21.84 | 2184 | 21.91 | 2218 2208 2208 | 2220 | 21.40 | 2205 | 
6| 2202 2118 20.73 2098 2066 | 20.65 | 20.99 20.79 2084 2136 2130 21.69 | 
7| 2222 2098 2117 | 2110 2097 21.16 2181 2228 | 2213 21.96 20.54 20.51 | 
g| 2099 20.92 20.85 | 20.78 20.52 2027 20.48 21.00 2062 2035 19.02 17.93 | 
9 | 2162 21.62 21.55 | 20.72 20.72 | 2097 | 2189 21:76 22.51 21.57 19.81 | 20.45 | 

10 2084 2116 21.16 | 21.16 21.03 | 21.22 | 2208 | 2244 22:26 23.01 2258 22.29 


11 20.90 20.64 20.52 20.39 20.27 20.15 21 Ge le 2atae 21.18 20.06 18.74 19.88 | 
12 | 20.85 21.17 21.11 20.91 20.65 20.91 20.88 20.57 20.47 20.28 21.09 {| 23.11 | 
13 | 21.81 21.42 20.65 20.91 20.78 21.16 | -22.02 22.13 21.14 20.32 20.43 21.63 
14 | 20.35 20.41 20.35 19.96 20.22 | 20.47 20.73 | 20.79 | 20.21 20.58 | 19.97 | 20.33 
15 | 20.27 20.21 20.39 20.21 20:15. | 20.15 20.84 | 21.18 20.82 21.52 | 22.17 | 21.86 
20.99 21.17 20.91 | 20.85 20.52 20.46 21.04 | 21.32 21.43 21.05 21.83 | 22.65 
17 | 20.92 20.92 20.79 20.79 20.85 | “21.17 1 21:37 21.40 | 21.77 21.42 20.50 22.41 
18 || 21.42 21.23 20.97 20.90 20.90 | 20.84 21.04 21.63 20.27 20.19 21.01 |; 21.58 
19 || 21.55 21.75 20.79 21.62 21.819) 21.62.) 22.22" | 22:20 | 22st) 22.31 22.45 | 21.71 
20 || 21.23 21.42 21.16 21.16 20.84 | 20.58 | 21.49 | 20.93 19.94 21.46 21.26 | 22.47 
21 || 21.49 21.55 21.36 21.04 20.65 20.52 20.59 | 21.31 21.47 22.25 22.42 | 21.01 
22, 18.55 18.37 18.03 18.63 18.21 18.69 19.65 | 20.76 21.15 21.36 20.77° | 24.01 
23 | 20.65 20.71 20.58 20.64 20.33 | 20.15 | 21.23 | 21.07 | 20.79 22.21 | 22.45 23.07 
24 || 21.05 20.54 20.53 20.14 20.27 20.39 | 20.47 20.62 21.26 20.73 | 20.89 21.89 
25 | 20.59 20.34 19.97 19.85 19.78 19.84 20.71 21.17 21.83 22.42 . 22.41 | 23.49 
26 | 21.63 21.43 21.14 21.14 | 21.30 21.177 | 21.76 21.03 22.00 21.43 22.50 21.88 
27 || 21.43 21.49 21.23 21.11 20.98 20.39 20.79 20.82 21.15 | 21.83 20.05 21.06 
28 | 21.07 20.43 20.43 20.81 | 20.92 | 20.92 21.18 21.40 22.35 | 22.25 21.75 22.37 
20.88 20.87 21.12 21.25 | 21.31 21.50 21.65 | 21.99 21.55 21.56 | 21:68 21.82 
\ 80 | 21.31 21.31 21.31 21.14 20.17 | 20.80" 3 2157 21.59 | 21.55 20:77 | 21.72 | 22.32 


DN N/a Ve oa 
~ 
oO 


i) 
© 


4 é 3 eee ee ees .aeee oe a Sees |E Pitas 
| uae | 
Hourly Means. || 20.97 20.84 20.68 | 20.66 20.56 20.57 | 21.08 21.26 | 21.25 21.26 21.00 21.49 


21.57 21.57 21.50 | 21.30 20.91 21.11 21.84 21.98 21.59 20.72 | 20.31 18.86 
20.79 20.66 20.72 20.85 20.78 20.52 21.10 21.63 21.94 21.88 | 22.65 | 21.56 
22.29 22.02 21.62 21.36 2tAg— 9216 21.22 20.90 21.16 21.42 | 21.65 | 20.91 
20.21 20.03, 20.03 20.09 19.97 20.15 20.33 21.04 21.38 20.42) } 122-38 | 22.25 
20.54 20.73 20.65 20.52 20.34 20.15 20.59 20.92 21.53 | 20.87 | 23.07 | 21.99 
20.68 20.54 20.09 19.78 19.72 19.90 20.47 21.07 20.85 21.26 , 21.06 | 20.46 
22.21 21.94 21.81 21.55 SLABS ya erG 21.62 | 22.20 22.11 22.33 .|. 22.21 | 21.82 
20.14 20.27 20.78 20.98 20.72 20.72 20.91 21.59 21.18 20.99 |_ 21.63 | 22.03 
20.59 20.52 20.21 20.39 20.40 19.96 20.79 21.01 20.95 | 21.68 | 20.84 | 21.64 
10 || 22.08 22.02 21.68 21.49 21.04 20.97 21.62 | 21.93 21.79 22.25 | 22.46 22.72 
11} 21.30 20.79 20.33 20.34 20.15 | 19.96 21.05 | 22.26 21.79 23.19 | 22.87 21.88 
12.) 21.04 21.16 20.97 20.71 20.58 20.46 21.04 21.74 21.76 21.36 | 20.56 21.20 
13 | 21.88 21.62 21.04 20.84 20.65 20.46 21.29 | 21.69 | 22.48 22.11 | 21.80 22.11: ° 
14 | 20.35 20.35 20.61 20.35 19.90 19.96 20.09 | 20.82 | 21.06 21.12 | 20.80 21.44 
20.65 20.39 19.78 19.53 19.48 19.78 20.40 | 21.22 | 21.49 22.61." |» 22:00 4) eae 
| 19.48 19.35 19.66 19.66 19.60 19.53 20.09 | 20.99 | 21.32 21.62 21.46 21.12 
17 19.90 19.72 19.72 19.72 20.15 20.15 20.54 | 21.31 21.63 20.95 | 21.47.| 21.62 
18 19.04 18.37 18.18 18.07 18.32 18.67 19.23 | 20.06 20.57 19.05 ‘| 21.01 | -206% 
19 19.22 19.78 19.97 19.66 19.53 19.59 20.42 | 20.76 20.49 19.63 | 18.81 | 18.25 
20 19.72 19.72 19.78 19.78 19.96 20.21 20.73 21.06 22.04 22.72 22.00 22.05 
21 19.93 20.17 20.62» 20.68 20.74 20.67 18.86 19.23 20.32 20.81: | 20.60 | 20.89 
22, 19.53 19.78 20.04 18.8655)" 13,07 18.55 19.41 20.95 21.28 20.50 | 1881 | 18.69 
23 18.98 19.35 19.60 19.90 19.60 19.84 20.002 | 19.41 | 20.68 21.03 | 20.42 | 19.59 
24 17.97 16.75 17.97 | 18.44 18.86 17.05 17.05 16.92 | 17.84 | 1886 | 19.40 | 18.91 
25 19.97 19.96 18.03 18.88 19.23 19.54 19.60 19.35 | 19.414 | 20.43 | 20.43 20.11 
26 18.76 19.17 19.00 18.82 19.35 19.41 19.17 20.09 | 19.78 | 1867 | 19.16 | 19.26 
27 18.92 17.85 18.94 19.29 19.23 19.41 19.23 20.03 | 20.73 21.01." | 21.03 15 20:69 
28 19.96 19.53 19.35 19.66 19.66 19.53 19.53 19.96 , 20.35 | 19.93 | 20.43 | 20.67 
| 29 || 20.21 19,90 19.90 19.90 19.29 19.35 19.54 | 20.09 | 20.75 | 20.38 20.93 21.42 
_ 80 19.66 19.72 19.60 19.41 19.72 19.60 20.15 20.21 ae) eoiee 21.46 21.58 | 20.86 
\ 81] 20.39 | 20.46 20.27 20.39 20.76 20.39 | 20.39 | 20.64 | 20.64 | 20.71 | 21.05 | 21.26 
| | | | 

her” mar a + es al 


Hourly Means. 20.26 20.14 20.08 += 20.04 += 19.97 | 19.93 | 20.27 | 20.74 | 21.03 
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BATAVIA 1878. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 
TENSION OF THE ATMOSPHERIC VAPOUR, 
{ IN MILLIMETRES. 
| | | | wo | | | | ie 
| A be 5 | al 
1 Ree | 2 | 3 | 4 5 6 7 | 8 | 9 | 10 ma az and Monthly 
| | | | | Means. 
| | | | | | 
20.41 20.47 | 20.43 20.13 | 20.33 20.48 | 20.835 | 20.74 | 20.97 2049" 4 21-16 20.37 20.62 
19.94 19.90 | 20.06 20.43 21.58 | 21.83 | 20.85 | 20.80 20.70 20.63 | 20.24 20.10 19.91 
22.33 R72) 20:88 | 21.09. | 21.52 20.17 | 20.88 | 20.94 | 21.00 20.81 | 20.74 | 20.67 20.54. | 
21.68 21.68 | 19.49 21.83 | 21.96 | 22.33 | 22.70 | 22.13 | 21.98 90-9011) 2271 21.88 21.27 
22.38 paogemen 220be |) 25,56, +) 256% | 22.62.41 21,86 | 421.98 | 21:91 4 2224 |. 22.11 .| 22,09 22.20 
21.36 21.96 | 20.87 | 20.53 | 21.09 TOR 2548 25 380 IRS 1 QS 1G el 9957 22.63 21.59 
20.47 aiOaae 19:42 | 19:18 Saba 2245 22.680 2eAe | 92029 1 287 P17 te a) 2144 21.38 
a067 1) 20.69 | 20.59 | 21.06 | 20.27 | 20.95 | 1898 | 20.53 | 20.98 | .21.17 | 21.23 21.42 20.51 
19.90 aote) 244 | 21.01 21.17 | 20.60 | 21.05 21.04 | 21.04 Zio 20:97 20.90 21.08 | 
21.36 21.36 91.76 | 21.88 | 20.09 | 20.27 | 20.98 20.98 | 20.78 | 20.84 | 20.71 20.90 || * 21.38 
20.47 20.35 20.60 | 20.52 19.45 | 20.47 | 21.88 | 20.63 20.62 20.75 | 20.80 20.79 20.54 | 
23.17 Zee le | 19:30 DEON 2O.G8e |) 218.) 2NbI dt 27a | 24-08 21.84 | 21.91 21.83 21.28 
21.26 22.39 | 21.83 |. 21.21 21.23 21.56 | 22.02 | 21.88 | 22.14 | 21.79 | 20.94 20.23 21.37 
21.04 20.27 | 20.92 | 20.80 | 20.67, | 20.79 | 20.53 20.65 20.46 PF A2052 4 20.27 20.50 
22.15 21.96 | 22.33 21.53 20007) 22 tae 22.79 04) 23.100 1) ‘23-04 IF Jinge 1 2139 21.18 21.48 
20.60 | 21.13 | 21.06 21.58 22.04 22.88 | 23.36 | 22.38 | 20.63 | 20.55 | 21.00 20.86 21.35 
943 | 2171 | 21.99 pe B 21.63 OVS 7) 21.49 2162 21.49 | 21.68 | 21.68 21.36 21.41 
| 20.56 20.89 21.21 | 21.89 PUGO e202 2092 SSP ie 23h 4 OVI | 25.43 21.43 21.11 
22.25 20.82 | 21.05 21.69 22,02, | M2068) 21.81 2194 2142 2129 2136 21.42 21.70 
21.34 20.40 | 22.32 | 22.17 22.19 22.05 | 22.24 22.36 21.89 | 21.81 ; 21.55 21.49 21.49 
21.73 20.39 | 20.19 | 21.20 | 22.32 22.05 | 20.92 | 20.86 | 29.37 | 20.22 | 19.35 | 19.35 21.07 
21.26 200g t 24°00) | 21.63 21.12 SPO Ne ZoI8 e228 2206) i STO ERS + 20.91 20.64 
22.60 23.45 | 23.54 | 23.05 22.14 91.90 | 21.42 | 21.28 |) 21.13-| 20.87 | 20,80 | 21.12 21.55 
21.25 22.28 22127) 23.01} 21.84 | 20.90 | 21:31 | 20.79 | 20.79 20.91 20.91 | 20.85 21.08 
22.30 21.99 | 22.38 SES oo tee 2809, 2890" 28:93" 931694 2293 -) 91.99 21.65 257s 
21.78 21.91 Seat et, 20is | 2074 20.69 21.07 20784) 2199. | 21.6598 21751 21.63 21.57 
21.15 21.34 |. 21.18 | 21.36 | 20.68 21.31 | 21.09 | 21.03 ; 20.63 | 20.69 | 20.75 | 20.88 21.02 
21.69 20.49 | 20.12 | 20.76 | 20.11 21.43 | 22.17 P2907 4) DY-F1 21.62 | 20.95 20.75 21.24 
20.59 |. 21.06 20.97 2t-0Gn | 22:87 27s 2h 186) 121382 21.61 | 21.05 | 21:85 | 21.77 21.44 
22.62 21.97 2282 | 22.94 | 22.55 23.50 | 22.75 22.87 22.26 | 21.99 | 21.65 21.51 21.92 
| | | | | | 
oS be et pS ee a a 
21.39 21.40 | 21.25 21.43 21.46 Zi bbe yer ates: 21.69 iy 21-5209) 621.45 1 2025 21 12 21.20 
‘ s | t \ 
19.38 19.51 | 21.33 21.61 | 20.98 STAG 20.72 | 20.85 | 20.78 | 20.72 20.65 20.59 20.90 
92.54 | 22.54 21.55 22.05 | 21.63 22.29 22.39 | 21.84 | 21.91 | 22.08 22.02 22.29 21.68 
| 21.05 | 21.84 23.24 2LGa0) 22.07 21.71 21.97 | 22.08 22.08 22.02 21.88 21.36 21.66 
19.91 | 20.40 20.97 19.48 | 22.25 23.15 PAS ea ey ara Or) 21.03 20.82  .20.43 20.62 20.96 
21.17 20.88 20.27 19.88 | 20,23 20.19 21.14 20.91 20.82 20.94 21.20 21.06 20.86 
19.78 | 21.16 20.61 21.31 | 21.51 22.05 22.24 22.50 22.36 22.36 22.35 22.47 21.11 
20.05 19.28 20.25 20.68 | 21.31 20.74 21.12 20.79 20.85 21.04 21.23 20.91 21.27 
21.68 22.05 22.57 SV 7t. | 27,52 21.38 21.00 | 21.25 21.12 20.99 | 20.61 20.66 21.19 
21.78 20.99 21.03 22.38 | 22.75 22.81 22.54 | 22.54 22.39 22.52 | 22.44 22.36 21.48 
21.09 22.57 22.23 21.58 | 21.74 22.14 22.66 22.39 22.18 | 22.30 | 22.08 22.08 21.96 
23.18 22.54 22.68 22.83 21.42 21.28 21.32 | 20.81 20.54 | 20.86 | 20.98 21.36 21.49 
21.51 21.31 | 22.81 22.66 | 22.19 22.25 23.24 |. 23.10 OTA tr 22.09 om 22.02 21.95 21.64 
21.83 Sian. 22.17 S205 20-18 20.44 20.05 | 20.04 20.04 tal 19.78 |) 20.22 19.90 21.13 
21.43 | 23.07 | 21.96 21.90 22.35 22.41 | 22.14 | 22.33 21.65 21.00 | 21.81 21.36 21.26 
20.81 20.50 | 20.29 19.69 | 20.19 20.06 20.18 20.24 19.91 19.29 | 18.74 19.16 20.35 
20.62 99.121 21.58 21.57 20.60 21.49 20.64 20.44 20.30 20.05 20.04 19.47 20.53 
20.77 19.60 19.73 20.05 | 19.75 19.80 20.42 19.96 19.65 | 19.47 19.23 19.41 20.20 
20.42 20.42 20.73 20.32 | 20.38 20.48 20.26 20.26 20.06 | 20.18 | 19.67 19.53 19.84 
18.59 | 19.26 18.25 18.37. 19.06 20.69 20.58 20.44 19.28 19.53 | 19.96 19.90 19.58 
21.96 20.60 20.53 20.91 | 20.23 20.15 19.50 19.50 19.75 20.38 | 20.12 19.61 20.54 
19.88 " 19.16 | 19.54 20.97 20.28 20.32 18.79 | 18.98 18.98 | #1892 | 19.22 19.47 19.92 
18.54 | 19.56 18.14 18.34 19.67 19.65 19.78 | 19.41 19.53 19.23 | 19.53 21.75 19.48 
19.73 20.01 19.65 19.05 | 19.01 19.32 17.46 | 17.83 19.11 18.03 17.25 17.79 19.28 
1865 1840 18.51 20.29 19.13 19.94 20.06 20.11 19.04 19.41 19.72 20.02 18.72 
20.76 20.00 20.06 18.42 | 19.41 19.16 19.66 19.35 17.73 19.04 19.72 19.17 19.48 
19.83 20.54 | 19.69 19.87 20.00 20.37 20.68 19.72 19.59 19.53 19.84 20.03 19.60 
20.32 | 19.40 | 19.33 21.58 | 20.89 21.20 20.87. | 20.48 20.35 20.09 19.90 20.39 20.05 
20.91 | 21.23 | 20.59 20.85 | 20.41 18.86 19.66 19.41 19.66 19.72 20.03 20.15 20.00 
21.15 Si21n 20:89 20.35 | 21.18 21.03 21.20 | 20.30 20.16 20.02 19.78 19.90 20.35 
gu58 22.32" |, 21:36 20.99 20.84 21.48 20.86 20.15 20.09 20.52 20.58 20.39' 20.59 
91.49 | 21.62 | 21.65 20.79 | 21.57 21.97 21.81 21.48 21.16 | 20.96 , 20.39 20.15 20.93 
| | | | 
a = — | = | eae e : 
20.72 20.82 20.76 20.78 | 20.83 20.97 | 20.88 | 20.70 20.44 | 20.45 20.44 20.49 20.58 
| ; | 
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BATAVIA 1876. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 
RAIN, 
IN MILLIMETRES. 
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BATAVIA 1876. METHOROLOGICAL OBSERVATIONS. 
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BATAVIA 1876. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 


RAIN, 
IN MILLIMETRES. 


. SO en mR re ee 


Hours of 
Mean Batavia |} 1 A. M. | 2 3 


Time. 


April 21 
» 22 — — -- — fF — ~ 
29 


| ® | 
May i ~- _ _ aay | ae er = yay = 
: 2 =. oe m Say Tae = mee es as 
3 nis = ce A a) eee = = a, He. 
? 5 = = = — rn _— a — 
8 BS oes. ra ba re ae =7 — di 
13 — _ — a — — — — — 
14 a — — S-- -— = ath == ae 
18 — — — — — _— — — — 


reg 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


» 


k 
June 7 — | — — | = == a — 0.9 pai! 
8 Poe ack | Phe | es | PA | ej vies | mee =x. 
10 — = ee be wi Say 4 = ata 
If 0.1 0.1 — te Sh, oe wee we 
12 = — Bee _ — | 1.0 0.6 152 oe een 
13 at 2% = —- = 


14 0.6 oo Ss eee eet tos a == — 

24 — — = eae = Ee eS ees 

> 25 0.4 0.2 0.1 = a ais ae as axe 
July 5 = — ee: ee —_ || om ae zt 
10 =x == — fre ee eee = e2 a 

11 — — =e ee tg | ia feat = on 

16 — ae ore a5 a= Bs Les ihe 


August 4 | 
} 10 a a — a | — | 0.3 a — } —— 


» 341 — — a | es 


September 
» 


os na eee Gen PD teeds a a F 
25 J shad eee ers i ee ae ae 


October 7 |} a = ee & i 4 | 0.2 aip 4 i 


eye oo — ee 4.1 16.7 3.6 

) a | = —— hoes mie « 

12 Ek BAL. o ats au oy i ie SMe + 
15 Es a is me a ry x” ae) oe 
20 x ie ee ia et ey +7, - 
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24 a ie Wed | rat 


November 3 == — ~— whe = Os 
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BATAVIA 1876. METEOROLOGICAL OBSERVATIONS. 221 
RAIN, 
IN MILLIMETRES. 
0 S 
1 P. M. peri. 1,8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Daily Sums. 
= _ — — a — — — _ — _— — 0.1 
oD at — — = — = = 0.4 _ — = 0.4 
=: = = 12.4 18.4 0.4 0.1 — — — — = 31.3 
be ae Ae — = oe me 1.4 0.1 — 0.8 0.1 2.4 
x — 0.4 = 7 = = — = — — 0.4 
te = 19.5 5.6 0.1 — — — — — — = 25.2 
= Bee fon = ae = = 1.1 1.1 = = 27 
at ae eats _ Ves = = Se 16.6 0-9 = = 17.5 
0.2 0.7 0.1 — == = — — — _ —_ — 1.0 
0.4 0.4 — — — -- oe — — — — 0.8 
oa ve a 0.1 = = = — — = — — 0.1 
oe = zn oe ee =. = ut 12.5 2.5 0.6 a3 15.6 
a — — — = — — — — — a 0.7 
ie = — — = — = — — oo — _ 0.9 
oe ee ee is 0.1 0.2 = — — — = 0.3 
a. 4.7 8.8 10.6 2.7 4.3 4.9 2.1 0.5 0.2 0.1 0.1 3%0 
= = = = — JT ae — — — — 0.2 
16 tas anit ae = = 42 eee 1 0.7 — == 5.6 
om oa a a ae =o a 35.0 0.2 0.1 ae 0.6 35.9 
~_ 2 ~ = ae — — — — = — = 0.6 
a ae sa . a =e as = <3 — — 0.5 0.5 
2 = = ae == = = ae = — — aes 0.7 
Ba =e = see = 5.0 0.1 0.2 0.6 — 0.4 0.1 6.4 
as i. = 10.6 10.6 Bi 1.4 0.2 = — — = 23.9 
e/! = ee — ve 3.6 31.8 0.5 == — — = 35.9 
dhe ay = 0.1 0.6 2.8 0.2 0.7 0.3 — — —_ 4.7 
Be = ae = oe = = — ee — — = 0.2 
2} aS — — = — = — — — — — 0.4 
= as a= oa ts <= = 10.1 5.9 0.3 0.1 = 16.4 
a AB os —_ = ie = = — — = 0.3 
oe — _ = = - = = S — — = 0.3 
ce i — 0.4 0.1 — — — — — — = 0.5 
26 — — = 5.8 1.8 0.1 — — — — = 8.1 
= — = = — ~ 7.4 0.1 — = = 8.9 
1.8 1.7 — = a — — = — — — — 3.5 
sn as te ss ak se = a = = ts 
= ae = = = = 2.3 0.2 = — — = 2.5 
0.8 =. 13.5 = — 1.3 12.8 0.9 — — =. 30.5 
a 1 = a = ane oa = 0.9 0.1 a 1.0 
0.7 10.8 0.6 — — —- | — _ — — _— 12.4 
ee = — = * — — 0.8 — — = a 0.8 
21.9 1.8 ae = = aa eek a esa aa = 33.9 
ny ne = Ce aes = et ee ee 0.7 68.0 9.4 78.1 
de st = = ee = rd = ae he: ee = 5.6 
2.1 — -- — — — Jf = — — — = 22.1 
ae == = = = = 2 es = a ae 29.0 
art Beas = sey = = 2G ae a = =e = 0.2 
aa — — = 17.0 29.5 1.0 = = — = a 47.5 
ee ia ca a ae 3.1 7 = — — = 4.8 
x ae. ue = = ze =) 2.1 2.8 1.3 0.1 7A 
0.2 — 0.2 = fol ae = om ee oe ae ce 0.8 
sal = — 4.0 3.0 9.8 vee 2.1 2.0 0.5 =o 13 24.0 
a ne 2 am = Se a a ts ae = 0.9 
ae af pa i = = 2s ae 0.1 0.5 0.1 = 0.7 
= — = = 1.3 0.5 as as — == — 1.8 
30.9 0.1 — — — — —— = — os = <= 31.0 
0.2 atts DE id a3 aa = — = oss — 14.0 
7s i ee Bier 2: se 3.5 3.9 2.3 0.2 0.1 — 10.0 
ne ease ai ae aol = 15.5 0.3 0.3 = — 16.1 
a, As pie a ies A. = = ae ee. =A = 0.2 
= — — — = Tad 1.8 sone a = == = 9.5 
1.2 s ae — — = = _ = at — — 23.6 
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Hlours of | 
Mean Batavia || 1 A. M. oe ee | 4 5 6 Te aie | 
Time. | 
November 15 Be a = — | a = — | = ai 
» 16 — — — — | — = — — 
‘ at ieee N40) .08 | OB 3 © | eh 3 
i 18 a tapes ee Pn x re eee * » 
n 19 — 0.2 | Out | 0.4 | 1.4 Z.1 ae — 
December 4 | — — — — —_ = Bee are 
» +8) —— = eS — saan ——- — —_— 
» 12 — —= — — = = zoe = 
) 14 — 
17 — = 
18 8.3 = 
19 — is 
» 20 0.6 0.6 
21 — = 
) ye 1.9 0.4 
23 1.1 0.1 
) 24 ee ze 
» 26 _ | — 
) 27 0.5 0.1 
» 28 = = 
) 29 4.9 4.4 
son Mel Ge 
; 31 1.0 | — 
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RAIN, 
IN MILLIMETRES. 
Hours of | 
Mean Batavia | 1 A. M. | 
Time. | 
. = = a 8.2 
February 1 “= —_ — _ — _ — — — 3.3 5.4 
» 5 es Se a S _— a =—3 et a % a a - a aa 
)») 8 — = ~— — — == — —- — = 
») 9 4.8 ial Oa Sees OF2 — | — — — — — — — 
» 11 = — — | — = 0.7 0.1 = = — 
) 12 = 0.6 0.2 a = 0.7 = = = 
) 13 = — 0.9 Le 0.5 0.3 1.6 1.3 0.6 0.4 itil 0.2 
» 14 — _ — — — —- — — 
» 15 = 0.1 1.6 Zu. YAGf NDA a = == =— = 4.8 
» 16 — — a — — = — — — 
) 18 = — — — — — — — — 0.2 2.5 13.4 
» 19 —_ 2.0 0.3 ho — — — — 0.4 a a 
) 20 0.9 4.3 1.8 0.1 — a —_ — = =: — — 
) 21 0.5 — a 0.2 1.0 — — — = _- 
) 22 = — = = a 0.2 — 0.2 — = — 
) 24 — — —_ = — — — — a — — 
) 25 ao 0.1 0.9 0.4 — ao — a = — 
) 26 3:5 2S 10.0 ha Sak! Tal 3.0 ve 4.9 0.2 — — 
27 0.1 — 0.2 oe — — | — —_ — — — _— 
» 28 2.8 2.9 17 4.3 Pal 14.7 7.6 1.0 3.8 0.3 0.2 — 
March i a et 0,8 OG.5) 0:3 = 4.1 0.3 — = a 0.2 — 
>» 2 a —= i, 604 ea 2015 0.1 0.2 = = = — ae 
) 3 a | = = == — = | — ae — = a 0.6 
» 4 i — oo | = = = = — 
» : as — 1.2 1.6 0.5 0.2 — 0.1 0.2 — 0.2 0.1 
» J a | — — — oeeeet ce 
; 7 4 Mean | = a ake = = 23 Se B = 
» 8 — — — —— | — — 5 7 —s —— a 
» 9 a = = | =_ = paar aa 
» 12 — — a | = — 0.6 32.7 3.9 1.4 —_ 
13 —_— | — 0.2 igs 2.2 0.6 — 1.8 
) 14 on — — | — — — — — — Bit 
) 15 0.4 | 0.2 — | = —- _- — — — — — 0.2 
a Fig ae a a FE es ts = te 7 a af 
» 17 — — a — aot ie — — = —- —_ AS — 
18 = — — | — ea — — —- -- — — — 
20 — = Oe &. fic: Wer = = ae =3 = — = — 
eistos 4 cae ae | Sf 2). 2 ee 
24 = = O84 24 0.5 0.3 Bw = am fe = read 
) 25 — — — — — — = 0.5 0.1 
April 2 ee 78 4.7 0.8 0.1 0.1 0.5 0.1 = — — — 
» 2 5.8 28.7 4.7 0.9 0.1 4.3 0.5 1.4 — — — — 
) 9 —' | 2.5 1.1 0.1 — = = — = = — = 
» 10 = =. _ = = = —_ =~ — a ae aa 
emie Rieter he ee, tL 0.4 ant tee a x Es sh 23 a2 
) 12 0.7 = — | ae pos = a= = sick =a oe 
| I 
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RAIN, 
IN MILLIMETRES. 
1 P.M. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Daily Sums, 
| ; 
1.1 0.2 fal — _ — — — — See me ee 10.8 
ki! = = = = se = = — SS ae 0.4 
— — == po pe aa = — —_— — | — | — 2.0 2.0 
— a = rs Aaa =z 2.3 5.4 1 Ome 1955) 25 ae LOT 25.3 
0.2 0.5 1.8 aoe 0.5 10.0 12.6 16.2 3.3 44 45.1 136.3 
fe — ee | oa = = a4 = eae oe 79.5 
= = 0.5 0.1 — 2.0 — — oy eet, ke 3.7 
at 1.6 — a - — — — — 1.6 4.0 7.3 
We = in = as = = = ee = = 11.6 
val ae = a = — 0.2 = = oe = Zs 0.2 
nae at -s 0.4 2.0 = ats ple = a = ae 2.4 
= — — ~ — — ay aa = = 1.0 
Ee. ans = x 4.3 0.3 at = = = ee 4.6 
2 a a = — = =e 0.5 at 1 ee a 0.5 
a - _ _ = — = = — a = 0.9 
a _ itt 6.4 Cy) ier 8 eee “= = = 0.1 14.2 
= — — — — — oe = os = se sai 0.8 
eae pi = NES = = eas ae — = ve se 48.0 
11.1 — 2.8 0.6 1.0 — am om = =. 25.6 
3.4 1.0 0.7 3.0 12 0.2 — = & ee = — 18.2 
= — — — = = 0.4 0.1 — see as pie 0.5 
52.6 3.4 = a 0.1 1.5 i 0.2 0.1 — 3.5 8.6 71.1 
2.6 2.1 6.4 0.2 ce — Ee = Og 20.9 zi 19.7 
0.4 — — — — = as se a ee 1.2 
= = = = — — ae s =. I r= a rs 1.5 
+ 0.6 0.6 0.6 — = fe se ss =a 10.4 
ws re hes o 0.1 4.0 0.5 2.3 — = ee ts) gee 6.9 
0.8 eae = ut = >= = Ss. = = an ee 13.1 
= = ee 0.4 0.4 _ as = rm = a iS ae 0.8 
1.6 — — — | = a — a LS eas — 17.7 
= _ = — 6.5 =. sn ae Of") 9&4 1.3 23.5 
nis = — — — sie 0.2 en0.2 6.9 14.4 
‘at hg a = = = rs dive al ad SA Sion ee 17 
a oe — = = a bs: = sles WA i aL 0.4 
1.3 6.1 0.2 0.5 1.4 15.1 0.2 me = ee at eee ae 24.8 
2 — — — — — — 1.7 — 4.5 2.9 2.8 13.3 
0.5 0.2 — 1.2 = — es earl © D6 1.0 0.4 43.8 
ae = = = — 0.3 ke 120i ie tecaede cost 3.8 30.6 
_ 0.2 0.9 Lbs Ss — = = Se a 42.5 
= mas 2.0 0.2 — — — — ae ee ae 8.7 
Ms ia ae = = = pik a ae. wa TP aoe = 0.8 
3.3 1.0 =. — — — ae yak = ee ae 4.9 
a ae 1.5 0.4 one = Be ee! = et ae ee 1.9 
wes abe im = on ea! he 25 a a ats 4.1 
a = = 4.6 0.1 = 2 =i = a 4.7 
— — — — — _ 0.3 0.8 0.1 — = ce 12 
= = ae 11.5 — — = ak = “3 yl ae a 11.5 
4.9 0.1 = a — — ae ae ask, 22 me 5.0 
0.1 0.6 5.8 0.3 — — a 10.9 6.2 1.5 1.3 0.4 ine 
in? a ia bo st be = a coe aa ie ee al 
e. on = =e, — 6.3 0.4 a — = ee ye 6.7 
2.3 iB a a ae = ee Ae ae See = an 3.1 
oe 3.0 0.6 0.2 0.1 4.9 Sa a a sass _ 9.6 
Aa et as = ee 29.8 F750 "0,2 ikl 0)? Pe — 57.4 
un. a eas = 0.2 17.2 0.6 at 5.0 righ ae Mee = 26.1 
— — — — — = — 6.1 0.1 | — 6.2 
ae — cp = 0.3 0.3 at — — | = a 1.7 
wk Sale te ae sel at = a | eee 4.0 
— — — —_— a & | —_— & — — — — — | — 0.6 
_ nt yu wie we = ale a8 =. es ile pai 21.3 
3.0 0.4 « ad — in = as se 2 = — a 49.8 
= ue, nm a = te & S: = eu = 0.9 0.9 
al Dee Sus — wa — = oe — Che et oe 3.7 
Sing?) Ms 0.4 0.1 = 1.4 0.9 = — — | — 2.8 
mein a — ae = — a ae 0.5 40.2 | 3.4 3.0 80.9 
= my ae ick S = ne eo ate ay a 0.7 
H 1 | 1 
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; 
1 Hours of | | / / / 
Mean Batavia || 1 A. M. | 2 | 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 
Time. | | | ee | 
4 | { . ] 

April 15 — — — — — - — ae i a ae 
» 7: —_— — — —- _ — —_ — — — — 
19 a ee ne te e = pa: ae oe = cz 
» 20 -— _ _ — — — — — — = — 
» 23 — — — a — — — ro at mes ar 
? 24 ae aM: ae ee = a a dg leat oe Se ate 
» 26 — — — | — _ — — | | — | — — — 
» 28 — | — 4.3 0.3 — — — / en oats ao ae 

May 5 Se — — — — — — me ae Lame 
) 8 — a — — —— a == | a pane = peak, 
' 11 - = = = te Ea as ee. ‘< pe au 
» 26 — = 5 = = == wt: a Es net 7 
» 30 = = — — — — — eee = Sussd a 

June 6 — - —~ — = = Pa ao feet 
» 7 0.2 _ — — _ _- — see pe moth — 
) 11 — — — — 0.2 0.2 — | — a— ee — 
» 16 os — —s | = ——- ————, _— | i —- — — 
» 17 0.2 = = age a —, = a —_— — = 
» 30 — = — — — — ~- — — Rats 

A duly 14 fey! _ — | _— — — | Say ne ae ga = 
| | | 

November 20 -— -- — | — — - — smn | —_ a ey 

November 20) 0 8 gh et] eS Spel ea bh eee ae -|2 
) 29 | _ 0.1 — -- — — — a in as et 
30 — a= — — — oe = 2.0 0.9 16.8 0.6; 

December 3 — a = | ee Us Bo aS pe pe ~. 
» 4 — a == | a — ral as PAZ ed SG al f 
eta Reg ad: yh ae | ens mera era — | so) 
» 6 — — _— — = | — = = — es — 
») 8 == = ss = = Be | ar. "oe ae. ee aes oe. 
» 9 0.1 | ae — — ==) oes =a a pa ee = 
» 10 12 en 0.2 — — — = — | ne Sas ea! 

» 1 —- | = — — = — — ie ee — 
» 12 — — — — = — — = eit put ay 
» 14 es a —- exis ee — os. ta, eet ! 
» 15 — — _— — = | — 0.3 0.3 0.1 — 
» 17 wie ae — | — =e pp = =e ae Lae = 
» 18 — _ a oe a = Soe im oe a 
i 20 EN Clie 6 en eco ts = a; ier 5 Pe ir 
» 25 —- | = —- | = — — — | —- | — — L 
ieee eee 
» 28 -— | = — — _— ae cae pal a =F eS) Ta 
» 29 = = — — — — _— | — — — _ 
D 30 — — a — | — — | — — a: — 
» 31 — — — — = | wae = a ms a 

| | 
| | | | 
| | | | | 
eae ae | 
| | | | | | : 
| | 
| | | | | [ 
| | | | | | 
| | | | { 
| | . } 
| | | | | 
| | | | | 
| | | | | | / 
| | | | | 
| | | | | 
| | | | { 
' | | | | 
2 | | | | | | 
\" | | | i 
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Hours of 


11 12 


| 
Mean Batavia |} 1 A. M. | 7 3 4 | D 
Time. | | 


>>) 
~ 
(o 2) 
io) 
_ 
i—) 


| | | | _ | 
January = 7 — | =— | — | — | — | — | 0.3 — 


. Sie ee al, ¥e ie = ‘a a = Sa ie ag” 3 
» 10 — — _— — a — — — — — 3.1 6.8 
) 11 -- — — — — ss —— o — | -- — | — 
12 | — — = — — — — oe — —_— 
14); — 0.4 =: = — | — ae — — = <2: = 
15 — si — = ae Sant ig cee a = 
» 16 — — 2.3 3.8 Of — —_ — — | — — — 
17 — — — ee ap a — as a = 
» 18 = = — | =) = | tbr a = a = nes 
19 — rr? gal — — | — | —- — — — — _ 
) 20 — — — — — | 

| 


February 4 — — pss — — —- | — a — 0.3 — — 
; 5 chs = = 2.0 0.550 21 taw B 5 1.3 = at a _ 
‘ 5 = = — | PA bas 4.1 1.6 = ~ — 
y 8 = ae = = sa 0.29 12 0.3 a = _ — 
> Q a= —* — = 1.3 0.2 0.8 13.9 1.3 a = — 
» 10 =. bail = panty Ron Gis = an ve = 0.4 
’ 14 a, f i be A ae ae pod 
. 15 aoe ie a pee = a — pa = ka! a 
» 174, *3:4 16.0 3.3 0.5 0.6 0.2 — — — — a 
; 18 |} 02 = a ms acy repentes et 
) 19 Lae wis ne. 2 ee he | 


is) 
SoS 
=, 
—_ 
_— 
w 
fon) 
~] 
——- 
-_ 
~~) 
ie) 
oo | 
(=) 
fo») 
(= 
Le 
oS 
io | | 
— 
— 
So 
oO 
oo = 
NSS 
~J 
Ls) 


| 
| 
| 
| 
| | 
| 


Lo) 
ree 
hob ae 
| 


—_ 
ow 
| 
| 
| 
| 
| 
S 
Oo} 
on 
LS) 


| 

| 
17] 

| 

| 

| 

ae 

fo») 

on ° 
Pe og oe 

or 

>_ 

fo>y 


» 14 = = — =f 1.0 —_ = Ze — — — 
» 15 ee = oes nes pn =i = is a eS — 
» 16 eee i ae a = | = a 2 — = —_— —_ 
» 19 aot = = baad = Ce! ee ae a a, ie no 
orl z ee z DO een ice i be sé = a 

22 a a tS es = es i ee sts — Rs — 
23 = _ : on Lite (aes sei aL tae, a side oa = 


) 5 = | aot | roe | fab 5 fwd ae 2 p> ! are 2 
» 6 0.6 OF es ot ee il 40 0.9 ad ms = oé us oe ae 
11 is fy eed ST tg ip ‘s ae = oh si =3 
12 bot ne Be a © ae ee _s is Nees Be 8 elie nue tr 
» 13 = — | —— Sty AS Fab) vas at | Co. . peck = 
» 14 oa: ea ee fa La boonies, at pe = ae — 
» 15991897 ) 04 2.1 0.3 = ire a 108 Bae! oo — 
» 18 3.2 1.2 2.5 0.6 0.2 se th az) iow — 
» 19 Pa ea ea ime Se: ai 22 Los a — 
» 22 — ed ae eu) Bee Le | ihe pees fee pes, =f — 
» 23 pach wens ES ne ee —_ | sere ie ee pet: se a 
» 24 as an eee us ee en On fast v Be ac *%. Fd 
» 26 — at ie Ls vi AS haat ae te = — ras — 

y 27 pate iB a a. a ie ae = Se, ste... 

| | | 
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Hours of 


Mean Batavia 


Time. 


April 


May 


» 


August 


» 


September 
» 


» 


October 


December 
» 


» 


29 


11 
16 


23 
27 
28 


bod tb 


1 
2 
3 


IN MILLIMETRES. 


RAIN, 
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RESULTS 
METEOROLOGICAL OBSERVATIONS 
ee Ae ATM be 


1866 to 1878 


TA BmH 1. — Mean height of the Barometer in 1876. 


Barometer at O° 


= 750™ + the numbers in the Table. 
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Hours of eiavial 
mean Batavia |} January, | Fehruary.| March. | April. May. June. July. | August. | September.) October. | November. | December. 
time. means, 
mm. mm, mm, mm. mm, mm. mm. mm, mm. mm. mim. mm, mm. 
8.12 8.44 8.41 7.62 8.71 9.12 9.63 9.54 9.46 9.32 8.88 9.42 8.89 
7.76 8.05 8.06 7.21 8.44 8.77 9.30 9.27 9.20 9.02 8.47 9.08 8.56 
7.46 7.89 7.87 6.98 8.24 8.51 8.99 9.04 8.99 8.84 8.28 8.75 8.32 
7.40 7.85 7.86 6.92 8.20 8.42 8.94 8.99 9.00 8.83 8.29 8.67 8.29 
7.68 8.04 8.10 7.05 8.48 8.63 9.15 9.10 9.25 9.13 8.55 8.92 8.51 
8.06 8.37 8.40 7.43 8.78 8.85 9.39 9.40 9.64 9.46 8.96 9.36 ||" 8.84 
8.56 8.87 8.89 7.92 9.22 9.25 9.75 9.82 | 10.17 9.98 9.50 9.83 9.32 
8.94 9.36 9.32 8.33 9.63 9.65 | 10.16 | 10.16 | 10.58 | 10.42 9.79 | 10.18 9.71 
9.14 9.54 9.53 8.54 9.84 9.89 | 10.32 | 10.82 | 10.72 | 10.53 9.90 | 10.36 9.89 
9.04 9.41 9.44 8.47 9.67 9.75 | 10.11 | 10.10 | 10.49 | 10.35 9.70 | 10.32 9.74 
8.75 9.09 8.95 7.99 9.20 | 9.34 9.68 9.49 9.87 9.89 9.34 9.93 9.30 
8.29 8.58 8.30 7.28 8.57 8.72 9.17 8.84 9.22 9.17 8.83 9.43 8.71 
7.65 7.90 | 7.51 6.63 7.89 8.12 8.69 8.23 8.45 8.46 8.17 8.82 8.05 
6.93 7.30 6.87 6.04 7.21 7.59 8.09 7.65 7.87 7.84 7.61 8.23 7.44 
6.39 6.93 6.55 5.58 6.87 7.23 7.76 7.33 7.45 7.47 7.23 7.76 7.05 
6.26 6.82 6.33 5.56 6.78 7.27 7.72 7.30 7.41 7.42 7.19 7.64 6.98 
6.54 7.07 6.60 5.96 7.03 DOT ETO s 7.52 7.79 7.79 7.59 8.08 7.29 
7.08 7.51 7.07 6.50 7.39 8.07 8.39 7.90 8.33 8.41 8.11 8.53 7.78 
7.63 8.04 7.67 7.02 8.00 8.65 8.93 8.52 8.97 9.13 8.72 9.13 8.37 
8.10 8.57 8.24 7.61 8.53 9.21 9.46 9.09 9.52 9.57 9.16 9.57 8.89 
8.51 8.99 8.66 8.05 9.01 9.62 9.90 9.58 9.89 9.97 9.53 9.96 9.31 
8.75 9.25 8.94 8.24 9.25 9.75 | 10.10 9.89 | 10.18 | 10.24 9.71 | 10.19 | 9.54 
8.73 9.12 8.93 8.23 9.13 9.67 | 10.07 9.93 | 10.20 | 10.13 9.59 | 10.08 9.49 
8.51 8.81 8.72 8.03 8.94 9.48 9.92 9.77 9.89 9.78 9.26 9.81 9.25 
Monthly means, 7.93 8.33 8.13 7.30 8.46 8.80 9.23 9.03 9.27 9.21 8.76 9.25 8.65 
TABLE S&S — Mean height of the Barometer in 1877. 
Barometer at O° G = 750™ + the numbers in the Table. 
H | | 
ours of Annual 
mean Batavia || January. | February. | March. | April. May. June. July. | August. |September.| October, | November. ' December. 
time: | means, 
mm, mm. mm. mm. min. mm. mm, mm. mim. mim. mm. mm. mm, 
teas, 10.13 | 10.10 9.69 9.36 8.99 | 10.45 | 10.85 | 11.04 | 10.92 | 10.55 9.70 8.74 || 10.04 
2 9.84 9.72 9.35 8.92 8.62 | 10.10 | 10.59 | 10.81 | 10.58 | 10.22 9.35 8.38 | 9.71 
3 9.62 9.47 9.08 8.68 8.37 9.83 | 10.34 | 10.67 | 10.40 | 10.04 9.19 8.11 9.48 
4 9.57 9.41 8.98 8.54 8.28 9.70 | 10.30 | 10.62 | 10.41 | 10.09 9.22 8.12 9.44 
5 9.86 9.53 9.15 8.65 8.55 9.88 | 10.50 | 10.84 | 10.61 | 10.37 9.52 8.40 9.66 
6 10.27 9.79 9.43 8.99 8.84 | 10.15 | 10.81 | 11.14 | 10.94 | 10.74 9.92 8.83 9.99 
7 10.81 | 10.26 9.84 9.39 9.27 | 10.54 | 11.14} 11.60) 11.49.) 11.30 | 10.42 9.34 | 10.45 
8 11.22 | 10.76 | 10.26 9.80 9.65 | 10.97 | 11.50 | 11.91 | 11.81 | 11.67 | 10.67 9.60 | 10.82 
9 11.35 | 10.99 | 10.56°| 10.09 9.83 | 11.15 | 11.68 | 12.10 | 11.94 | 11.70 | 10.68 | 9.70 | 10.98 
10 11.30 | 10.92 | 10.57 | 10.11 9.70 | 10.96 | 11.47 | 11.89 | 11.69 | 11.32 | 10.44 | 9.52) 10.82 
11 10.94 | 10.60 | 10.22 9.66 9.27.1 10.65 911.020" 21-32, 0510:99) | 10.79) -° S80 19.114 10.36 
12 10.51 | 10.15 9.66 9.03 8.63 9.98 | 10.87 | 10.67 | 10.26 10.10, 9.31 8.60 || 9.77 
1 pm 9.83 9.47 8.94 8.44 7.99 9.42 9.73 9.98 9.64 9.35 8.60,; 7.97 9.11 
2 9.25 8.87 8.27 7.88 7.38 8.86 9.21 9.44 9.07 8.78 8.07 7.34 8.53 
3 8.73 8.44 7.80 7.45 7.05 8.54 8.87 9.12 8.77 8.50 7.65 6.97 8.16 
4 8.55 8.23 7.69 7.37 7.03 8.55 8.81 9.11 8.75 8.47 EYP’. 7.10 8.11 
5 8.77 8.45 8.02 7.75 7.37 8.85 9.05 9.41 9.07 8.83 8.23 7.54 | 8.44 
6 9.21 8.92 8.54 8.23 7.82 9.23 9.42 9.87 9.62 9.43 8.83 8.06 || 8.93 
A 9.66 9.52 9.07 8.73 8.44 9.86 9.93 | 10.36 | 10.28 | 10.06 9.45 8.69 9.50 
8 10.21 9.97 9.60 9.31 8.92 | 10.38 | 10.49 | 10.87 | 10.88 | 10.59 9.88 9.19 || 10.02 
9 10.63 | 10.41 | 10.03 9.68 9.36 | 10.80 | 10.94 | 11.22 | 11.34 | 11.04 | 10.30 9.54 | 10.44 
10 10.86 | 10.71 | 10.31 9.94 9.62 | 11.02 | 11.22 | 11.45 | 11.56 | 11.29 | 10.50 9.66 | 10.68 
11 10.77 | 10.71 | 10.25 9.87 9.52 | 10.91 | 11.21 | 11.41 | 11.61 | 11.14 | 10.36 9.46 | 10.60 
12 10.49 | 10.54 9.97 9.66 9.35 | 10.77 | 11.12 | 11.29 | 11.36 | 10.85 | 10.07 9.15 || 10.38 
Monthly means. || 10.10 9.83 9.39 8.98 8.66 | 10.06 | 10.44 | 10.76 | 10.58 | 10.30 9.50 8.63 9.77 
Magn, and Met, Obs, Batavia, IV. 60 
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TAL 3 aes 


— Mean height of the Barometer in 1878. 


Barometer at O° G = 750O™ + the numbers in the Table. 


Neen a ee 
Hours of ‘ wee | | Annual 
mean Batavia || January. | February. | March. | — April. May. June, July. August. | September.’ October. | November. | December. 5 ieee 
time. / | 
min. mun. mm. mim. Ini. mm. | mm. mim. mm. mm. mm. nm. mun. 
1 am 9.47 | 10.15 | 10.00 | 874 8.55 | 9.21 8.92 9.60 9.10 8.40 | 7.96 7.23 8.94 
2 9.08 9.76 | 9.57 8.37 8.13 8.86 8.58 9,26 8.81 8.05 | 7.58 6.88 8.57 
3 8.88 9.53 9.31 8.07 7.84 | 8.59 8.27 8.98 8.67 7.88 7.36 6.59 8.32 
4 8.89 9.51-| 9.28 7.92 | 7.75 8.51 8.16 8.87 8.63 CSS) ar Loo 6.55 8.27 
5 9.14 9.70 9.46 8.07 7.92 8.70 8.34 9.05 8.89 8.15 7.61 6.87 8.48 
6 9.50 | 10.04 9.69 8.38 8.23 8.93 8.57 9.36 | 9.25 8.52 8.06 7.29 8.81 
| 10.04 | 10.49 | 10.09 8.94 8.69 9.34 9.02 9.84 | 9.77 9.00 8.57 7.82 9.29 
8 10.40 | 10.89 | 10.50 9.35 9.06 9.77 9.46 | 10.23 | 10.07 9.32 8.93 8.12 9.67 
9 10.53 | 11.06 | 10.75 9.65 9.31 | 9.98 9.59 | 10.39 | 10.14 9.33 9,09 8.26 9.83 
10 10.39 | 10.96 | 10.77 9.64 9.18 | 9.87 9.39 | 10.19 9.87.| 9.04; 8.96 8.12 9.69 
11 10.05 | 10.64 | 10.39 9.21 8.79 9.49 |. 8.96 9.68 9.28 8.52 8.48 7.75 9.26 
12 9.61 | 10.15 9.88 | 8.61 8.22 8.99 8.46 9.07 8.64 7.85 7.89 7.31 8.71 
1 p.m. 8.89 9.44 9.16 7.95 7.60 | 8.39 7.88 8.39 7.96 7.06 7.24 6.82 8.06 
2 8.26 8.84 8.53 7.35 F703. R82 7.32 7.83 7.43 6.55 6.66 6.22 7.48 
3 7.78 8.31 8.20 6.93 6.62 | #7.52 6.96 7.48 TAZ 6.20 6.22 5.81 7.09 
4 7.85 8.18 7.99 7.02 | 666) 7.51 6.92 7.46 7.09 6.14 6.25 5.82 7.07 
5 8.20 8.54 8.27 TAS. cA. ieee F22 7.75 7.43 6.59 6.75 6.23 7.43 
6 8.79°| 9.09 | 8.78 | 7.96 a2) Bias 7.59 8.16 7.93 | 7.28 | 7.33 6.80 7.94 
7 9.31 O75 49.37 8.54 8.01 | 8.75 8.10 8.75 8.53.1. 7,92 7.89 7.34 8.51 
8 9.79 | 10.27 9.89 8.94 8.53} 9.20 8.68 9.32 9.05 8.42 8.40 7.78 9.01 
9 10.15 | 10.68 | 10.35 | 9.29 8.98 9.67 9.11 | 9.86 | 9.49 8.86 | 8.79 | 8.14 9.44 
10 10.39 | 10.93 | 10.61 | 9.46 9.20 9.83 DISS LOSES se: 73 9.11 8.89 8.22 9.65 
11 10.31.) 10.78} 10.55:), 9.39 9.08 9.70 | 9.31 | 10.16 9.68 9.03 8.72 8.09 9.56 
12 10.05 | 10.56 | 10.34 i ODES LAOS) One | 9.17 9.97 9.42 8.76 8.41 7.72 9.33 
= = —_ a SI 2) >. | = =] oe ——— — a 
Monthly means. 9.41 9.93 | 9.66 | 8.52 8.20) 8.93 | 8.47 9.16 8.83 8.08 7.89 7.24 8.68 
TA BLE 4 — Mean height of the Barometer in 1866—1878. 
Barometer at O° GQ = 750™ + the numbers in the Table. 
Hours of Annual 
mean Batavia || January. | February.| March, | April. |- May. | June. July. August. September.| October. | November. December. 
time. ; means. 
mm, mm, mm. mm. mm. mm. mm, min, mm, mm. mm. mm. mm. 
1 a. m. 8.92 8.88 8.99 8.56 8.59 9.16 9.45 9.52 9.46 9.01 8.82 8.57 8.99 
2 8.57 8.52 8.63 8.18 8.23 8.81 9.13 9.23 9.17 8.69 8.45 8.22 8.66 
= 8.33 8.31 8.41 7.95 8.00 8.54 8.85 8.99 9.00 8.50 8.26 7.97 8.42 
4 8.26 8.24 8.36 7.86 7.92 8.46 8.78 8.93 9.00 8.51 8.28 7.93 8.38 
5 8.49 8.41 | 8.52 7.98 8.09 8.63 8.91 9.06 9.19 8.75 8.54 8.17 8.56 
6 8.86 8.68 8.79 8.30 | 8.38 8.87 9.15 9.35 9.52*| 9.11 8.92 8.56 8.87 
7 9.33 | 9.12 9.22 8.76 8.78 9,26 9.54 9.75 | 10.00 9.58 9.41 9.03 9.32 
8 9.70 9.59 9.61 9.13 9.18 9.67 9.95 | 1042 | 10.36 9.96 9.74 9.35 9.70 
9 9.85 9.79 9.85 9.36 9.37 9.83 | 10.41 | 10.32 | 10.52.) 10.05 9.84 9.49 9.87 
10 9.77 9.72 9.81 9.32 9.25 9.69 9.94 | 10.15 | 10.33 9.84 9.65 9.38 9.73 
11 9.48 9.43 9.46 8.92 8.87 9.34 9.56 9.68 9.79 9.40 9.24 9.02 9.35 
12 9.08 8.98 8.91 8.32 8.29 8.78 9.03 9.08 9.14 8.77 8.68 8.56 8.80 
1 p.m 8.50 8.33 8.19 7.67 7.67 8.22 8.46 8.44 8.46 8.05 8.03 8.00 8.17 
2 7.87 7.76 7.57 7.06 7.08 7.66 7.89 7.85 7.89 7.49 7.46 7.40 7.58 
3 Poiig. eet Bile) 7.15 6.65 6.73 7.34 7.53 7.51 7.62 7A7 7.07 6.97 719 
4 7.20 | 7.07 7.01 6.63 6.71 Visa 7.48 7.46 7.47 ad 7.05 6.90 712 
5 7.44 | 7.247) 429 6.98 7.02 7.60 7.72 7.71 7.74 7.47 744 7:22 7.41 
6 7.91 7.74 CFIC 7.44 7.44 8.00 8.11 8.13 8.23 8.03 | © 7.97 7.70 7.87 
7 8.42 | 8.28 8.32 7.97 7.99 8.50 8.61 8.67 8.81 8.61 8.55 8.27 8.42 
8 8.90 S27iL S884 8.50 8.51 9.00 9.14 9.21 9.36 9.09 | . 9.04 8.74 8.93 
9 9.31 9,19 9.26 8.91 8.93 9.42 9.58 9.67 9.79 9.50 9.43 9.13 9.34 
10 9.54 9.49 9.55 9.10 9.12 9.61 9.80 9.94 | 10.05 9.75 9.59 9.30 9.57 
11 9.56 9.49 9.56 9.12 9.06 9.60 9.81 9.98 | 10.07 9.65 9.48 9.23 9.55 
12 9.32 9.25 9.33 8.92 8.91 9.48 9.71 9.83 9.82 9.35 9.20 8.95 9.34 
Monthly means, 8.75 8.65 8.68 8.23 8.26 8.78 9.01 9.11 9.20 8.81 8.67 8.42 8.71 
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TA BLE 5. — Barometric Pressure. Mean diurnal variation in 1866—1878. 


Hourly means — monthly and annual means. 
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Hours of 
mean Batavia}! January. | February. | March, | April. May. June. July. August. | September.| October. | November.| December. Year. 
time. | 
, mm, mm. min, mm. mm mm, Tam. min. mm. mun. min. mm. mim. 
1 a. m. | + 0.17 | + 0.23 | + 0.31 | + 0.33 | + 0.33 | + 0.38 | + 0.44 | + 0.41 | + 0.26 | + 0.20 | +0.15 | +0.15 || + 0.28 
2 = O18") 0.13 | —0.05-.— 0.05") = 0.03.) + 0.03) + 0.12") + 012.) —0.03) — 0:12) —0.22-) — 0.20 | — 0.05 
3 Ute e034 baad | —— 028° 1'-~ 0.26 = 0.24 = 0.16 | = 0:12) —0.20 | — 0.3) —0.41 |— 0.45 | —0.29 
4 = 049.) —V4T | = 0,32") — 0.37") —0.34 |) —0.32-| — 0:23 |:—0.18 | —0.20 | —0.30'| —0.39.| —0.49'| — 0.33 
5 ae 20 a Urae oenG =0.20 | — 0.17) —0.15 42-0210 | -=.0,05.)|\ — 0.01 | — 0.064) — 0:13, 0.25 |) —0.15 
6 Ord beste. Vert Onl | 0:07") + 0.12, h+-0.09'h +014) + 024+)-+.0.32:) + 0:80 | + 0:25') 40.14] +.0.16 
7 +0.58 | + 0.47 | +0.54 | + 0.53 | + 0.52 | + 0.48 | +0.53.| + 0.64 | + 0.80 | + 0.77 | + 0.74 | + 0.61 | + 0.61 
8 + 0.95 | + 0.94 | + 0.93 | + 0.90 | + 0.92 | + 0.89 | + 0.94 | + 1.01 | +1.16 | + 1.15 | + 1.07 | +0.93 | +.0.99 
9 eek Ol Reis ee obot eo me tal ek EOS ea LG PP 2b ene 2 te 245) F207 1.07 1.16 
10 02 |e 107 93") 1:09 t+ 0:99) 0.901 = 0:98"! +- 1.04") + 1:13} + 1-08 | +.0:98.) + 0.96 | 41.02 
11 += Oop 0.70 | + 0.78 | 0:69%) + 0.61 | 0.565) +:-0/55 | 4.0.57") 40.59 | + 0.597) + 0,57 | + 0.60 | 40.64 
12 + 0.33 | + 0.33 | + 0.23 | + 0.09 | +0.03 0.00 | + 0.02 | —0.03 | —0.06 | —0.04 | + 0.01 | + 0.14 | + 0.09 
Pypem: | 0725 | — 0:32 | — 0:49 | —0:56) — 0:59 | —0.56.| —0.55 | —0.67,| —0.74 | —0.76 | —0.64| —0.42 | —0.54 
2 eres be UO rte el Seka Or) i a P02) |= E26 | — P82) = 1.21") 1.02 "1.135 
3 1407) — 0:37"| = fos }—- 1:58") — 1:53") — 1.44 1.48 | — 1.60 |)— 1:68 | — 1.64) +-1.60 | —1.45:|) —1.62 
+ sett ea ae fe ke eel OU 955 | 14) —— 1°53 | — 1,65) — 73" | — 1°70) —1:62)) — 1:62 1.69 
5 = hidds} —ieod | —- 1:89 | 1:25 | —-1.24 | —1.18 | — 1.29 | —F40 | —1:46 | — 134] — 1.23") —1.20'} — 1:30 
6 62 pat pol.) = 070) — (0:82 —0:78'|;—0-90 | = 0:98} 0,975 — 0:78) —0.70 | —0.72/1.—-0.84 
7 =e |) —O.r —0.36 | —0.26').— 0:27-) — 0.28 | —0:40"| —0.44°) > 0:39 | —0:20,| — 0:12'| —0.15 | —0:29 
8 O15} 0.12%. 0.10) + 0275) + 0.25 14.0227) + O13 | + 0:10; +016 | + 0.28 | + 0.37) + 0.32} +:0,22 
9 +.0.56 | +.0.54 | + 0.58 | + 0.68 | + 0.67 | +.0.64 | +0.57 | + 0.56 | + 0.59 | + 0.69 | + 0.76 | + 0.71 | + 0.63 
10 + 0.79 | + 0.84 | +0.87 | + 0.87 | + 0.86 | + 0.83 | + 0.79 | + 0.83 | + 0.85 | + 0:94 | + 0.92 | + 0.88 || + 0.86 
11 + 0.81 | +0.84 | + 0.88 | + 0.89 | + 0.80 | + 0.82 | + 0.80 | +.0.87 | + 0.87 | + 0.84 | + 0.81 | + 0.81 | + 0.84 
12 + 0.57 | + 0.60 |'+ 0.65 | + 0.69 | + 0.65 | + 0.70 |. + 0.70 | + 0.72 | + 0.62 | + 0.54 | + 0.53 | + 0.53 | + 0.63 
Monthly and | eis | 
ice aan Hake i 58.75 | 758.65 | 758.68 | 758.23 | 758.26 | 758.78 | 759.01 | 759.11 | 759.20 | 758.81 | 758.67 | 758.42 | 758.71 
TA BLE Ss. — Barometric Pressure. Mean diurnal variation in 1866—1878. 
The lowest hourly mean is taken as the zero for the month and the year, ~ 
Hours of | 
mean Batavia || January. | February. |. March. | April. | May. June, July. August. | September.) October. | November.' December.|| Year. 
time. | | 
| 
mm. mm. mm. | mm. nm. mm. mim. mim, | mm. mim. mm, mm. lam. 
Peas me LiFe 1.81 1.98 1.93 |, 1:88 | 1.83 1.97 2.06 | 1.99 1.90 1.77 1.67 1.87 
2 1.37 1.45 1.62 1265). 1.529)" 1.48 1.65 1.77 1.70 1.58 1.40 1.32 1.54 
3 1.13 1.24 1.40 1.32 1290 1.24 1.37 1.53 1.53 1.39 1.21 1.07 1.30 
4 1.06 Ae 1.35 1.23 122i et 13 PBtriy a7 1.53 1.40 1.23 1.03 1.26 
5 1.29 1.34 ior 135°) 1.387} -1.30 1:45. 1-60 172 1.64 1.49 1.27 1.44 
6 1.66 1.61 1.78 1.67 1.67 1.54 1.67 1.89 2.05 2.00 1.87 1.66 1.75 
7 2.13 2.05 2.21 2.13 2.07 1.93 2.06 2.29 2.53 2.47 2.36 2.13 2.20 
8 2.50 2.52 2.60 2.50 2.47 2.34 2.47 2.66 2.89 2.85 2.69 2.45 2.58 
9 2.65 2.72 2.84 2.73 2.66 2.50 2.63 2.86 3.05 2.94 2.79 2.59 2.75 
10 2.57 2.65 2.80 2.69 2.54 2.36 2.46 2.69 2.86 | 2.73 2.60 2.48 2.61 
11 2.28 2.36 2.45 2.29 2.16 2.01 2.08 2.22 2.32 |. 2.29 2.19 2.12 2.23 
12 1.88 1.91 1.90 1.69 1.58 1.45 1.55 1.62 1.67 1.66 1.63 1.66 1.68 
1 p.m 1.30 1.26 1.18 1.04 0.96 0.89 0.98 0.98 0.99 0.94 0.98 1.10 1.05 
2 0.67 0.69 0.56 0.43 0.37 0.33 0.41 0.39 | -0.42 0.38 0.41 0.50 0.46 
3 0.15 0.21 0.14 0.02 0.02 0.01 0.05 0.05 0.05 0.06 0.02 0.07 0.07 
+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5 0.24 0.20 0.28 0.35 0.31 0.27 0.24 0.25 0.27 0 36 0.39 0.32 0.29 
6 0.71 0.67 0.76 0.81 0.73 0.67 0.63 0.67 0.76 0.92 0.92 0.80 0.75 
7 1.22 1.21 1.31 1.34 1,28 1.17 1.13 1.21 1.34 1.50 1.50 1.87 1.30 
oe. 1.70 1.70 1.83 1.87 1.80 1.67 1.66 1.75 1.89 1.98 1.99 1.84 1.81 
9 2.11 2.12 2.25 2.28 2.22 2.09 2.10 2.21 2.32 2.39 2.38 2.23 2.22 
10 2.34 2.42 2.54 2.47 2.41 2.28 2.32 2.48 2.58 2.64 2.54 2.40 2.45 
11 2.36 | 2.42 2.55 2.49 2.35 | 2.27 2.33 2.52 2.60 2.54 2.43 2.33 2.43 
12 2.126) 2.18 2.32 2.29 2.20 2.15 2.23 2.37 2.35 2.24 2.15 2.05 2.22 
Lowest hourly | 757.20 | 757.07 | 767.01 | 756.63 | 756.71 | 757.33| 757.48] 757.46) 757.47 | 757.11| 757.05 | 756.90) 757.12 


TA BLE Y. — Barometric Pressure. Mean change from hour to hour in 1866—1878. 
The sign + implies that the barometer is rising, and the sign — that it is falling. 


| | | 
Hours of | | 


/ 
mean Batavia | January. | February. March. | April, | May. June. July. August. eee October. | November, | December. 


time. | ! 


Year. 


From Midnight | mm. mm. mm. mm. 


mm. mm. mm, mm. mm. mm. mim, mm. mm, 

to 1 a.m] —0.40 | —0.37 | —0.34 | —0.36 | —0.32 | —0.32 | —0.26 | —0.31 | —0.36 | —0.34 | —0.38 | —0.38 | — 0.35 
fr, 1to 2 — 0.35 | —0.36 | —0.386 | —0.38 | —0.86 | —0.35 | —0.32 | —0.29 | —0.29 | —0.32 | —0.37 | —0.35 | — 0.33 
fr, 2to 3 — 0.24 | —0.21 | —0.22 | —0.23 | —0.23 | —0.27 | —0.28 | — 0.24 | —0.17 | —0.19 | —0.19 | —0.25 | —0.24 
fr. 3to 4 — 0.07 | —0.07 | —0.05.| —0.09 } — 0.08 | —0.08.| — 0.077, 0.06 0.00 | + 0.01 | + 0.02 | —0.04 | —0.04 
fr. 4t0 5 + 0.23 | +0.17 | + 0.16 | +0.12 | +0.17 | +0.17 | + 0.13 | + 0.13 | + 0.19 | + 0.24 | + 0.26 | + 0.24 | + 0,18 
fr. 5to 6 + 0.37 | + 0.27 | + 0.27 | + 0.32 | + 0.29 | + 0.24 | + 0.24 | + 0.29 | + 0.33 | + 0.36 | + 0.38 | + 0.39 || + 0.31 
fr. 6to 7 + 0.47 | +0.44 | + 0.43 | + 0.46 | + 0.40 | + 0.39 | + 0.39 | + 0.40 | + 0.48 | + 0.47 | + 0.49 | + 0.47 | + 0.45 
fr. 7Fto 8 + 0.37 | +0.47 | +0.39 | + 0.37 | + 0.40 | + 0.41 | + 0.41 | + 0.37 | + 0.36 | + 0.38 | + 0.33 | + 0.32 | + 0.38 
fr, 8to 9 + 0.15 | +0.20 | +0.24 | + 0.23 | +0.19 | + 0.16 | + 0.16 | + 0.20 | + 0.16 | + 0.09 | + 0.10 | + 0.14 | + 0.17 
fr. 9 to 10 — 0.08 }— 0.07 | —0.04.| —0.04 | —04d2 | —0.14.) —017))— 0.17 | 0.194 [0210 0180 ee 
fr. 10 to 11° — 0.29 | —0.29 | —0.35 | —0.40 | —0.38 | —0.35 | —0.38 | —0.47 | —0.54 | —0.44 | —0.41 | —0.36 | —0.38 
fr. 11 to Noon —0.40 | —0.45 | —0.55 | —0.60 | —0.58 | —0.56 | —0.53 | — 0.60 | — 0.65 | —0.63 | —0.56 | —0.46 | —0.55 


fr. Noon to 1 p.m. | —0.58 | —0.65 | —0.72 | —0.65 | —0.62 | —0.56 | —0.57 | —0.64 | —0.68 | —0.72 | —0.65 | —0.56 || —0.63 


fr. Lto 2 — 0.63 | —0.57 |«—0.62 | —0.61 | —0.59 | 330.56 | —0.57 | —0.59 |/— 0.57 |= 0.56" 2-00.57.) 0 00 ee 
fr. 2to 3 — (0.52 | — 0.48 | —0.42 | + 0.41 | —0.35 | 340.32 | —0.36 | —0.34 | —0.37 | —0.32 | —0.89| —0.489) 0.38 
fr, 3to 4 —0.15 | —0.21 | —0.14 | —0:02.| —0.02:| —0.01 | — 0.06 | — 0.05 _| —0.05 | —0.06 | 0.02 | — 0.07 Og 
fr. 4to 5 + 0.24 | + 0.20 | + 0.28 | + 0.35 | + 0.31 | + 0.27 | + 0.24 | + 0.25 | + 0.27 | + 0.36 | + 0.39 | + 0.32 | +0.29 
fr. 5to 6 + 0.47 | + 0.47 | -+0.48 | + 0.46 | + 0.42 | + 0.40 | + 0.39 | + 0.42 | +0.49 | + 0.56 | + 0.53 | + 0.48 || + 0.46 
fr, 6to 7 4 +0.51 | + 0.54 | + 0.55 | + 0.53 | + 0.55 | + 0.50 | + 0.50 | + 0.54 | + 0.58 | + 0.58 | + 0.58 | + 0.57 || + 0.55 
fr. 7to 8 + 0.48 | + 0.49 | +0.52 | + 0.53 | +0.52 | + 0.50 | + 0.53 | + 0.54 | + 0.55 | + 0.48 | + 0.49 | + 0.47 | + 0.51 
9 


: +0.41 | +0.42 | + 0.42 | +0.41 | + 0.42 | + 0.42 | + 0.44 | + 0.46 | + 0.43 | + 0.41 | + 0.39 | + 0.39 | + 0.41 
fr, 9to 10 + 0.23 | +0.30 | +0.29 | +0.19 | +0.19 | +0.19 | +0.22 | + 0.27 | + 0.26 | + 0.25 | + 0.16 | + 0.17 | + 0.23 
fr, 10 to 11 + 0.02 0.00 | +0.01 | + 0.02 | —0.06 | —0.01 | + 0.01 |°+- 0.04 | + 0.02 | —0.10 | —O.11 | —007 | 002 
fr. 11 to 12 p.m. | — 0.24 | — 0.24 | —0.23 | —0.20 | —0.15 | —0.12 | —0.10 | —0.15 | —0.25 | —0.30 | —0.28 | —0.28 | —O:21 


Monthly and annual! . 9 399] + 0,331) + 0.337, + 0.333) + 0.322) + 0.304/ + 0.305| + 0.326 + 0.343! + 0.349] + 0.343) + 0.330] + 0.328 
mean hourly change 


TA BLE SS. — Barometric Pressure. Absolute maxima and minima. 
75O2n + 
1876. 1877. 1878. 
Max. Min. Max. Min. Max. | Min. 
mm, mm, mm. mm, mm. mm. 
January. 10.37 4.03 13.42 5.98 12.36 5.34 
February. ib 77 5.24 13.34 6.19 12.29 6.96 
March. 10.91 4.63 11.75 6.41 12.34 5.96 
April. 9.62 3.90 11.86 5.08 10.73 5.51 
May. 12.02 4.72 11.65 4.99 10.93 4.80 
June. , 11.74 5.14 13.11 6.98 11.11 6.47 
July. 11.54 6.59 13.92 7.50 11.20 4.74 
August. 11.78 6.03 12.85 8.42 11.87 5.91 
September. 12.15 5.10 | 13.38 6.86 11.81 5.11 
October. WS; 5.84 13.09 6.62 Pest 4,22 
November. 11.09 | 6.29 | 11.58 6.09 10.87 | 4.93 
December. 12.85 5.34 11.74 5.05 10.69 3.91 
Year. 12.85 3.90 | 13.92 4.99 12.36 3.91 
XII, 24 IV, 26 Wah ie ag Vv, 10 Lae MPSS, 
10 a.m. 3 p.m. | 10 p. m. 3-and 4 p.m. 10 7p as Aa 4 p. m. 
Maximum in 1876—1878 ... . 763.92 .... 1877, VII, 25, 10-p.m. 
Minimum in 1876—1878 .... 753.90 .... 1876, IV, 26, 3 p.m. 
Maximam in 180@—1875 .*.'s. 763.89 % 6. . 1868, XI, 417, 9 am 
Minimum in 1866—1875 .... 753.00 .... 1870, XII, 21, 3 p.m. 
mm. x 
Maximum in 1866—1878 .... 763.92 .... 1877, VII, 25, 10 p. 


E53 


Minimum in 1866—1878 .... 753.00 .... 1870, XII, 21, 3 p. 
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TABUE 9. — Barometric Pressure. Maxima and minima daily means. 
‘ 750 + 
—————— 
1876. | 1877. 1878 
Max. Min. Max. Min. Max Min. 
a ce 

mm. mm, mm. mm, mm, mm. 
January. 9.15 6.36 11.79 7.47 11.07 7.02 
February. 10.18 6.88 12.07 8.09 10.96 8.82 
March. 9,29 6.82 10.38 8.39 11.19 7.85 
April. 8.37 6.05 10.45 6.95 9.33 6.98 
May. 10.31 6.54 10.42 6.90 9.71 6.70 
June. 10.43 6.69 11.57 | 8.65 9.73 8.02 
July. 10.22 8.24 12.19 9.44 9.81 6.76 
August. 10.29 791 11.49 10.09 10.55 7.83 
. September. 10.56 7.02 11.78 8.96 | 10.07 1.52 
October. 10.34 7.84 11.50 8.72 | 10.12 6.30 
November. 9.80 7.97 10.39 8.51 9.53 6.65 
December. 10.81 7.05 10.51 7.01 | 9.38 5.46 
Year. 10.81 6.05 12.19 6.90 | 11.19 5.46 
XII IV VII V Ill XII 
6 26 25 7 8 22 

Maximum’ i21876-1878  . . 4762.19 4. © 81877, VIL, 25: 

Minimum in 1876—1878 .... 755.46 ... . 1878, XII, 22. 

Maximum in 1866—1875 .... 762.03 .... 1868, XT, J7. 

Minimum in 1866—1875 .... 754.52 .... 1870, XII, 21. 

Maximum in 1866—1878 .... 762.19 ... 1877, VII, 25. 

Minimum in 1866—1878 .... 754.52 .... 1870, XII, 21. 


se = ie oe > Bee © 


Barometric Pressure. Monthly and annual oscillation. 


Meatuttiadiie tad: santal?- oscillation sin 
1876—1878. | 1866—1875. | 1866—1878. 
: 
or a os = = es 
Wewasry. 6.29 744 7.02 6.92 6.60 6.67 
Rebraary. 6.53 715 5.33 6.34 64406 |) seat 
March. 6.28 5.34 6.38 6.00 6.17 6.13 
Rprik 5.72 6.78 5.22 5.91 6.47 6.34 
May. 7.30 6.66 6.13 6.70 6.13 6.26 
Aratie. 6.60 6.13 4.64 s7agse)| (6.28 6.16 
Waly: 4.95 6.42 6.46 594 | 5.90 5.91 
Recast: 5.75 4.43 5.96 5.38 5.57 5.53 
Renieabes 7.05 ~ 652 6.70 6.76 5.86 6.07 
Uerober 6.53 B47 SW ss 7.09 6.70 5.99 6.15 
Noveinher: 4.80 5.49 5.94 541 6.33 6.11 
Recenber 7.51 6.69 6.78 6.99 6.54 6.64 
a ; : ; 
‘ee 8.95 8.93 8.45 8.78 8.60 8.64 


Magn. and Met, Obs. Batavia, IV. 
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TC ALES Water ak 


— Barometric Pressure. Monthly and annual oscillation of the daily means. 


EEE i sek cremate hi 
| | “na? * ms 
Mean monthly and annual oscillation of the daily means in 


mm. 


1876—1878. 1866—1875. | 1866—1878. 
rl 


mm. 


January. | 4.32 4.05 3.72 3.51 
February. B80, 1 78) 3.98 2.14 3.14 3.21 
March. 247.) > 1.99 3.34 2.60 2.89 
April. 2.32 3.50 2.35 2.72 3.26 
May. 3.77 3.52 3.01 3.43 3.03 
June. 3.74 | 2.92 eee 2.79 3.33 
July. £08 et 2.75 3.05 2.59 2.67 
August. 2.38 1.40 2.72 2.17 2.33 
September. 3.54 2.82 2.55 2.97 2.29 
October. 2.50 2.78 3.82 3.03 2.59 
November. 1.83 1.88 2.88 2.20 3.15 
Desrnber, 3.76 | 3.50 3.92 3.73 3.34 

Veari 4.76 5.29 5.73 5.26 5.27 


AER. SP IBP ISP ak Le 


Barometric Pressure. 


Mean daily oscillation or range. 


Mean daily oscillation or range in 
ale EE gue 1876—1878. | 1866—1875. | 1866—1878. 
January. 3.05 3.00 3.07 3.04 2.82 2.87 
February. 2.99 | 2.91 3.09 3.00 2.92 2.94 
March. 333 | 8.12 3.02 3.16 3.07 3.09 
April. 3.29 3.02 2.99 3.10 3.01 3.03 
May. 3.24 2.98 2.92 3.05 2.84 2.89 
June. 2.93 2.91 2.74 2.86 297 2.79 
Tales 2.83 3.08 2.84 2.92 2.85 2.87 
August. 3.20 3.06 3.09 3.12 3.01 3.03 
September. 3.48 3.37 3.23 | 3.36 3.19 3.23 
October. 3.28 3.41 3.45 3.38 3.08 3.15 
November. 3.00 3.30 3.07 3.12 3.01 3.03 
December. 3.06 3.05 2.80 2.97 2.86 2.88 
ons 3.14 3.10 3.03 3.09 2.95 2.93 


Baya yao aoe lite 


of the daily oscillation or range. 


Barometric Pressure. Maxima and minima 


2 


3 


1876. 1877. 1878. 
Max Min. Max Min. Max Min. 
mm. mm. mm. mm. mm. mm. 
January. 3.79 2.11 4.49 1.97 3.80 2.19 
February. 3.93 2.22 3.66 220 3.87 2.31 
March. 4.73 1.92 3.98 2.02 3.96 2.29 
April. 3.80 2.74 3.96 2.16 3.90 1.97 
May. 4.21 2.66 3.73 2.29 3.62 2.04 
June. 3.93 1.91 Byaiy Zhh 3.59 1.42 
July. 3.64 2.15 3.65 2.29 8.75 2.31 
August. 4.19 2.62 3.79 2.38 4.05 2.45 
September. 4,12 2.76 4.18 2.40 4,27 1.95 
October. 4.27 2.41 4.10 2.85 4.45 2.66 
November. 3.69 2.03 4.12 2.72 3.88 2.09 
December. 4.22 2.41 4.19 2.34 3.88 2.11 
Year. 4.73 1.91 4.49 1.97 4.45 1.42 
(Hh eat ViEcg iets I, 31 X, 16 VI, 2 
mm. 
Maximum in 1876—1878 .... 4.73 .... 1876, III, 31. 
Minimums ipelOs/G6—-18/8 2 oe bo 42 a co. 18705 a Vin aes 
mm. 
Maximum in 1866—1875 .... 4.62 .... 1868, II, 26. 
Mimimumein 1866—1875..... ..1.63 S.. . 1869, “V1. 
Maximum in) 1S66—1878 2. 4. 4.73... . 1876, Ill, 31: 
Minimum in 1866—1878 .... 1.42 .... 1878, VI, 2. 
TABLE 14. — Barometric Pressure. Monthly and annual means. 
) / 
January. | February. | March. | April. | May. June. July. | August. ‘September. October. | November. December.|} Year. 
| | | | 
min, mm. mm. mm. mm. mn, mm. mm. mim, mm, mm. mim. mm. 
1876. 757.93 | 758.33 | 758.13 | 757.30 | 758.46 | 758.80 | 759.23 | 759.03 | 759.27| 759.21 | 758.76 | 759.25 | 758.65 
1877. 760.10 | 759.83 | 759.39 | 758.98 | 758.66 | 760.06 | 760.44 | 760.76 | 760.58 | 760.30 | 759.50 | 758.63 || 759.77 
1878. 759.41 | 759.93 | 759.66 | 758.52 | 758.20 | 758.93 | 758.47 | 759.16 | 758.83 | 758.08 | 757.89 | 757.24 || 758.68 
1866—70. | 758.98| 758.61| 758.90| 758.46 | 758.25 | 758.86 | 759.00 | 758.99 | 759.18 | 758.86 | 758.92 | 758.69} 758.81 
1871—75. || 758.30| 758.27| 758.24} 757.98 | 758.14 | 758.42 | 758.80 | 758.90) 758.99) 758.53 | 758.38 | 758.17 || 758.43 
1876—78. || 759.15 | 759.36) 759.06 | 758.27 | 758.44 | 759.26 | 759.38 | 759.65 | 759.56 | 759.20 | 758.72 | 758.37 || 759.03 
es 
1866—78. || 758.75| 758.65 | 758.68 | 758.23 | 758.26 | 758.78 | 759.01 | 759.11| 759.20 | 758.81 | 758.67 | 758.42 | 758.71 


oe 
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TABLE 15. — Barometric Pressure. Annual variation. 
Monthly — annual means. 
Pee 
| Annual 
Jamuary. | February. | March, | April. May. June. July. | August. pele October. | November. December. 

| means. 

: | | 

{ l 

mm. mm, mm. mm. mm. mm, mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. 

1876. — 0.72 | —0.32| —0.52| —1.35| —0.19| +0.15| +0.58] +0.38] +0.62| + 0.56] +0.11| + 0.60] 758.65. 
1877. + 0.33] +0.06} —0.38| —0.79| —1.11] +0.29| +0.67| +0.99| +0.81} + 0.53 | —0.27| —1.14]} 759.77 
1878. +0.73| +1.25| +0.98| —0.16| —0.48| +0.25| —0.21| +0.48| +0.15| —0.60| —0.79| —1.44|| 758.68 
1866—70. | +0.17} —0.20| +0.09| —0.35| —0.56| + 0.05] +0.19| +0.18| +0.37| +0,05| +0.11| —0.12]] 758.81 
1871—75. | —0.13| —0.16| —0.19| —0.45 | —0.29| —0.01| +0.37| +0.47| +0.56| +0.10| —0.05| —0.26|| 758.43 
1876—78. | +0.12| +0.33| + 0.03} —0.76| —0.59| +0.23| +0.35| + 0.62} +0.53| +0.17| —0.31 | —0.66]| 759.03 
1866—78. || + 0.04} —0.06| —0.03| —0.48| —0.45| +0.07| +0.30| +0.40| + 0.49} +0.10| —0.04| —0.29] 758.71 


PAR ser eee 


Barometric Pressure. Deviations of the monthly and annual means for 
the single years from the corresponding means for the whole period 1866—1878. 


| T 

January. | February. | March, April. May. June, July. | August. |September.) October. | November. |December.|| Year. 

: 

mm. mm. mm. mm, mm. mm, mm. mm mm. mm, mm. mm. mm. 
1866. + 0.83 | —0.40) +0.38| + 0.29} —0.29| +0.34| —0.01; +0.13| —0.12| + 0.08} —0.29| +0.59} + 0.14 
1867. +.1.10} —0.28 | +0.79| + 0.28 | —0.32)) —0.15) —0.18 | —0.380| —0.52)— 0:51 3-104) + 0:76 5-016 
1868. — 0.39 | +032) +0.44| +0.74)| +1.08| +0.76| +0.17| +0.37| +037) +0.50) +1.06| + 0.52], + 0.50: 
1869. +1.33| +0.94| +0.15| + 0.62) —0.02| —0.09 | + 0.19 | + 0.06 | +.0.32} +0.35| —0.16| —0.28]| +.0.28 
1870 —1.76 | —0.79| —0.65 | —0.76 | —0.47 | —0.45| —0.24) —0,84) —0.17) 0167) 0:36 [2 =) 10) One 
1871 — 0.94 | —0.60| —0.17} +0.11| +0.11| —0.13| —0.05| —0.04| —0.25 | —0.23 | —0.65| + 0.08], —0.22 
1872 — 0.28 | —0.87| —0.28| —0.51| +0.19| —0.78| —0.38 | —0.54| —0.55| —0.89| —1.42| —0.94|| —0.51 
1873 — 0.93 | —0.52 | —0.54| —0.50) —0.75| —0.17| —0.14| —0.24} +014} —0.04) +0.47| +0.18] —0.25. 
1874 + 0.78} + 0.34) —0.89| + 0.09} —0.08} —0.43 | —0.57| —0.23 | —0.48| —90.31,) —0.06| + 0.13) —0.14 
1875 = 0.92,1 = 0.70.1 —0.31 j= 0,42 |= 0.05 1 =-0.28 a O10 0 Ole 0.11 — 0.46 | + 0.26} —0.73]| —0.28 
1876 — 0.82 | —0.32 | —0.55 | —0.93| + 0.20; + 0.02) +0.22| —0.08| +0.07| +0.40; +0.09| +0.83] —0.06 
1877 1 Bb LAB fe -e0 714 0.75 0.40) “ies | +1.43| +165) +1.88| +1.49) +0.83| + 0.21] + 1,06 
1878 + 0.66; +1.28| +0.98| +0.29| —0.06|; +0.15| —0.54| +0.05| —0.37 |— 0,73} —0.78| —1.18) —0,03 
ae SENG ere ee ee Le ee PN Ce Rhee 
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TABLE 1'7. — Mean Temperature of the Air in 1876. 
Centesimal degrees. 
| | 

Hours of Annual 

mean Batavia |} January. | February.) March. | April. May. June, July. | August. | September.) October. | November, | December, 
time. means. 
1am. | 24.10 | 23:98 | 2422 | 2440] 24.78 | 2414 | 23.61 | 23.46 | 23.95 | 2407 | 23.96 | 23.80 | 24.04 
2 23.90 | 23.89 | 23.96 | 24.24 | 24.60 | 23.93 | 23.40 | 23.15 | 23.73 | 23.91 | 23.79 | 23.59 | 23.84 
3 20.00 | 20:46. | 23,79) 2410%, 24.40 |) 23.75 ) 23.11 | 22:80 | 23.408" 23.73.) 23.64.) 23.37 123.64 
4 23.64 | 23.59 | 23.61 | 23.94 | 24.20 | 23.57 | 22.79 | 22.48 | 23.32 | 23.55 |.23.48 | 23.24 || 23.45 
5 23,00 | 23.49 | 23.43°| 23:77 | 24.01% 23.39 | 22.47 | 22.21) 23.12 7 23.39 | 23.35.) 23.11 || °23.26 
6 23.46 | 23.40 | 23.28 | 23.62 | 23.77 | 23.21 | 22.24 | 22.02 | 22.91 | 23.31 | 23.30] 22.99 | 23.12 
7 23.76 | 23.59 | 23.44) 23.93 | 24.03 | 23.42 | 22.42 | 22.32 | 23.29 | 23.96 | 23.91 |. 23.61 |) 23.47 
8 - 24.51 | 24.29 | 24.69 | 25.11 | 25.20 | 24.36 | 23.56 | 23.91 | 24.74 | 25.38 | 25.38 | 24.94 | 2468 
9 25.47 | 25.32 | 26.35) 26:75 | 26.69 | 25.85 | 25.41 | 26.12 | 26.54 | 27.07} 27.04:| 26.42 | 96.25 
10 26.25 | 26.11 | 27.58 | 28.04 | 27.89 | 27.13 | 27.03 | 27.92 | 28.03 | 28.32 | 28.23 | 27.31 | 27.48 
11 26.71 | 26:73 | 28.37 | 28.84 | 28.94 | 28.22 | 28.18 | 29.29 | 29.08 | 29.21 | 28.96 | 27.94 | 28.37 
12 27.18 | 27.48 | 28.87 | 29.43 | 29.53 | 28.84 | 28.97 | 30.20 | 29.36 | 29.42 | 29.31 | 28.09 | 28.86 
depart 27,57) 27.27 | 29:16 | 29:75 | 29.76 | 29.17 | 29.45 | 30.25. | 29.475| 29.45 ) 29.25 | 28.31.) 29.08 
2 27.82 | 27.58 | 29.15 | 29.64 | 29.69 | 29.08 | 29.35 | 30.03 | 29.40'| 29.35 | 29.27 | 28.42 | 29.08 
3 27.65 | 27.38 | 28.75 | 29.52 | 29.49 | 28.91 | 29.18 | 29.72 | 28.96 | 29.12 | 29.04 |° 28.27 | 28.84 
4 27.33 |. 26.76 | 28.38 | 29.07 | 29.03 | 28.49 | 28.56 | 29.03 | 28.58 | 28.64 | 28.57 | 28.09 | 28.38 
5 26,93} 26.30 | 27.79 | 28.19 | 28.61 | 27.97 | 27.86 | 28.32 | 27.91 | 28.024 27.94 | 27.48 || 27.79 
6 26.39 | 25.90 | 27.01") 27.227) 27.81 | 27.17 | 26:90 | 27.44 | 27.13 | 27.09.| 26.83 | 26.46 || 26.95 
7 25.72 | 25.42 |) 26.40 | 26.55 | 27.03 | 26.44 | 25.97 | 26.55 | 26.43 | 26.29 | 25.84 | 25.89 | 26.22 
8 25.24 | 25.09 | 25.92 |: 26.00 | 26.49 | 25.81 | 25.38 | 25.81 | 25.83 | 25.60 | 25.24 |. 25.36 || 25.65 
9 24.96) 24.75 | 25.47 | 25.57 | 25.91 | 25.34 | 24.86 | 25.21 | 25.384 | 25.19 | 24.85 | .24.88 | 25.20 
10 24.74 | 24.47 | 25.16 | 25.15 | 25.56 | 24.93 | 24.48 | 24.69 | 25.00 | 24.86 | 24.59 | 24.59 | 24.85 
it 24.51 | 24.26 | 24.89 | 24.84 | 25.27 | 24.63 | 24.16 |) 24.22 | 24.59 | 24.58 | 24.37 | 24.31 || 24.56 
12 24.32 | 24.11 | 24.50 | 24.61 | 24.98 | 24.41 | 23.84 | 23.80 | 24.27 | 24.31 | 24.20 | 24.04 || 24.29 
Monthly means. | 25.40 | 25.20 | 26.01 | 26.34 | 26.57 | 25.92 | 25.55 | 25.87 | 26.02 | 26.15 | 26.02 | 25.61 | 25.89 

TABLE 18. — Mean Temperature of the Air in 1877. 
Centesimal degrees. 

| | | ] 
Hours of | | / | | Annual 

mean Batavia |} January. | February.) March. | April, | May, | dune, July. | August. September.| October. | November. December. 
hot: means. 

| 
1 a.m. | 23.90 | 23.80 | 24.18 | 24.75 | 25.14 | 2441 | 23.96 | 23.69 | 23.75 | 2434] 25.42 | 2468] 24.34 
2 23.67 | 23.64 | 24.04 | 24.53 | 24.89 | 24.17 | 23.63 | 23.30 | 23.382 | 23.86} 25.11 | 24.48 | 24.06 
3 23.40. eo 4a teow! 24.02.) 24.670 23.9371) 23.308) 22:95") 22:82.) 23.518) 24.85 ) 24.33.) 23.80 
4 23:29 | 238.36 | 23.81 |°24.12 | 24.51-| 28.69 | 22.98 | 22.46.) 22.46 | 23.20 | 24.62°| 24:14 23.56 
5 BAe Heeeo-20 We oOOals 24.014 24.29 198 4256 22,710) 22512 6 22.14) 22:37 243715 24.02 de 23.33 
6 23,0fa 2o.20.) 25.50 2ocon 24.094" 23/234) 22.47%) 21:76 } 21.81 1) 22.6347 24.265) 23.90 f 23.14 
| ZeSANy 20000 1, 274) 2414. 24:35 1° 93.40 |. 22:57 1. 21:78) 22.33.) 23.58) 26:33] 24.56 1 23.53 
8 2E22 1 24.09) 24-73. ° 25.382.) 25.77 | 94.34 | 23.51) 23.40,) 24.51 | 26:14) 27.49 | 25.86 || 24.95 
9 25.32 | 25.112) 25.94 | 26.69 | 27.49 | 26.07 | 25.31 | 25.81 | 27.31 | 28.48 | 29.33 | 27.33 |. 26.69 
10 26.32 | 25.99 | 26.96 | 27.76 | 28.81 | 27.50 | 26.98 | 27.47 | 29.33 | 30.23 | 30.74 | 28.56 | 28.07 
11 26.90 | 26.65 | 27.70 | 28.57 | 29.90 | 28.73 | 28.34 | 28.85 | 30.84 | 31.24 | 31.46 | 29.53 | 29.08 
12 27.33 | 26.94 | 28.09 | 29.13 | 30.48 | 29.41 | 29.19 | 29.70) 31.18 | 31.36 | 31.36 | 30.03 | 29.53 
1 pm. | 27.63 | 27.03 | 28.16 |. 28.92 | 30.36 | 29.68 | 29.78 | 29.94 | 31.02 | 31.04 | 31.47 | 29.97 | 29.60 
2 27.67 | 27.11 | 28.22 | 28.82 | 30.43 | 29.61 | 29.71 | 29.69 | 30.85 | 30.83 | 31.26 | ‘29.74 || 29.51 
3 27.52 | 26.99 | 28.08 | 28.64 | 30.28 | 29.38 | 29.47 | 29.27 | 30.51 | 30.24 | 30.71 | 29.51 || 29.23 
4 27.36 |. 26.80 | 27.59 | 28.69 | 29.83 | 28.92 | 29.11 | 28.70 | 29.80 | 29.75 | 30.15 | 28.56 || 28.78 
5 OOF e204 Wh 27.20) 1 28.304 20.274) 28:87 1 28:43 27.98 |} 29,00 29:19 4) 29.49») 27.79y1 628.23 
6 26.46 | 25.87; 26.51 | 27.52 | 28.34 | 27.65 | 27.57 | 27.24 | 28.03 | 28.54 | 28.61 | 27.14 | 27.46 
7 25.86 | 25.32:| 25.75 | 26.83 | 27.59 | 26.83 | 26.69 | 26.67 | 27.33 | 28.08 | 27.94 | 26.36 | 26.78 
8 25.32 | 24.96 | 25.32 | 26.35 | 26.99 | 26.19 | 25.98 | 26.19 | 26.69 | 27.45 | 27.30 | 25.93 | 26.18 
9 24.92 | 24.65 | 24.94 | 25.90 | 26.51 | 25.69 | 25.48 | 25.70 | 26.01 | 26.70 | 26.69 | 25.68 | 25.74 
10 24.65 | 24.85 | 24.72 | 25.58.|- 26.12 | 25.26 | 25.11 | 25.23 | 25.34 | 26.02 | 26.28 | 25.33 | 25.34 
11 24.37 | 24.15 | 24.51 | 25.32 | 25.76 | 25.01 | 24.65 | 24.76 | 24.76 | 25.46 | 25.97 | 25.09 | 24.98 
12 24.12 | 23.94 | 24.36 | 25.07 | 25.47 | 24.71 | 24.27 | 24.26 | 24.26 | 24.86 | 25.68 | 24.89.] 24.66 
Monthly means. || 25.29 | 25.03 | 25.65 | 26.38 | 27.14 | 26.23 | 25.88 | 25.79 | 26.47 | 27.07 | 27.74 | 26.56 26.28 
Magn. and Met, Obs. Batavia, IV. 62 
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TAB Ts Adee: 


— Mean Temperature of the Air in 1878. 


Centesimal degrees. 


—————————————————————————————OOOOOO™™T>—>—E—ETRTEEy>>—e—eeEeEoIKreme=_E=SEeEeEEEEEEEEEEEEEEEEEE=, 
Hours of | | Annual 
mean Batavia |} January. | February. | March. April. | May. June. July. August. | September.| October. naa December. eRe 
time. | | 
1am.| 25°29 | 25°45 | 25.47| 25.21 | 25.35 | 2447) 24.41 | 2431 | 2487 | 25.15 | 2449 | 2412 | 24.88 
2 25.09 | 25.23 | 25.25 | 25.03 | 25.13 | 2430 | 2412 | 23.96 | 24.50 | 24.85 | 24.35 | 23.96 | 24.64 
3 24.90 | 25.00 | 25.07 | 24.91 | 24.97 | 24.12 | 23.81 23.58 | 24177) 24:62°) 24.91 23.84 || 24.42 
4 24.71 | 24.86 | 24.90] 24.79 | 24.82 | 23.94 | 23.56 | 23.24] 23.89 | 24.21 | 24.08 | 23.73 || 24.22 
5 24.62 | 24.69 | 24.75 | 24.64] 24.64 | 23.79 | 23.32 | 22.94 | 23.69 | 24.02 | 23.95 | 23.60 | 24.05 
6 24.51 | 24.51 | 24.59 | 24.47 | 24.49 | 23.65 | 23.12 | 22.69 | 23.52 | 23.83 | 23.87 | 23.651 || 23.90 
q 24.83 | 24.62 | 24.82 | 24.76 | 24.70 | 23.74 | 23.20 | 23.02 | 23.97 | 2459 | 2461 | 23.97 | 24.23 
8 25.73 | 25.54 | 25.74 | 25.73 | 25.57 | 24.59 | 24.23 | 24.42 1 25.80 | 26.66 | 25.97 | 24.85 | 25.40 
9 26.90 | 26.77.| 26.96 | 27.31 | 26.91 | 26.11 | 26.02 | 26.42 | 27.70 | 28.62 | 27.15 | 25.97 | 26.91 
10 27.81 | 27.59 | 27.88 | 28.42) 28.25 | 27.50} 27.70) 28.17 | 29.3837} 3027) 28:37 | 27:12) 28.20 
11 28.30 | 28.20 | 28.60 | 29.33 | 29.07 | 28.37 | 28.92 | 29.45 | 30.60 | 31.21 | 29.23 | 28.07 || 29.12 
12 28.84 | 28.70 | 29.15 | 29.76 | 29.74 | 28.93 | 29.69 | 30.46 | 30.98 | 31.86 | 29.44 | 28.62 | 29.64 
1 p.m. |} 29.04 | 28.99 | 29.39 | 29.89 | 29.94 | 29.23 | 30.13 30.59 | 30.81 | 31.57 | 29.10 | 28.65 || 29.79 
2 29.18 | 29.14°| 29.37 | 29.64 | 29.68 | 29.21 | 30.02 | 30.40 | 30.58 | 31.12 | 28.97 | 28.45 || 29.65 
3 ‘29.10 | 29.13 | 29.03 | 29.36 | 29.63 | 28.81 | 29.79 | 30.25 | 30.04 | 30.57 | 28.91 | 27.80 | 29.37 
4 28.44 | 28.90 | 28.77 | 29.00 | 29.42 | 28.57 | 29.44 | 29.64 | 29.56 | 30.16 | 28.43 | 27.45 | 28.98 
5 27.98 | 28.52 | 28.52 | 28.25 | 28.93 | 27.94 | 28.93.) 29.07 | 28.90 | 29.40 | 27.58 | 26.97 | 28.42 
6 27.42 | 27.99 | 27.99 | 27.61°| 28.14 | 27.36-| 28.11°| 28.14 | 28.24 | 28.53 | 26.74% .26.27 | 27.71 
7 26581327 Bale 27. B2al 26890 in) O27 oom 26.000 2 aro 27.40'| 27.71 \"927.75 | 26.04 | 26.51 27.00 
8 26.44 | 26.79 | 26.87 | 26,44 | 26.74 | 26.02 | 26.54 | 26.78 | 27.21 | 27.08 | 25.65 |. 25.11 | 26.47 
9 26.15 | 26.48 | 26.44 | 26.13 | 26.32 | 25.65 | 25.97 | 26.17 | 26.68 | 26.53 | 25.36 | 24.79 | 26.06 
10 25.89 | 26.19 | 26.14 | 25.84 | 26.00 | 25.29 | 25.49 | 25.70 | 26.15 | 26.12 | 25.15 | 24.58 | 25.71 
11 25.70 | 25.92 | 25.91 | 25.60 | 25.74 | 25.01 | 25.12 | 25.22 | 25.72 | 25.74 | 24.91 | 24.42 | 25.41 
12 25.52 | 25.70 | 25.70 | 25.42 | 25.59 | 24.76 | 24.80 | 24.77 | 25.81 | 25.46 | 24.64 | 24.25 || 25.15 
= | | 
Monthly means. || 26.63 | 26.76 | 26.86 | 26.85 | 26.96 | 26.17 | 26.41 | 26.53 | 27:08 | 27.47 | 26.30 | 25.65 | 26.64 
1 ' 
TA BLE 2O. — Mean Temperature of the Air in 1866—1878. 
Centesimal degrees. 
| | 
Hours of | Annual 
mean Batavia |} January. | February. | March. April. May. June. July. August. | September. October. November. December. | 
time. eae 
1 a.m. | 23.96 | 24.03 | 24.24 | 2456 | 24.56 | 24.22 | 23.75 | 23.83 | 2411 | 2415 | 2424 | 23.86 | 2413 
Ye 23.78 | 23.85 | 24.05 | 24.36 | 24.34 | 23.98 | 23.51 | 23.53 | 23.83 | 23.92 | 24.04 | 23.69 | 23.91 
3 23.62, || 23:70. -23:88:)) 2447 | 24:15 ) 23:76) "> 23.26 0 23:25 17 23:57) 23°708ioS-86 1 ooo eo ao 
4 23.46 | 23.65 / 23.72 |- 23.98 | 23.96 | 23.57 | 23.03 | 22.98 |° 23.33 | 23.51 1 23.69 | 23.40 } 23.51 
5 23.34 | 23.43 | 23:57 | 23,82 } 23.76 | 23.37\) 22.82:4 22724 938119 23325. oebeer 9395 5 as ee 
6 23.23 | 23.33 | 23.41 | 23.68 | 23.58 | 23:19 | 22.61 | 22.49 | 22.91 | 23.18 | 23.44 | 23.19 | 23.18 
7 23.50 | 23.53 | 23.61 |, 23.95 | 23.82 | 23.33 | 22.70 | 22.69 | 23.37 | 23.92 | 24.18 | 23.68 | 23.62 
8 24.29 | 24.29 | 24.67 | 25.12 | 24.94 | 24.31 | 23.74 | 24.03 | 24.97 | 25.63 | 25.67 | 24.71 || 24.70 
9 25.32 | 25:31 I} 26.08 |) 26:61.) 26:57 | 25:935) 25.50 + 25.989) 96.87)" 294A 0723 1) 25 Olu se 
10 26.22 | 26.17 | 27.20 | 27.84 | 27.90 | 27.31 | 27.02 | 27.60 | 2837 28.82 | 28.46 | 26.93 | 27.49 
11 26.86 | 26.84 | 28.03 | 28.69 | 28.87 | 28.33 | 28.18 | 28.82 | 29.46 | 29.72 | 29.27} 27.71 | 28.41 
12 27.35 | 27.25 | 28.54 | 29.26 | 29.53 | 29.04 | 28.93 | 29.62 | 29.98 : 30.05 | 29.60 28.16 | 28.95 
1 p.m. | 27.55 | 27.51 | 28.78 | 29.42 | 29.81 | 29.38 | 29.28 | 29.88 | 30.04 | 30.10 | 29.60} 28.31 | 29.15 
2 27.65 | 27.53 | 28.75 | 29.36 | 29.74 | 29.39 | 29.31 | 29.79 | 29.93 | 29.89 | 29.37 | 28.22 || 29.09 
3 27.51 | 27.41 | 28.54 | -29.15 | 29.53 | 29.195 29.11 | 29.50 | 29.62 | 29.49 | 29.03 | 27.90 || 28.84 
4 ALN 27.19 | 28.11 28.74 | 29.11 | 28.76 | 28.68 | 29.01 29.07 | 28.93 ) 28.46 | 27.47 || 28.40 
5 26.79 | 26.79 | 27.59 | 28.11 | 28.54 | 28.18 | 28.05-| 28.31 | 28.33 | 28.22 | 27.80 | 26.88 || 27.80 
6 26.24 | 26.20 | 26.85 | 27.29 | 27.62 | 27.29 | 27.15 | 27.44 | 27.47 | 27.33 | 26.98 ; 26.23 || 27.01 
7 25.60 | 25.59 | 26.13 | 26.51 |. 26.81 | 26.46 | 26.25'| 26.65 | 26.77 | 26.54 | 26.25 | 25.61 | 26.27 
8 25.15 | 25.19 | 25.64 | 25.98 | 26.24 | 25.87 | 25.59 | 25.95 | 26.18 | 25.93 | 25.72) 25.18 || 25.72 
9 24.84 | 24.89 | 25.26 | 25.60 | 25.78 | 25.43 | 25.09 | 25.42 | 25.64 | 25.42 | 25.31 | 24.85) 25.30 
10 24.58 | 24.62 | 24.95.| 25.26 | 25.40 | 25.04 | 2469] 24.97] 25.19 | 25.05 | 24971 24.58] 24.94 
11 24.35 | 24.40 | 24.71 | 24.99 | 25.09 | 24.74 | 24.31 | 24.60 | 24.80 | 24.72 | 24.70 | 24.32 | 24.64 
12 24.15 | 24.21 | 24.47 | 24.77 | 24.82 | 24.47 | 24.02 | 24.22 | 2442 | 24.44 | 2445! 2410] 24.38 
BaP ta Ps | eb 
Monthly means. || 25.27 | 25.29 | 25.86 | 26.30 | 26.44 | 26.02 | 25.69 | 25.97 | 26.31 | 26.39 | 26.24! 25.48 | 25.94 
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TA BLE 2&1. — Temperature of the Air. Mean diurnal variation in 1866—1878. 


Hourly means — monthly and annual means, 


Centesimal degrees. 


Hours of 
mean Batavia |} January. | February. | Mareh. April. May. June. July. August. | September.) October. | November.| December.|| Year. 
time. . 
a a ce 
1 a. m. | —1.31 | —1.26 | —1.62 | —1:74 | —1.88 | —1.80 | —1.94 | —2.14 | —2.20 | —2.24 | —200| —f.e2| —fa1 
7 — 1.49 | —1.44 | —1.81 |} —1.94 | —2.10 | —2.04 | —2.18 | —2.44 | —2.48 | —2.47 | —2.20 | —1.79 || —2.03 
3 — 1.65 | —1.59 | —1.98 | —2.13 | —2.29 | —2.26 | —2.44 | —2.72 | —2.74 | —2.69 | —2.38 | —1.95 || —2.24 
4 —1.81 | —1.74 | —2.14 | —2.32 | —2.48 | —2.45 | —2.66 | —2.99 | —2.98 | —2.88 | —2.55 | — 2.08 || —2.43 
5 — 1.93 | —1.86 | —2.29 | —2.48 | —2.68 | —2.65 | —2.87 | —3.25 | —3.20 | —3.07 | —2.72 | —2.23 | —2.61 
6 — 2.04 | —1.96 | —2.45 | —2.62 | —2.86 | —2.83 | —3.08 | —3.48 | —3.40 | —3.21 | —2.80 | —2.29 | —2.76 
q — 1.77 | —1.76 | —2.25 | —2.35 | —2.62 | —2.69 | - 2.99 | —3.28 | —2.94 | — 2.47 | —2.06 | —1.80 || — 2.42 
8 — 0.98 | —1.00 | —1.19 | —1.18 | —1.50 | —1.71 | —1.95 | —1.94 | —1.34 | —0.76 | —0.57 | —0.77.|| —1.24 
9 + 0.05 | + 0.02 | + 0.22 | + 0.31 | + 0.13 | —0.09 | —0.19 | + 0.01 | + 0.56 | + 1.03 | + 0.99 | + 0.43 | + 0.29 
10 + 0.95 | + 0.88 | + 1.84) + 1.54 | +1.46 | +1.29 | + 1.33 | + 1.63 | + 2.06 | + 2.43 | + 2.22 | + 1.45 || + 1.55 
11 + 159 | +1.55 | +2.17 | + 2.39 | + 2.43 | + 2.31 | + 2.49 | +2.85 | +3.15 | + 3.33 | +3.03 | + 2.23 || +2.47 
12 + 2.08 | +1.96 | + 2.68 | + 2.96 | +3.09 | + 3.02 | +3.24 | +3.65 | +3.67 | +3.66 | + 3.36 | +2.68 | + 3.01 
1 p.m. | +2.28 | + 2.22 | + 2.92 | +3.12 | + 3.37 | + 3.36 | +3.59 | + 3.91 | + 3.73 | + 3.71 | + 3.36 | + 2.83 | + 3.21 
2 + 2.38 | + 2.24 | +2.89 ) + 3.06 | + 3.30 | +38.37 | + 3.62 | £3.82 |/+3.62 | +3.50 | +3.138 | + 2.74] +3.15 
3 + 2.24 | +2.12 | + 2.68 |+ 2.85 | + 3.09 | +3.17 | + 3.42 | + 3.538 | + 3.31 }4+ 3.10 | + 2.79 |. +2.42 | + 2.90 
4 + 1.94 | +1.90.| + 2.25 | +2.44 | + 2.67 |.+ 2.74 | + 2.99 | + 3.04 | +2.76 | +2.54 | +2.22 | +1.99 | + 2.46 
5 + 1.52 | +1.50 | +1.73.) +1.81 | +2.10 | +2.16 | + 2.36 | +2.34 | + 2.02 | +1.83 | + 1.56 | + 1.40 | + 1.86 
6 + 0.97 | +0.91 | +0.99 | +0.99 | + 1.18 | + 1.27 | + 1.46 | +1.47 | +1.16 | + 0.94 | + 0.74 | + 0.75 || + 1.07 
7 + 0.33 | + 0.30 | + 0.27 | + 0.21 | + 0.37 | + 0.44 | + 0.56 | + 0.68 | + 0.46 | + 0.15 | + 0.01 | + 0.13 | + 0.33 
8 = (eee ed aie On 22 — O32 — 0209-016 0.10 | 0.02 }—013% —046)).—0-52.4— 0.30 | 0.22 
9 — 0.43 | — 0.40 | —0.60 | —0.70 | —0.66 | —0.59 | — 0.60 | —0.55 | —0.67 | —0.97 | —0.93 | —0.63 || — 0.64 
10 — 0.69 | — 0.67 | —0.91 |,— 1.04 | —1.04 | — 0.98 | —1.00 | — 1.00 | —1.12 | —1.34 | —1.27 | —0.90 | —1.00 
11 — 0.92 | —0.89 | —1.15 | —1.31 | —1.35 | —1.28 | —1.88 | —1.37 | —1.51 | —1.67 | —1.54 | —1.16 || —1.30 
12 —1.12 | —1.08 | —1.39 | —1.53 | —1.62 | —1.55 | —1.67 | —1.75 | —1.89 | —1.95 | —1.79 | —1.38 || —1.56 
at | eae — 
Monthly and | 95971 95.99| 25.86| 26.30! 26.44) 26.02! 25.69| 25.97! 2631| 26.39| 26.24| 25.48 25.94 
annual means. 
ie ——— 


tis sean ae es 98) fee 


Centesimal degrees. 


Temperature of the Air. Mean diurnal variation in 1866—1878. 


The lowest hourly mean is taken as the zero for the month and the year. 


Hours of | | 
mean Batavia |} January. | February. | March. | April. | May. June, July. August. | September. October. | November.| December. Year. 

time. | 

| 

iam.| 0.73 | 0.70 | 0.83 | 088°; 0.98 | 1.03 | 114 | 1.34 | 120 | 097] 0.80 | 0.67 | 0.95 
2 0.55 | 0.52 | 0.64 | 068 | 0.76 | 0.79 | 0.90 | 1.04 | 0.92 | 0.74 | 0.60 | 0.50 || 0.73 
3 0.39 | 0.37 | 0.47 | 0.49.| 0.57 | 0.57 | 0.64 | 0.76 | 0.66 | 0.52 | 0.42 | 0.34 |} 0.52 
4 0.23 | 0.22 | 0.31 | 030 | 038 | 0.38 | 0.42 | 049 | 0.42 | 0.33 | 0.25 | 021 | 0.33 
5 O17 f 0.10), 0.16 4 0.14 |- 0.18.) 0.18 } 0.21, | 0.23»|+0.20 |..0.14 | 0.08 | 0.06 |) 0.16 
6 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 ; 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 
7 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 024 | 0.14 | 0.09 | 020 | 0.46 | 0.74 | 0.74 | 0.49 | 0.34 
8 Ogre COG. 11.26. 401.4406 1.3654 1.126). 1.13) 4, 1.54-)- 2,06" 62.465) 2.93 |, 1.52.1 1.62 
9 9.091 1,98 |= 2.672.931. 2.99. | 22.74 1.2.89 | 3.49.) 3.96). 4.24 | 3.79 |_2872 | 3.05 
10 POOhe 2.840d 6 370416 1 43206612 1 S44) 5.11.4. 5.46) 6.64 1 6.0240.3.74 | 43l 
11 3.63 | 3.51 | 462 | 5.01 | 529 | 5.14 | 5.57 | 633 | 655 | 6.54 | 5.83 | 4.52 | 5.23 
12 Piel e005. 138 658016 b,05i\. 6.85 | 0.82 1. 7,13: | 7.07.1 6.87. | 6.16 | 4.97. ki 6.77 
1pm. | 432 | 418 | 5.37 | 5.74 | 6.23 | 6.19 | 667 | 789 | 7.13 | 6.92 | 616 | 5.12 || 5.97 
2 442 | 4.20 | 5.34 | 5.68 | 616 | 6@0 | 6.70 | 7.30 | 7,02 | 6.71 | 5.93 | 5.03 || 5.91 
3 428 | 4.08 | 5.13 | 5.47 | 595 | 6.00 | 650 | 7.01 | 6.71 | 631 | 5.59 | 4.71 | 5.66 
4 3.98 | 3.86 | 4.70 | 5.06 | 5.53 | 5.57 | 6.07 | 6.52 | 616 | 5.75 | 5.02 | 4.28 | 5.22 
5 3.56 | 3.46 | 4.18 | 443 | 496 | 4.99 | 5.44 | 5.82 | 5.42 | 5.04 | 436 | 3.69 | 4.62 
6 3.01 | 2.87 | 3.44 | 3.61 | 4.04 | 410 | 454 | 495 | 4.56 | 415 | 3.54 | 3.04 | 3.83 
7 B37 2.2804 02.726 | 2.8806 3.235) 3.27.| , 3.64 4 4.16 | 3.86)}. 3.36 |. 2.81 | 2:42 | 3.09 
8 PO2e we 196) 2:23 4)22.500 1 2.665) 2.08 2.08 | 3.46) | 3.27, 1.02.75. | 2.28 | 1.90} 2.54 
9 HOt e556 ced. S5u |) 1.02 1121208, | 2245 | 2148.12.93. |. 2.78) uee.os 1.1.87 | 1,66 | 242 
10 135010120-| 1.64 | (1.68%! 1.82.1 ° 1.85. | 2.08) | 2.48 | 2.28") 1.87.| 1.53 | 1.39 | 1.76 
11 WS een OTe ee LOOP el Shabe tbe}? 166%) 1.70% hs D1. | 1:80) 45, 1.64). 9.261) 113 fF 1.46 
12 OOome ees ott. 00 100 - |ote4y 1981 01.41 | 4078 | 1.6t-% 1.26 |, 1.0%, | 0.91. |. 1.20 
Lowest hourly! 9393 | 23.33 | 23.41 | 23.68 | 23.58 | 23.19 | 22.61 | 22.49 | 22.91 | 23.18 | 23.44 | 23.19 | 23.18 
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TABLE 28. — Temperature of the Air. Mean change from hour to hour in 1866—1878.. 


The sign + implies that the temperature is rising, and the sign — that it is falling. 


Centesimal degrees. 


aN eC SS ee mr rc re 
a | | | 
Hours of | | | 
mean Batavia || January. | February. | Mareh, | April May. June. July. | August. |September./ October. | November. | December.!| Year. 

time. | 
From Midnight F y ? | z is is x 5 ° ° ° ° 

to 1a.ml|—0.19 | —0.18 | —0.23 | —0.21 | —0.26 | —0.25 | —0.27 | —0.39 | —0.31 | —0.29 | —0.21 | —0.24 
fr. 1to 2 —0.18 | —0.18 | —0.19 | —0.20 | —0.22 | —0.24 | — 0.24 | — 0.30 | — 0.28 | — 0.23 | —0.20 | —0.17 
fr. 2to 3 —0.16 | —0.15 | —0.17 | —0.19 | —0.19 | —0.22 | —0.26 | —0.28 | —0.26 | —0.22 | —0.18 | —0.16 
fr, 3to 4 —0.16| —0.15 | —0.16 | —0.19 | —0.19 | —0.19 | —0.22 | —0.27 | —0.24 | —0.19 | —0.17 | —0.13 
fr. 4to 5 —0.12 | —0.12 | —0.15 | —0.16 | —0.20 | —0.20 | —0.21 | —0.26 | —0.22"| —0.19 | — 0.17 | —0.15 
fr. Sto 6 —0.11 | —0.10 | —0.16 | —0.14 | —0.18 | —0.18 | —0.21 | —0.23 | —0.20 | —0.14 | —0.08 | —0.06 
fr. 6to 7 + (0.27 | + 0.20 | + 0.20 | + 0.27 | + 0.24 | + 0.14 | + 0.09 | + 0.20 | + 0.46 | + 0.74 | + 0.74 | + 0.49 
fr. Tto 8 + 0.79 | +0.76 | +1.06 | +1.17 | +1.12 | +0.98 | +1.04 | +1.34 | +1.60 | +1.71 | +1.49 | + 1.03 
fr. Sto 9 +1.03 | +1.02 | +1.41 | +1.49 | +1.63 | +1.62 | +1.76 | +1.95 | +1.90 | + 1.79 | + 1.56 | + 1.20 
fr. 9 to 10 + 0.90 | + 0.86 | + 1.12 | +1.23 | +1.33 | +1.38 | + 1.52 | +1.62,) + 1.50 | +1.40 | +1.23 | + 1.02 
fr, 10 to 14 + 0.64 | + 0.67 | + 0.83 | + 0.85 | + 0.97 | + 1.02 | +1.16 | + 1.22 | +1.09 | + 0.90 | + 0.81 | + 0.78 
fr, 11 to Noon + 0.49 | + 0.41 | + 0.51 | + 0.57 | + 0.66 | + 0.71 | + 0.75 | + 0.80 | + 0.52 | + 0.33 | + 0.33 | + 0.45 
fr, Noon to 1 p.m. || + 0.20 | + 0.26 | + 0.24 | +0.16 | + 0.28 | + 0.34 | + 0.35 | + 0.26 | + 0.06 | + 0.05 0.00 | + 0.15 
fr. 1to 2 +0.10 | + 0.02 | —0.03 | —0.06 | —0.07 | + 0.01 | + 0.03 | —0.09 | —0.11 | —0.21 | —0.23 | —0.09 
fr. 2to 3 —0.14 | —0.12 | —0.21 | —0.21 | —0.21 | —0.20.] —0.20 | —0.29 | —0.31.| —0.40 | —0.34 | —0.32 
fr, 3to 4 —0.30 | —0.22 | —0.43 | —0.41 | —0.42 | —0.43 | — 0.43 | — 0.49 | —0.55 | —0.56 | —0.57 | —0.43 
fr, 4to 5 — 0.42 | —0.40 | —0.52 | —0.63 | —-0.57 | —0.58 | — 0.63 | —0.70 | —0.74 | —0.71 | —0.66 | —0.59 
fr. 5to 6 —0.55 | —0.59 | — 0.74 | — 0.82 | — 0.92 | —0.89 | — 0.90 | — 0.87 | — 0.86 | —0.89 | —0.82 | —0.65 
fr. 6to 7 — 0.64 | —0.61 | —0.72 | —0.78 | —0.81 | —0.83 | —0.90 | —0.79 4 —0:70 | —0.79 )—0.73 | —0.62 
fr. Tto 8 — 0.45 | —0.40 | —0.49 | —0.63 | —0.57 | —0.59 | — 0.66 | — 0,70 | —0.69') —- 0:61") — Wins) — 0.43 
fr. 8to 9 — 0.31 | —0.30 |,— 0.38 | —0.38 | —0.46.| —0.44 | 0.60) — 0.53 | 0-64) 0 ele 0 ah Oro 
fr. 9 to 10 — 0.26 | —0.27 | —0.31 | —0.34 | —0.38 | —0.39 | —0.40 | —0.45 | =0.45 | ~0.37 | —0.34 | —0.27 
fr. 10 to 11 — (0.23 | —0.22 | — 0.241 — 0.27 | —0.31 | —0.30 | —0.38,)'— 0.371-<0:39)) = Oath = 0.27 01s 020 
fr. 11 to 12 p.m. || —0.20 | —0.19 | —0.24 | —0.22 | —0.27 | —0.27 | — 0.29 | —0.38 | —0.38 | —0.28 | —0.25 | —0.22 
voy and anal] + 0.368) + 0.350) + 0.448) + 0.478) + 0.519 + 0.517] + 0.558) -- 0.616) + 0.594) + 0.577] + 0.513| + 0.427) + 0.498 


LAS TS oie 9 Ss 


Temperature of the Air. Absolute maxima and minima. 


Centesimal degrees. 


1876. Nis 1878. 

Max. Min. Max. Min. Max. Min. 
ne 
January. 29.7 | a hy 30.2 21:8 31.4 23.3 
February. 30.3 22.4 29.8 22.3 31.6 23.6 
March. | 31.8 21.8 30.8 22.6 32.1 23.5 
April. | S22 Zoe 31.4 23.1 32.5 23.3 
May. | 31.4 21.9 Slee 222, 31.9 23.3 
June. 31.8 PAL 31.9 21.5 31.6 22.5 
July. 31.0 21.0 aly? 212 31.4 20.9 
August. 32.4 20.6 sl 3) 19.6 32.6 20.3 
September. 32.8 iso 34.4 18.9 Sau" 22, 
October. 32.6 21.5 34.0 20.6 34.4 22.6 
November. 32.1 22.6 35.6 22.8 By 22.9 
December. 31.9 21.8 32.0 22.5 31.7 22.4 

32.8 20.6 (| a5 Cake 18.9 34.4 20.3 

Year. 1. 1 Villy xI, 6 Ix, 9 Xten Villy 23 

1 p.m. 6 a. m. 1 p.m. 6 a. m 2 p.m 6 a.m. 
Maximum ‘in 1876—1878 .... 35°.6 .... 1877, XI, 6,.1 p.m 
Minimum in 1876—1878 .... 18°9 .... 1877, IX, 9, 6 a.m. 
Maximum in 1866—1875 .... 83°7 .... 1875, IX, 6,1pm. 
Minimum in 1866—1875 ....19°4 .... 1875, VII, 3, 6 a.m. 
Maximum in 1866—1878 .... 35°6 .... 1877, XI, 6,1 p- m. 


Minimum in 


1866—1878 .. 


Ae TWAS. Cee 


TX 90> Giasan: 
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TABLE 25. — Temperature of the Air. Maxima and minima daily means. 


Centesimal degrees. 


i... ee... 


1876. 1877. 1878 
Max. Min. Max. Min. Max. Min. 
January. 26:37 23.79 | 26.19 24.04 27.84 25.34 
February. 26.62 23.72 | 26.48 23.80 27.92 24.73 
March. 26.98 24.08 27.00 23.98 28.43 25.26 
April. 27.51 25.08 27.45 25.38 28.00 25.31 
May. 27.58 25.33 27.79 26.58 27.68 25.43 
June. - 27.44 24.59 27.54 24.81 27.28 24.84 
July. 26.75 24.74 26.63 24.97 26.99 25.54 
August. 26.95 24.80 26.65 24.72 27.23 25 54 
September. 26.89 24.78 27.93 25.06 27.96 26.60 
October. 27.08 24.12 28.20 26.15 28.68 26.26 
November. 27.08 24.81 28.71 24.43 27.72 24.06 
December. 26.96 23.79 27.93 24.80 26.97 23.87 
[= = = Pe ee a Ss 
27.58 23.72 28.71 23.80 28.68 23.87 
Year. 
Yoo. Ig XE 12 He VS X01 74 Kile 20 
Maximum in 1876—1878 .... 28°.71 .... 1877, XI, 12. 
Minimum in 1876—1878 .... 23°72 .... 1876, II, 9 
Maximum in 1866—1875 .... 27°92 .... 1868, X, 19. 
Minimum in 1866—1875 .... 22°57... . 1874, VII, 18. 
Maximum in 1866—1878 .... 28.71... 1877, XI, 12. 
Minimunt’in 1866—1878 ... . 22°.57 . 1874) Vil 18: 


ato doe a EI DSS 


Temperature of the Air. Monthly and annual oscillation. 


Centesimal degrees. 


= 


| i878. 
| 


Mean monthly and annual oscillation in 


Magn. and Met. Obs. Batavia. 


IV, 


baie 1876—1878. | 1866—1875. | 1866—1878. 
January. 7h 8.4 8.1 8.1 8.5 8.4 
February. 79 7.5 8.0 7.8 8.0 , 8.0 
March. 10.0 8.2 8.6 8.9 9.0 9.0 
April. 9.5 8.3 9.2 9.0 9.0 9.0 
May. 9.5 9.5 8.6 9.2 9.4 9.4 
June. 10.1 10.4 9.1 9.9 9.4 9.5 
July. 10.0 10.0 10.5 10.2 9.8 | 9.9 
August. : 11.8 11.7 12.3 11.9 11.1 11.3 
September. 11.3 15.5 11.5 12.8 10.8 11.2 
October. 111 13.4 11.8 12.1 10.3 10.7 
November. 9.5 12.8 9.8 10.7 9.9 10.1 
December. 10.1 9.5 9.3 9.6 9.5 9.5 
Year. 12.2 16.7 14.1 14.3 12.2 12.7 
: 63 


TABLE 27. — Temperature of the Air. Monthly and annual 


oscillation of the daily means. 


Centesitmnal degrees. 


SS 


1866—1878. 


SOTO hal ee | sae 1876—1878. | 1866—1875. 
pees 268 nie +246 2°50 es Goeth D1: 
February. | 2.90 2.68 | 3.19 2.92 : 2.45 
March. 2.90 3.02 3.17 3.03 | 2.81 
April. 2.43 2.07 2.69 2.40 2.37 
May. 2.25 1.21 2.25 1.90 | 2.15 
June. 2.85 2.73 2.44 2.67 | 2.59 
July. 2.01 | 1.66 1.45 1.71 2.55 
August. 2.15 | 1.93 1.69 1.92 2.24 
September. 211 2.87 1.36 2.11 | 2.32 
October. 2.96 2.05 2.42 2.48 2.63 
November. 2.27 4.28 3.66 3.40 2.48 
December. 3.17 3.13 3.10 3.13 2.82 

Year. 3.86 4.91 4.81 4.53 4.41 


OD ACerS Rien E so 50 


— Temperature of the Air. Mean daily oscillation or range. 


Centesimal degrees. 


. 


Mean daily oscillation or range in 
Eee ey fas 1876—1878. | 1866—1875. | 1866—1878. 

January. 48 5.2 5.3 5.10 5.03 505° 
February. 4.8 | 4.6 5.1 4.83 4.97 4.94 
March. 6.4 | 5.2 5.4 5.67 6.09 5.99 
April. 6.7 5.7 5.9 6.10 6.32 6.27 
May 6.4 6.8 5.9 6.37 6.73 6.65 
June 6.4 6.8 6.1 6.43 6.71 6.65 
July. 7.4 7.6 7.3 7.43 7.05 7.14 
August. 8.6 8.5 8.3 8.47 7.61 * 7.81 
September. 73 9.9 7.8 8.33 7.43 7.64 
October. 6:9 9.1 8.2 8.07 7.36 7.52 
November. 67 7.9 | 6.2 6.93 6.86 6.88 
December. 6.0 6.7 5.9 6.20 5.69 5.81 

Year. 6.6 7.0 6.4 6.67 i 6.48 6.52 


fe Ve aS) BE iba Se 


of the daily oscillation or range. 


Centesimal degrees. 


Temperature of the Air. Maxima and minima 


1876. 1877. 1878. 
Max. | Min Max Min. Max. Min. 
January. 6.5 2.1 79 2%8 6.9 2.4 
February. 6.9 Peeps 6.3 | 2.1 ThB: 2.0 
March. 9.2 3.1 Ged 2.0 71.4 By) 
April. 9.2 4.8 7.6 2.1 74 41 
May. 7.9 3.9 8.4 BS | 7.6 3.4 
June. A Sit 3.1 9.2 0.7 fis 7.9 3.3 
July. 100 4.9 9.3 5.0 9.8 5.4 
August. 11.1 7.0 Lies 6.2 12.1 6.7 
September. 9.9 4.9 13.5 7.5 9.6 5.6 
October. 11.1 3.8 11.1 14 10.6 6.6 
November. 9.3 4.2 11.4 2.8 9.1 1.6 
December. 9.9 ee, 9.2 4,2 8.2 2.0 
11.1 Pi 13.5 2.0 (Parl 1.6 
Year. VII, 9 | 
eee lao 1X3) 26: TIDAe2: VIIL, 24. XI, 14. 
Maximum in 1876—1878 .... 13°.5 LO dee LX 20: 
Minimum in 1876—1878 . deine Saiksyfs;. MGR AI 
Maximum in 1866—1875 .... 11°.2 . 1870, VIIL, 13, and 1875, VII, 8. 
Minimum in 1866—1875 .... 1°.3 . LSOSaumLeet4 anded SOu sm Lo. 
Maximum in 1866—1878 . . 13°.5 = 18775" 1X3 26: 
Minimum in 1866—1878 .... 1°.3 - 1868, 11;°14, and 1869, YI, 3: 
TA BLUSH S8oO.~ — Temperature of the Air. Monthly and annual means. 
Centesimal degrees, 
] 
| 
January, | February. | March. | April. May. June. July. | August. | September.) October. | November. | December.) -Year. 
1876. 25.40 | 25.20 | 26.01 | 26.34 | 26.57 | 25.92 | 25.55 | 25.87 | 26.02} 26.15 | 26.02 | 25.61 | 25.89 
1877. 25.29 | 25.03 | 25.65 | 26.388 | 27.14 | 26.23 | 25.88 | 25.79 | 26.47 | .27.07 | 27.74 | 26.56 | 26.28 
1878. 26.63 | 26.76 | 26.86 | 26.85 | 26.96 | 26.17 | 26.41 | 26.53 | 27.08 | 27.47 | 26.30.) 25.65 | 26.64 
Z | 
1866—70. 25.24 1925.34) 26.13) 26.24 | 26.36 | 26.10 | 25.77 | 25:95 | 26.15 |} 26.22 | 26.20 | 25.31 1) 25.92 
1871—75. 25.00 | 24.99 | 25.42 | 26.22 96.24 25.90 | 25.46 | 25.93 | 26.33 | 26.26 | 26.02 | 25.40 || 25.77 
1876—78. 25.77 | 25.66 | 26.17 | 26.52 | 26.89 | 26.11 | 25.95 | 26.06 | 26.52 | 26.90 | 26.69 | 25.94 | 26.27 
1866—78. 25.27 | 25.29 | 25.86 | 26.30 | 26.44 | 26.02 | 25.69 |} 25.97 | 26.31 | 26.39 | 26.24 | 25.48 | 25.94 


a 
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TA BLE 81. — Temperature of the Air. Annual variation. 


Monthly — annual means. 


Centesimal degrees. 


Annual 

January. | February. | March. April. | May. June. July. | August. | September.; October. | November. | December: 
. | means, 
1876. || —0:49) —0.69| +0:12|°+0.45| +068} +0.03) —0.34| —0.02| +0.13| +0.26) +0.13| —0.28) 2589 
1877. —0.99| —1.25| —0.63| +0.10| + 0.86] +0.05| —0.40| —0.49| +0.19| +0.79| +1.46| + 0.28 26.28 
1878. —0.01| +0.12| +0.22| +0.21| +0.32} —0.47| —0.23| —0.11| +0.44| +0.83} —0,34| —0.99]| 26.64 
1866—70. | —0.68| —0.58| + 0.21) +0.32| +0.44) + 0.18) —0.15| +0.03|.+0.23| +0.30| + 0.28 | —0.61]| 25.92 
1871—75. || —0.77| —0.78| —0.35| +0.45| +0.47| + 0.13} —0.31} + 0.16 |'+ 0.56} +049) +0.25| —0.37| 25.77 
1876—78. || —0.50| —0.61| —0.10) +0.25| +0.62| —0.16| —0.32| —0.21| +0.25| + 0.63} +0.42| —0.33]| 26.27 
1866—78. || —0.67| —0.65 | —0.08] + 0.36| +0.50| +0.08 | —0.25) + 0.03| + 0.37! +0.43| +0.30| —0.46] 25.94 


BS es i HOPPE 


Temperature of the Air. 


Deviations of the monthly and annual means 
for the single years from the corresponding means for the whole period 1866—1878. 


1866. 
1867. 
 ) A80c. 
1869. 
1870. 
1871. 
1872. 
1873. 
1874. 
1875. 
1876. 
1877. 
1878. 


January. 


+ 0.06 
— 0.42 
ik 
+ 0.24 
+ 0.16 
— 0.15 
—0.61 
—0.13 
—0.11 
— 0.35 
+ 0.13 
+ 0.02 
+ 1.36 


February. 


— 0.05 
Si 
+ 0.19 
+ 0.32 
aC) 10) 
— 0.28 
— 0.45 
(0.38 
SUELO 
720 
— 0.09 
— 0.26 
ap LLL 


March. 


+ 0.41 
a UM br! 
+ 0.02 
+ 0.68 
+ 0.07 
— 0.53 
—0.19 
— 0.73 
—0.17 
— 0.59 
+ 0.15 
—0.21 
+ 1.00 


+ 0.14 
— 0.18 
— 0.08 
—0.21 
+ 0.06 
—O11 
+ 0.12 
—0.19 
— 0.02 
— 0.16 
+ 0.04 
+ 0.08 


+ 0.55 


April. | May. 


June. 


—0.41| + 0.27 
+ 0.30 | —0.26 
+ 0.38} +0.77 
— 0.38} —0.12 
—0.28| —0.30 
—0.39 | —0.22 
—0.13| —0.11 
+ 0.05 | —0.08 
—0.43 | —0.50 
—0.12| + 0.34 
+ 0.13} —0.10 
+0.70| +0.21 
+ 0.52 


July. 


+ 0.29} +0.21 


+ 0.15 i-=0.18 
+0121 0,21 
+ 0.13 | + 0.38 
— 0.32) —0.66 
—0.34| + 0.35 
——O. 1 0. 
+ 0.13 | + 0.15 
—0.66) —0.58 
+ 0.24} + 0.20 
= 014)" 0510 
+ 0,19); —0,18 


+ 0.72) + 0.56 


s 


—0.60 


+ 0.19 
—013| —056 
+ 0.38} + 0.72 


—0.20) + 0.06 


— 1.02) —0.48 


— 0.02} —0.45 


+0.25| +0.18 


+ 0.12| + 0.04 


== 0.62)5==-O:51 
+ 0.40} —0.11 
— 0.29 | —0.24 
+ 0.16; + 0.68 


+0.77| + 1.08 


August. |September.| October. | November. 


— 0.13 
— 0.20 
+ 0.43 
+ 0.08 
— 0.36 
— 0.34 
— 0.45 
+015 
— 0.48 
+ 0.03 
— 0,22 
+ 1.50 
+ 0,06 


December. 


Annual 


means, 


— 0.52] —0.01 
—0.62|) —0.17 
+ 0.61 || + 0.29 
—0.22|| +0.07 
—0.14| —0.28 
— 0.88 | — 0.24 
+ 0.10 || —0.18 
+ 0,08 | — 0.06 
—0.03 || — 0.34. 
—0.18 | — 0.04 
+ 0.13 | —0.05 
+ 1.08 | -+ 0.34 


+ 0.17] + 0.70 


TABLE S88. — Mean relative Humidity of the Air in 1876. 


Saturation = 1000. 
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| 


Hours of ‘Avndal 
mean Batavia || January. | February. | March. | April. May. June. July. | August. | September.) October. | November, | December. 
time. | : means. 
1am. |} 931 948 908 926 918 919 908 859 887 900 903 920 910 
2 939 949 916 932 925 923 910 863 I 892 910 910 924 916 
3 943 951 920 936 924 927 915 870 895 914 916 930 920 
4 945 955 921 939 928 930 917 879 903 920 921 928 924 
5 948 959 929 942 927 935 918 887 909 922 926 931 928 
6 953 961 932 943 929 938 919 887 917 924 925 934 930 
7 951 961 929 936 925 937 ‘917 880 902 904 908 921 922 
8 920 944 879 894 887 901 878 818 838 852 847 879 878 
9 883 903 815 819 826 834 803 715 757 773 775 808 809 
10 838 866 762 753 763 769 716 620 680 707 714 756 745 
11 810 832 721 716 703 719 651 552 631 662 685 729 700 
12 789 799 702 694 679 690 618 522 629 658 678 728 682 
ispeme 777 788 698 685 669 676 604 541 638 665 684 721 678 
2 765 782 700 692 689 692 624 550 648 671 685 716 684 
3 771 787 718 695 695 703 632 568 667 675 691 723 693 
+ 786 814 731 718 715 724 662 601 678 710 715 730 715 
5 808 836 752 761 745 | 759 707 637 706 742 750 753 746 
6 844 857 789 815 791 801 763 686 750 788 803 804 790 
7 876 892 822 850 833 844 802 737 794 827 838 843 829 
8 893 912 844 878 859 869 832 782 825 855 857 871 856 
9 905 929 861 893 884 887 858 810 843 866 870 883 874 
10 912 936 “| 876 903 897 896 873 831 858 876 881 892 886 
11 921 941 885 910 906 906 884 843 872 883 889 899 895 
12 926 948 898 921 913 914 898 856 877 891 896 914 904 
Monthly means. || 876 894 830 840 830 837 800 741 792 812 819 839 826 
TABLE S34 — Mean relative Humidity of the Air in 1877. 
Saturation = 1000. 
| 
Hours of | | Ansdal 
mean Batavia || January. | February.) March. | April. May. June. July. | August, |September.! October. | November. | December. 
time. means. 
1am. | 934 939 926 932 912 897 870 839 824 808 825 924 886 
2 936 941 930 939 917 903 877 846 833 815 835 927 891 
3 942 944 935 944 921 908 883 856 850 826 842 929 898 
4 943 946 934 947 922 913 888 853 858 830 850 932 901 
5 948 950 935 947 924 914 893 851 | 866 842 857 935 905 
6 946 950 938 948 925 918 898 852 |. “871 847 858 942 908 
7 941 951 940 948 920 916 892 857 850 799 826 927 897 
8 905 930 910 895 872 887 866 805 764 697 738 869 844 
9 860 889 852 841 800 815 788 719 654 602 646 799 771 
10 813 849 807 792 732 740 704 630 553 521 579 731 704 
11 778 814 776 758 678 678 633 560 495 516 565 690 661 
12 764 798 758 729 655 650 599 543 510 533 584 667 648 
1 p.m. 755 786 763 739 676 646 583 553 521 554 578 677 652 
2 751 793 759 748 679 656 602 560 529 559 595 698 660 
3 754 788 766 766 693 669 613 572 544 594 625 707 674 
4S 767 803 788 761 706 689 631 607 563 621 648 759 695 
5 784 823 800 769 727 719 664 650 601 648 679 793 721 
6 822 852 835 815 781 761 709 693 652 692 716 822 762 
7 857 879 866 859 823 805 759 729 688 715 744 866 799 
8 883 894 887 884 849 | (834 795 757 724 732 769 890 824 
9 900 913 895 904 869 852 818 | 777 754 748 785 902 843 
10 911 925 |, 904 915 883 871 833 | 793 779 770 798 907 857 
11 917 928 913 924 894 878 852 805 796 782° | 806 912 867 
12 926 936 918 928 901 888 862 820 812 796 813 919 876 
Monthly means. | 864 884 864 860 819 809 771 730 704 702 732 839 798 
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TA BLE 85. — Mean relative Humidity of the Air in 1878. 


Saturation = 1000. 


Hours of Annual 
mean Batavia | January. | February. | March. | April. May. June. | July. August. | September. October. December. tae 
time. ° oy aang i 

1am. | 932 939. 939 941 936 934 912 857 850 866 915 903 910 

2 936 | 940 943 944 938 934 917 864 854 871 917 906 913 

3 937 946 945 948 939 939 917 869 860 883 918 910 917 

4 940 945 948 947 940 940 919 870 860 891 924 915 920 

5 943 948 | 950 950 940 942 923 874 866 893 927 919 923 

6 949 952 952 953 944 941 924 877 865 894 932 922 925 

7 947 953 948 952 941 938 921 862 849 868 914 913 917 

8 910 923 920 922 915 919 885 814 784 776 849 885 875 

9 857 .| 879 870 849 867 858 817 741 709 680 792 841 813 
10 805 842 827 796 798 797 728 652 622 598 745 787 749 
11 782 807 789 753 756 752 669 591 578 559 697 748 706 
12 760 | 782 763 733 728 731 637 558 577 570 707 720 688 
1 p.m 759 771 753 731 718 721 621 565 591 564 720 712 685 

2 754 766 756 744 741 729 642 580 596 586 724 727 695 

3 756 758 767 758 739 751 658 588 624 617 721 755 707 

+ 784 768 774 772 742 764 668 614 648 632 749 768 723 

5 802 791 800 812 773 790 704 645 681 665 788 792 753 

6 835 816 828 852 814 830 746 684 712 714 828 825 790 

v | 867 863 877 884 857 868 800 731 751 751 866 859 831 

8 888 895 | 894 909 889 892 838 766 772 787 887 871 857 

9 900 909 | 907 921 902 906 861 795 806 | 814 893 876 874 
10 912 921 916 930 912 921 877 816 822 832 901 887 887 
11 920 928 | 923 936 924 924 893 832 831 848 906 897 896 
12 927 933 930 938 |; 929 926 901 844 841 854 914 908 903 
Monthly means. || 867 874 872 870 858 860 807 745 748 751 839 844 827 


TABLE Se. — Mean relative Humidity of the Air in 1866—1878. 


Saturation = 1000. 


Hours of 
mean Batavia | January. | February.| March, | April. May. June. July. | August. | September.) October. | November. | December, 


time. 


1 a.m. | 936 940 932 929 922 920 906 882 884 899 904 924 915 
2 940 944 935 934 927 924 911 888 889 904 910 928 920 
3 943 946 940 937 930 929 916 893 896 909 915 933 924 
+ 946 | 948 | 943 940 934 931 919 898 901 913 920 936 927 
5 950 | 951 947 943 935 934 921 900 907 916 925 940 931 
6 953 954 948 945 937 937 923 903 910 920 927 943 933 
7 951 954 946 944 936 937 923 899 897 898 907 933 927 
8 921 930 909 900 897 907 887 848 831 827 845 892 883 
9 878 887 849 835 829 838 812 762 746 746 772 837 816 
10 835 846 797 779 766 769 738 682 670 675 711 788 755 
11 801 811 758 742 721 ‘719 681 623 622 639 677 754 712 
12 7719 793 | 739 722 695 691 650 596 612 636 671 736 693 


1 p.m. | 772 779 734 717 691 683 646 603 622 643 676 728 691 
2 770 780 738 725 703 692 658 614 630 655 694 740 700 
3 773 783 745 735 712 705 669 627 639 671 705 754 710 
2 786 796 762 751 730 724 689 649 663 693 730 771 729 
5 810 814 787 780 758 755 721 686 696 727 762 797 758 
s 842 844 821 821 804 801 766 732 742 774 800 830 798 
8 
9 
10 


874 879 860 859 846 841 809 772 783 810 832 859 835 
895 899 881 883 872 865 840 805 811 837 853 876 859 
910 913 897 897 888 883 |° 863 829 833 855 867 890 877 
919 923 909 908 899 895 877 846 850 869 879 899 889 
11 926 929 918 917 909 904 890 860 862 882 890 910 900 
12 931 935 926 923 916 912 900 872 874 891 899 919 908 


Monthly means, | 877 882 859 853 840 837 813 778 782 800 820 855 833 
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TABLE S37. — Relative Humidity of the Air. Mean diurnal variation in 1866—1878. 


Hourly means — monthly and annual means. 


Saturation = 1000. 


Hours of 

mean Batavia} January. | February.) March. | April. May. June. July. August. |September.’ October. | November.| December.|} Year. 

time. 
| 

ib ay ||) a3 G9) Ises + + + + + 82 
2 + 63) + + + + ~ + 87 
3 + 66) + + + + + + 91 
4 a= (8) |) se SF ae a= + + 94 
5 + JZ) + + + + + + 98 
6 + 76) + + + + + + 100 
I) + FW4) + + + + + + 94 
8 + 44 |) + =f + + + + 50 
9 ae Uk | Se “= == = == =i Ws 
10 SS WAN = 48 
11 = Yo) — 121 
12 =" 98 — 140 
1 p.m. | —105 —142 
2 =H} — 133 
3 — 104 — 123 
4 == AI — 104 
5 = Lay) = — 945 
6 == ats a = — — ae — 35 
7 — 3 ah + + a = = + 2 
8 + 18 te + + + a + + 26 
9 + 33 = + + + se + + 44 
10 + 42 ag + ae = Ss + + 56 
11 + 49 ae + + + a5 + + 67 
12 + 54 35 = se ae + 4s + 75 

Monthly and 

‘itlet i eS 877 833 

TABLE S88. — Relative Humidity of the Air. Mean diurnal variation in 1866—1878. 


The lowest hourly mean is taken as the zero for the month and the year. 


Saturation = 41000. 


a nn 
Hours of | | | : 

mean Batavia || January. | February. | March. | April. . May. | June, July. | August. | September.) October. | November.) December.) Year. 
time. | 

1am 166 161 198 212 231 237 260 286 272 263 233 196 224 

2 170 165 201 217 236 | 241 | 265 2020 C277 268 239 200 229 

3 173 | 167 206 220 239 246 | 270 297 284 273 244 205 233 

4 176 169 209 223 243 248 273 302 289 | 277 249 208 236 

5 180 172 213 226 244 251 275 304 295 280 254 212 240 

6 183 175 214 228 246 254 277 307 298 284 256 215 242 

7 181 175 212 227 245 254 277 303 285 262 236 205 236 

8 151 151 175 183 206 224 241 252 219 191 174 164 192 

9 108 108 115 118 138 155 166 166 134 110 101 109 125 

10 65 67 63 62 75 86 92 86 58 39 40 60 64 

Ht 31 32 24 25 30 36 35 27 10 3 6 26 21 

12 9 14 5 5 + 8 4 0 0 0 0 8 2 

1 p.m. 2 0 0 0 0 0 0 7 10 7 5 0 0 

2 0 1 + 8 12 9 12 18 18 19 23 12 9 

3 3 + 11 18 21 22 23 31 27 35 34 26 19 

4 16 17 28 34 39 41 43 53 51 57 59 43 38 

5 40 35 53 63 67 72 75 90 84 91 91 69 67 

6 72 65 87 104 113 118 120 136 130 138 129 102 107 

id 104 100 126 142 155 158 163 | 176 171 174 161 131 144 

8 125 120 147 166 181 182 194 209 199 201 182 148 168 

9 140 134 163 180 197 200 217 233 221 219 196 162 186 

104.7 149 144 175 191 208 212 231 250 238 233 208 171 198 

11 156 150 184 200 218 221 244 264 250 246 219 182 209 

12 161 156 192 206 225 229 254 276 262 255 228 191 217 


dome houdy| 770 |) 779 | +784)| 717°) eof) | 683° | 646 | 506° | 612 | 636 | "671 | 728 | 691+ 


means, | 
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TABLE 89. — Relative Humidity of the Air. Mean change from hour to hour in 1866—1878.. 


The sign + implies that the Relative Humidity is increasing, and the sign — that it is decreasing. 


Saturation = 1000. 


ee 


Hours of | 
mean Batavia || January. | February.| March. | April. | May. June. July. | August. September.) October. | November. | December.|| Year. 
time. | 
Le 
a | | 
ee ra mi #eS | + Bl OT £6 | 496 | 48s) 8 10-4 Oe 8 ee Ser 
fr. 1to 2 + 4 + 4 + 3 + § aa is HG ao +56 0 A 5 ar at see + 5 
fr, 2to 3 +403 | #2.) + By [HS] eB Boh +B ie 8 7 
fr. 4t0 5 + 4 + 3 + 4 + 3 + J + 3 + 2 2 + 6 + 3 Zao + & a 
fr. 5t0 6 - 8 1 eB LC eeT Peat eek lt Base + 20+ 08 ae 6B I ee ee 
fr. 6to 7 ee Osi h2 ae ik 0 0. — 4 1 —13 | 22.0) —=205) 108 eee 
fr. 7to 8 =§0) | —24.1] —87 | —44 |. —39 | —30 |) — 364) — 51 —66 | —71 = 02 Ferg a) he 
fr. Sto 9 —43 | —43 | —60 | —66 | —68 | —69 | —75 | —86 | —85 | —S81 —73 | —&5 | —67 
fr. 9 to 10 —43.| —41 —52 | —56 | —63 | —69 | —74 | —80 | —76 | —7I1 Sal iy | —49 | —61 
fr. 10 to 11 —34 | —35 | —39 | —37 | —45 | —50 | —57 | —59 | '—48 —36 | —34 | —34 || —43 
fr. 11 to Noon —22 | —18 | —19 | —20 | —26,| —28 | —31 —27 |. —104)° 43 Fo 6 ia 1S eee 
fr. Noon to 1 pom. || — 7 —14 == nb — § — 4 aS say yA ay | 11) Sty) ated as ey 
fr. Jt 2 — 2) 1 4) } Ae Bee IB pO eee 2s fe ae +48.) $120 Fis AG 12a 
fri2'to 3 ako, + 3 +7 +10 aes) +13 + 1 +13 + 9 +16 Sethi +14 +10 
fr. 3to 4 +13 | +13 ed A 16 +18 | +19 | +20 + 22 +24 “22 ab +25 Ld +19 
fr. 4t0 5 + 24 +18 +25 +29 + 28 + 31 + 32 +37 + 33 + 34 + 32 Hi PAG) +29 
fr. 5to 6 +32 | +30 | +34 | +41 | +46 | +46 | +45. |°+46 | +46 | +47 | +38 | +33 | +40 
fr 6to 7 +32 | +35.| +39 | +38 | +42 |. +40 | +43 | +40 | +41 | +36 | +32 | +29 | +37 
fr. 7to 8 + 21 + 20 + 21 + 24 + 26 + 24 aio + 33 + 28 med, Al +17 +24 
fr. 8to 9 +15 +14 +16 +14 + 16 +18 + 23 + 24 + 22 +18 +14 +14 +18 
fr. 9 to 10 490110 Sie e122 oe a +11 +12 (+14 | 5417.4. FIT ee ee 12 
fr. 10 to 11 cans, + 6 sit oY) + 9 +10 + 9 +13 +444 +19 +13 +11 +11 +11 - 
fr.11 to 12 pmi} 5 | 6) ae 8a Bs ote) Bae 10 ltd oa 1D i er a 
Monthly and annual] + 45.3] +14.6| +17.8| +19.0| +205] +21.2| +231] +25.6| +24.8| +23.7| +21.3| +179] +202 
mean hourly change 
TABLE 4oO. — Relative Humidity of the Air. Absolute maxima and minima. 
Saturation = 1000. 
1876. 1877. 1878. — 
Max Min. Max. Min. Max. Min. 
January. 983 657 982 584 983 598 
February. 983 627 982 617 991 582 
March. 966 522 983 626 991 608 
April. 982 510 991 597 983 628 
May. 973 529 966 512 983 540 
June. 973 508 973 511 991 °: 576 
July. 973 439 965 411 973 449 
August. 953 404 931 345 948 390 
September. 966 273 935 262 966 417 
October. 973 384 992 352 957 372 
November. 982 512 966 328 973 484 
December. 982 508 974 512 983 546 
983 273 992 262 991 372 
Year. I, 25, 8 avm. IX, 12, 1 p.m Xea7, 7 p.m: IX, 25, 1 p.m. il, 17, 8 a.m. X,5,4p.m 
ft, 26,°9 a. m: OU Bi Cpr 
Lijis -9)ras im: a 248 Tagan 
4, midnight. VIS 2-7 anime 
Sid asm: 
7, 9 and 10 a.m. 
8, 3 and 4 a.m. 
9, 2 p.m. 
12, 8 p.m. 
ee daa. 
Maximum in 1876—1878 .. 992 sue IBIU RAG 17,57 (p.m 
Minimum in 1876—1878 . 262 ie 1877 561A, 2571. poms 
Maximum in 1866—1875 ... 1000 ... 1866, IX, 29, 7 a. m., 1867, VI, 15, midnight and VIII, 26, 1 a. m., 1868, IX, 1, 3a. m. 
Minimum in 1866—1875 ... 321 ... 1875, 1X, 15, 3 p- m. 
Maximum in 1866—1878 ... 1000 .. . 1866, IX, 29, 7 a. m., 1867, VI, 15, midnight and VIII, 26, 1 a. m., 1868, IX, 1, 3 a.m. 
Minimum in 1866—1878 . 1877, IX, 25, 1 p.m. oe 


Freee OD Beales 


iA: 
wh 
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TABLE 41. — Relative Humidity of the Air. Maxima and minima daily means. 
Saturation = 1000. 
1876. 1877. 1878 
Max Min. Max. Min. Max Min. 
January. 957 834 936 795 947 808 
February. 961 837 940 823 959 822 
March. 928 755 954 775 931 804 
April, 897 768 917 816 947 811 
May. 898 766 890 739 923 780 
June. 907 773 920 741 933 816 
July. 867 738 866 711 880 741 
August. 812 683 788 634 828 667 
September. 908 634 778 608 824 701 
October. 919 706 744 643 814 677 
November. 908 750 935 660 921 726 
December. 934 729 903 794 944 750 
961 634 954 608 959 667 
Year. 
Il, 9 LX 2: Ill, 12. Xi e28: II, 20. VIII, 23. 
Maximum in 1876—1878 .... 961 .... 1876, Il, 9. 
Minimum in 1876—1878 . 1008 ee eu losdy) LX #28. 
Maximum in 1866—1875 .... 971 .... 1871, XII, 27. 
Minimum in 1866—1875 .... 630 .... 1875, VIII, 10. 
Maximum in 1866—1878 .... 971... 1871, XII, 27. 
Minimum in 1866—1878 .... 608 .... 1877, IX, 28. 


TA BOE 42. 


Relative Humidity of the Air. Monthly and annual oscillation. 


Saturation = 1000. 


Mean monthly and annual oscillation in 


1876— 1878. 


1866—1875. 


1866—1878. 


1876. 1877. 1878. 

January. 326 398 385 
February. 356 365 409 
March. 444 357 383 
© April. 472 | 394 355 
May. 444 454 443 
June. 465 462 415 
July. 534 554 524 
August. 549 586 558 
September. 693 673 549 
October. 589 640 585 
November. 470 638 489 
December. 474 462 437 
Year. 710 730 619 
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TABLE 483. — Relative Humidity of the Air. Monthly and annual - 
oscillation of the daily means. 


Saturation = 1000. 


| Mean monthly and annual oscillation of the daily means in 
1876—1878. 1866—1875. 1866—1878. 
January. 123 141 139 134 149 145 
February. 124 117 137 126 123 123 | 
March. 173 179 127 160 128 135 
April. 129 101 136 122 133 130 
May. 132 151 143 142 131 133 
June. 134 179 117 143 138 139 3 
July. 129 155 * 139 141 161 157 
August. 129 154 161 148 184 176 
September. 274 170 123 189 164 169 
October. 213 101 137 150 163 160 
November. 158 275 195 209 150 164 
December. 205 109 194 169 158 161 
Year. 327 | 346 292 322 274 285 


Relative Humidity of the Air. Mean daily oscillation or range. 


Saturation = 1000. 


Mean daily oscillation or range in 
ate eat ol 1876—1878. | 1866—1875. | 1866—1878. 

January. 222 240 241 234 236 236 
February. 223 216 236 225 227 227 
March. 278 225 2.46 250 270 265 
April. 300 258 260 273 274 274 
May. 300 298 262 287 286 286 
June. 300 307 266 291 293 292 
July. 350 344 339 344 313 320 
August. 399 365 358 374 342 350 
September. 338 428 335 367 339 346 
October. 312 375 395 361 329 337 
November. 304 340 285 310 310 310 
December. 265 318 270 284 262 267 
Year. 299 310 291 300 | 290 293 

et a ge 
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TABLE 45. — Relative Humidity of the Air. Maxima and minima 
of the daily oscillation or range. 


Saturation = 1000. 


January. 299 43 372 128 359 14 
February. 340 95 340 93 374 91 
March. 413 126 339 | 41 340 140 
April. 419 213 | 344 | 108 325 107 
May. 418 [soaker . 02. 463° bo 239 369 164 
June. ' 438 | 136 | 386 | 119 379 107 
July. 524 927 | 489 | 230 465 201 
August. 498 | 304 525 924 470 267 
September. 528 227 | 598 288 463 243 
October. 544 | 166 546 | 248 517 300 
November. 400 203 528 | 66 473 100 
December. 416 | 68 fas 461 | 205 395 96 
Year 544 43° 598 41 | 617 74 
; xe I, 23. 1X, 28. LI, 12. ae 1 oP 
Maximum in 1876—1878 .... 698 .... 1877, IX, 28. 
Minimomun 18761878... . ...41. .. 2 1877, 111, 12. 
Maximum in 1866—1875 .... 617... .. 1875, IX, 15. 
Minimum in 18661875 ..... 27... 1868, Il, 14. 
Maximum in 1866—1878 .... 617 .... 1875, IX, 15. 
Minimum in 1866—1878 .... 27 .... 1868, II, 14. 
TABLE 48S. — Relative Humidity of the Air. Monthly and annual means. 


Saturation = 1000. 


January. | February. | March, April. May. June. | July. August, September. October. | November. December.|| Year. 


1876. 876 894 830 840 830 837. | 800 741 792 812 819 839 826 
1877. 864 884 864 860 819 809 771 730 704 702 732 839 798 
1878. 867 874 872 870 858 860 807 745 748 751 839 844 827 


1866—70. 875 878 855 861 844 839 821 796 802 818 823 867 840 
1871—75. 883 886 867 843 838 836 817 | 783 783 808 830 852 836 
1876—78. 869 884 855 857 836 835 793 739 748 755 797 841 817 


1866—78. 877 882 859 853 840 837 813 778 782 800 820 855 833 
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TABLE 47. — Relative Humidity. Annual variation. 


Monthly — annual means. 


Saturation = 1000. 


— : i i 
| | Annual 
January. | February. | March. | April. May. June. July. | August, | September. October. November. December. 
| ; means. 
| | | | | 
1876. | +50 | +68 | + 4 | +14 | + 4 | +11 | —26 | —85 | —34 | —14 | — 7 | +13 | 826 
1877. +66 | +86 | +66 | +62-| +21 |} +11 | —27 | —68 | —94 | — 96 Ay =66 4) ead 798 
1878. +40 | +47 | +45 | +43 | +31 | +33 | —20 | —8&2 | —79 | 96 Pd 9 ah eng 827 
1866—70.. |. +35.) +38 | +16,] +217) 424.) — 1) 195) — 44-38 le 22a eee 840 
187175 oes | OO), Hele eas ote 0 == 19 1 = 53.8537) — 25 Bean eo 836 


1876—78. | +652 | +67 | °+38.).+40-| 219%) 218") —24 50-78 9-60 2 02 ae eee 817 


1866-78...) +445) 4 40 of + 26 st 20.7) ee 7 ee oe 20 Re Oo eo == 33 Dp lo Wi te ag 833 


TABLE +8. — Relative Humidity. Deviations of the monthly and annual means for 
the single years from the corresponding means for the whole period 1866—1878. 


Saturation = 1000. 


January. | February. | March. April. May. June. July. | August. |September.) October. | November. |December.|| Year. 
1866. vee en et O°) 28} 182/21 20 Be ay ge 
1867. +14 BM ad t+ 120 3h +10 +17, + 44 + 21 + 43 +11 + 38 Bal 
1868. + 3 | —21 |.+ 6 | +91.| =16 | =26 | +24 | 290) 2 pp ieesed yen ee eee 
1869. — FJ | + 4) — & | £19 | 805) 241 — 6) 18 See | wt +6 
1870. eo Wie ot Wh aco Cs ae +10 ap + 26 + 56 +74 + 31 mOwA. 1g +14 
1871. md +10 + "8 ese AG) Gee 165) 20% 18 + 30 | +15 + 33 saa B 
1872. + 30 =m == 740) 20" See se 4M + 40 + 9 aa ile) ey / + 42 =- 21 ar 
1873. —I0y | ed Sr HN coe WY hal ice | + 5 | —16 BM 220) 185) 26g 20 7 S10: 
1874. + 6] 6 YY He at 30) + 18) 28 ba 6 64 eee ) 23h 177 19 
1875. TK cc eG + 23 +7 28) 42) | 764 2251. — 261) 429 | #5 + Sey ett 
1876. | — 1} +42°| —29°] —13| —10'} 0 | —18 | ~a7°-1 +40:| +428) —e Ligaen 
1877. —is' |} + 2 +5] + 7 | —21 | —28 | —42 | —48 | —78 | —98 | —88 | —16 | —35 
1878. i a 5 +17 +18 4126's =O 238 19S Pa) 4G RO 1) =G 


AS ESAs see 


Mean Tension of the Atmospheric Vapour in 1876. 
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' 


Hours of | | 1 Annual 

mean Batavia || January, | February, | Mareh, | April. May. dune. July, | August. | September.) October. | November. | December. 
"ed | means. 

] Nl 
1am. | 20.81 | 21.06 | 20.48 | 21.05 | 21.41 | 20.63 | 19.67 | 18.43 | 19.65 | 20.09 | 20.07 20.23 | 20.29 
2 20.74 | 20.95 | 20.29 | 21.00 | 21.30 | 20.42 | 19.47 | 18.17 | 19.52 | 20.12 | 19.98 | 20.05 | 20.16 
3 20.65 | 20.81 | 20.17 | 20.90 | 21.05 | 20.29 | 19.22 | 17.93 | 19.31 | 20.01 | 19.93 | 19.86 | 20.01 
4 20.56 | 20.69 | 19.99 | 20.78 | 20.87 | 20.11 | 18.89 | 17.77 | 19.25 | 19.88 | 19.86 | 19.69 | 19.86 
5 20.47 | 20.66 | 19.93 | 20.62 | 20.59 | 20.00 | 1853 | 17.64 | 19.13 | 19.75 | 19.81 19.59 || 19.72 
6 20.51 | 20.58 | 19.82 | 20.48 | 20.37 | 19.84 | 18.30 | 17.42 | 19.07 | 19.71 | 19.72 | 19.53 | 19.61 
7 20.87 | 20.86 | 20.01 | 20.76 | 20.65 | 20.11 | 18.50! 17.65 | 19.26 | 20.10 | 20.14 / 20.07 || 19.91 
8 21.20 | 21.41.) 20.47 | 21.34 | 21.26 | 20.57 | 19.07 | 18.15 | 19.62 | 20.65 | 20.69 | 20.79 | 20.42 
9 21.51 | 21.80 | 20.93 | 21.58 | 21.62 | 20.85 | 19.58 | 18.19 | 19.71 | 20.71 | 20.71 | 20.81 | 20.66 
10 21.37 | 21.89 | 20.97 | 21.35 | 21.42 | 20.69 | 19.18 | 17.52 | 19.29 | 20.35 | 20.41 | 20.44 | 20.40 
11 |} 21.16 | 21.78 | 20.68 | 21.25 | 21.00 | 20.58 | 18,65 | 16.90} 1899 | 20.00 | 20.34 | 20.37 || 20.13 
12 | 21.14 | 21.49 | 28.75 | 21.25 | 20.97 | 20.45 | 18.48 |) 16.80 | 19.09 | 20.05 | 20.49 | 20.46 | 20.11 
1 p.m. | 21.36 | 21.23 | 20.91 | 21.33 | 20.87 | 20.35] 18.57 | 17.40 | 19.42 |. 20.34 | 20.57 | 20.48 || ‘20.23 
2 | 21.32 | 21.44 | 20.99 | 21.44 | 21.43 | 20.69 | 19.01 | 17.43 | 19.69 | 20.383 | 20.68 | 20.53 || 20.41 
3 21.23 | 21.32 | 21.03 | 21.41 | 21.31 | 20.76 | 19.06 | 17.62 | 19.75 | 20.18 | 20.59 | 20.57 | 20.39 
4 21.27 | 21.26 | 20.96 | 21.43 | 21.30 | 20.92 | 19.21 | 17.92 | 19.67 | 20.59 | 20.70 | 20.57 | 20.48 
5 21.33 | 21.23 | 20.79 | 21.59 | 21.65 | 21.23 | 19.63 | 18.14 | 19.70 | 20.80 | 20.91 | 20.50 | 20.62 
6 | 21.58 | 21.31 | 20.84 | 21.78 | 21.94 | 21.40 | 20.04 | 18.59 | 19.95 | 20.94 | 20.98 | 20.56 |) 20.82 
7 21.57 | 21.53 | 21.02 | 21.89 | 422.10 | 21.63 | 19.94 | 19.00 | 20.30 | 20.99 | 20.72 | 20.87 | 20.96 
8 21.37 | 21.62 | 21.00 | 21.92 | 22.08 | 21.44 | 20.03 | 19.36 | 20.38 | 20.84 | 20.43 | 20.94 | 20.95 
9 21.33 | 21.61 | 20.94 | 21.76 | 21.96 | 21.33 | 20.09 | 19.33 | 20.25 | 20.66 | 20.34 | 20.64 || 20.85 
10 21.20 | 21.40 | 20.87 | 21.45 | 21.85 | 21.01 | 19.97 | 19.23 | 20.24 | 20.54 | 20.29 | 20.49 | 20.71 
11 21.11 | 21.23 | 20.79 | 21.27 | 21.75 | 20.89 | 19.84 | 18.96 | 20.05 | 20.36 | 20.19 | 20.32 | 20.56 
12 20.97 | 21.20 | 20.60 | 21.23 | 21.57 | 20.78 | 19.74 | 18.77 | 19.80 | 20.22 | 20.14 | 20.35 | 20.44 
| 
Monthly means. || 21.11 | 21.27 | 20.63 | 21.29 | 21.35 | 20.71 | 19.28 | 18.10 | 19.63 | 20.34 | 20.36 | 20.36 | 20.36 
TABLE SO. — Mean Tension of the Atmospheric Vapour in 1877. 
| | 

Hours of | | | | Annual 

mean Batavia |) January. | February. | March. | April, + May. June. | duly. | August. September.) October, | November. | December. 
time. | | | | | means. 

| | | | 
| | | 
mm. mm. mm. mm mim. mn. | mn. mm, | mm. mm. | min, mm. mui. 
1 a.m. | 20.61 | 20.64 | 20.84 | 21.73 | 21.76 | 20.51 | 19.38 | 18.46 | 18.06 | 18.35 | 19.98 | 21.38 || 20.14 
2 20.40 | 20.47 | 20.76 | 21.60 | 21.56 | 20.33 | 19.15 | 18.19 | 17.77 | 17.97 | 19.87 | 21.17 | 19.98 
3 20.29 | 20.36 | 20.70 | 21.40 | 21.87 | 20.15 | 18.87 | 17.94 | 17.58 | 17.82 | 19.73 | 21.03 | 19.77 
4 20.08 | 20.23 | 20.53 | 21.24 | 21.19 | 19.98 | 18.62 | 17.39 | 17.36 | 17.60 | 19.65 | 20.92 | 19.56 
5 19.97 | 20.20 | 20.39 | 21.08 | 20.93 | 19.73 | 18.41 | 16.98 | 17.17 | 17.48 | 19.50 | 20.83 || 19.38 
6 19.85 | 20.12 | 20.29 | 20.91 | 20.72 | 19.56 | 18.24 | 16.61 | 16.94) 17.33 | 19.42 | 20.84 | 19.23 
q 20.13 | 20.36 | 20.60 | 21.24 | 20.97 | 19.66 | 18.20 | 16.71 | 17.07 | 17.40 | 19.88 | 21.31 | 19.45 
8 20.50 | 20.84 | 21.21 | 21.64 | 21.66 | 20.18 | 18.71 | 17.31 | 17.64 | 17.78 | 20.21 | 21.67 | 19.94 
9 20.74 | 21.22 | 21.33 | 22.07 | 22.02 | 20.56 19.03 | 17.83 | 17.80 | 17.57 | 19.64 | 21.64} 20.11 
10 20.82 } 21.33 | 21.42 | 22.06 | 21.76 | 20.29 | 18.72 | 17.26 | 16.87 | 16.81 | 18.96 | 21.31 | 19.79 
11 20.59 | 21.24 | 21.47 | 22.10 | 21.45 | 19.93 | 18.23 | 16.64 | 16.42 | 17.49 | 19.23 | 21.27 | 19.66 
12 20.71 | 21.11 | 21.38 | 21.96 | 21.41 | 19.93 | 18.09 | 16.92 | 17.13 | 18.18 | 19.77 | 21.09 | 19.80 
1 pm. | 20.84 | 20.87 | 21.62 | 21.92 | 21.82 | 20.05 | 18.21 | 17.46 | 17.34 | 1854 | 19.60 | 21.25 | 19.95 
2 20.75 | 21.14 | 21.61 | 22.06 | 22.08 | 20.22 | 18.69 | 17.42 | 17.35 | 18.49 | 19.99 | 21.55 | 20.11 
3 20.62 | 20.91 | 21.63 | 22.37 | 22.33 | 20.38 | 18.77 | 17.35 | 17.50 | 19.03 | 20.47 | 21.63 | 20.24 
4 20.83 | 21.03 | 21.56 | 22.29 | 22.10 | 20.39 | 18.89 | 17.78 | 17.44 | 19.29 | 20.57 | 21.84 | 20.33 
5 20.89 | 21.26 | 21.55 | 22.00 | 22.05 | 20.58 | 19.13 | 18.24 | 17.78 | 19.48 | 20.74 | 21.81 | 20.45 
6 21.12 | 21.19 | 21.48 | 22.26 | 22.34 | 20.92 | 19.43 | 18.65 | 18.31 | 20.13 | 20.80 ; 21.84 || 20.70 
7 21.27 | 21.14} 21.31 | 22.55 | 22.57 | 21.12 | 19.74 | 18.98 | 18.51 | 20.18 | 20.77 | 22.00 || 20.84 
8 21.24 | 21.09 |} 21.30 | 22.59 | 22.50 | 21.08 | 19.92; 19.19 | 18.79 | 19.94 | 20.65 | 22.05 | 20.86 
9 21.17 | 21.15 | 21.09 | 22.47 | 22.38 | 21.02 | 19.97 | 19.22 | 18.86 | 19.48 | 20.35 | 22.05 || 20.77 
10 21.11 | 21.04 | 21.01 | 22.37 | 22.29 | 20.96 | 19.89 | 19.10 | 18.74) 19.30 | 20.24 | 21.77 | 20.65 
11 20.92 | 20.87 | 20.93 | 22.24 | 22.11 | 20.78 | 19.80 | 18.91 | 18.55 | 18.99 | 20.13 | 21.59 || 20.48 
12 20.77 | 20.75 | 20.89 | 22.02 | 21.92 | 20.66 | 19.60 | 18.68 | 1834] 18.69 19.97 | 21.52 } 20.31 
wer ie 4 i sal Airs eek ee 

Monthly means. || 20.68 | 20.86 | 21.12 | 21.92 | 21.80 | 20.837 | 18.99 | 17.88 | 17.72 | 1847 20.01 | 21.47 || 20.10 


Magn. and Met. 


Obs. Batavia. IV. 
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TA BILE 51. — Mean Tension of the Atmospheric Vapour in 1878. 


ot 
| 


Hours of | | | | | | | Annual 
mean Batavia | January. | February. | March April. _ May. | dune. | duly. = August. | September. October. | November. | December. a 
time. | oi | | : 
| 
| | | | 
| mm. mm. mn, mm. | mm. mn. mm. mm. min. | mm. | mim. | mm. } mim, 
1 a. m. | 22.36 | 22.78 | 22.80 | 22.44 | 22.58 | 21.37 | 20.777] 19.44 |. 19.94 | 20.63 | 20.97 20.26 | 21.35 
2 92.20 | 22.54 | 22.62 | 22.31 | 22.35 | 21.18 | 20.53 | 19.17 | 19.58 | 20.39 | 20.84 | 20.14 | 21.14 
3 | 21.97 | 22.32 | 22.39 | 22.23 | 22.15 | 21.05 | 20.15 | 18.85 | 19.33 | 20.23 | 20.68 | 20.08 | 20.94 
4 21.79 | 22.12 | 22.26 | 22.09 | 21.96 | 20.85 | 19.87 | 1849 | 18.99 | 20.04 | 20.66 | 20.04 | 20.75 
5 | 91.74 | 21.97 | 22.18 | 21.96 | 21.74 | 20.69 | 19.70 | 18.22 | 18.98 | 19.83 | 2056 | 19.97 | 20.61 
6 | 21.74 | 21.84 | 21.96 | 21.85 | 21.67 | 20.51 | 19.48 | 18.05 | 18.74 | 19.69 | 20.57 | 19.93 || 20.49 
7 | 29.11 | 21.96 | 22.14 | 22.16 | 21.83 | 20.56 | 19.46 | 18.03 | 18.91 | 20.01 | 21.08 | 20.27 | 20.70 
8 | 22.47 | 22.50 | 22.73 | 22.82 | 22.42 | 21.20} 20.05 | 1868 | 19.50 | 20.36 | 21.26 | 20.74 | 21.22 
9 | 22.65 | 22.98 | 23.12 | 23.03 | 23.08| 21.75 | 20.58 | 19.13 | 19.68 | 19.92 | 21.25 | 21.03 | 21.50 
10 | 22.35 | 23.09 | 23.14 | 23.00 | 22.87 | 21.89 | 20.24 | 18.67 | 18.99 | 19.28 | 21.26 | 21.09 | 21.31 
If | 22.84 | 22.94 | 23.00 | 22.96 | 22.71,| 21.74 | 19.94 | 18.24 | 18.90 | 19.00 | 21.00 | 21.12 | 21.14 
12 | 22.40 | 22.81 | 22.93 | 22.87 | 22.68 | 21.78 | 19.84 | 18.16 | 19.33 | 19.51 | 21.49 | 20.97 | 21.22 
{ p.m. | 22.61 | 22.89 | 22.96 | 22.95 | 22.62 | 21.81 | 19.82 | 18.49 | ‘19.60 | 19.44 | 21.39 | 20.72 || 21.26 
2 | 292.67 | 22.98 | 23.01 | 22.97 | 22.98 | 21.96 | 20.33 | 18.76 | 19.47 | 19.68 | 21.40°| 20.82 | 21.41 
3 | 22.59 | 22.75 | 22.82 | 23.03 | 22.84 | 22.12 | 20.52 | 18.74 | 19.73 | 20.04 | 21.25 | 20.76 | 21.42 
4 | 22.51 | 22.68 | 22.67 | 22.92 | 22.64; 22.16 | 20.43 | 18.93 | 19.94 | 20.06 | 21.43 | 20.78 | 21.42 
5 | 22.44 | 22.86 | 23.04 | 28.11 | 22.91 | 22.11 | 20.88 | 19.20 | 20.11 | 20.21 | 21.46 | 20.83 | 21.58 
6 | 22.63 | 22.86 | 23.19 | 23.33 | 23.07 | 22.50 | 21.13 | 19.39 20.31 | 20.68) 21.55 | 20.97 1 (21°79 
7 | 22.69 | 23.25 | 23.63 | 23.24 | 23.20 |° 22.44 | 21.58 | 619.82 | 20.69 | 20.79 | 21.68 | 20.88 | 21.98 
8 | 22.78 | 23.40 | 23.52 | 23.29 23.22 | 22.37 | 21.60 | 20.01 | 20.66 | 20.88 | 21.69 | 20.70 | 22.00 
9 | 22.72 | 23.35 | 23.26 | 23.21 | 22.94 | 22.26 | 21.50 | 20.07 | 20.90 | 20.92 | 21.52 | 20.44 | 21.91 
10 | 22.68 | 23.26 | 23.11 | 28.02 | 22.82 | 22.15 | 21.81 | 20.07 | 20.76 | 20.88 | 21.45 | 20.45 || 21.82 
11 | 22.61 | 23.10 | 22.98 | 22.86) 22.79 |} 21.84 | 21.23 | 19.91 | 20.47 |. 20.89 | 21.25 | 20.44 | 21.69 


12 | 22.54°| 22.96 | 22.89 | 22.69 22.72 | 21.59 | 21.01 | 19.66 | 20.25 20.73 | 21.12 | 20.49 | 21.54 


= : | : = ee i pa ee eee — " E | 


| } 
| | | | 
Monthly means, | 22.40 | 22.76 | 22.85 | 22.76 | 22.61} 21.66 | 20.50 | 19.01 | 19.74 | 20.17 | 21.20 | 20.58 | 21.34 
4 | ae | ; M 


TA BLE 52. — Mean Tension of the Atmospheric Vapour in 1866—1878. 
| | | | | 
Hours of | | Annual 
mean Batavia || January. | February.) Mareh. | April. | May. June. July. | August, | September.) October. | November. | December. 
ts | means. 
i | | | | 
‘ | | | | | | 
| | Poet REN | 
| mm. mm. | min. mm. hs mm. | mm. | mm. mm. 1 min. | mm. | mm. mm. mm. 
1 a.m. | 20.75 | 20.93 | 21:03 | 21.36 | 21.21 | 20.72 | 19.84 | 19.41 | 19.76 | 20.17 | 20.38 | 20.35 | 20.49 
2 20.61 | 20.78 | 20.86 | 21.20 | 21.05 | 20.52 | 19.66 | 19.19 | 19.56 | 19.99 | 20.27 | 20.24 | 20.33 
3 20.46 , 20.64 | 20.74 | 21.03 | 20.87 | 20.36} 19.45 | 18.98 | 19.39 | 19.84 | 20.15 | 20.15 | 20.17 
4 20.36 |; 20.50 | 20.60 | 20.87 | 20.71 | 20.17 | 19.24 | 18.76 | 19.21 | 19.69 | 20.05 | 20.05 7 20.02 
5 20.27 | 20.43 | 20.48 | 20.72 | 20.49 19.99 | 19.03 | 18.53 | 19.08 | 19.538 | 19.96 | 19.96 | 19.87 
6 |. 20.21 20.37 | 20.34 | 20.59 | 20.32 19.83 | 18.85 | 18,34 | 18.94 | 19.47 | 19.92 | 19.94 | 19.76 
7 | 20.53 20.62 | 20.58 | 20.93 | 20.61 | 20.03 | 18.95 | 18.47 | 19.23 | 19.89 | 20.41 | 20.37 | 20.05 
8 } 20.89 | 21.08 | 21.14 | 21.51 | 21.20 | 20.62 | 19.48 | 18.96 | 19.67 | 20.34 | 20.81 | 20.78 | 20.54 
9 21.19 | 21.41 | 21.47 21.79 | 21.59 | 21.01'| 19.86 | 19.164 19.74 | 20.34 | 20.80) 20.91 | 90.77 
10 | 21.18 | 21.46 | 21.46 | 21.80 | 21.54 | 20.87; 19.69 | 18.81 | 19.30 | 19.92 | 20.57'| 20.84 | 20.62 
11 21.064" 213650 21.38 Fo 2157/8 eon 42412 20.60 19.40 | 18.44 | 19.02 | 19.82 | 20.44! 20.87 | 20.47 
{2 21.06 | 91.35 Ne 21.44 12 21.87 12148 | 20.68 ; 19.33 |. 18.43 | 19.26 | 20.08 | 20.61 | 20.83 | 20.53 
1 p.m. |} 21.13 | 21.27 | 21.59 | 21.91 | 21.60 | 20.82 | 19.53 | 18.89 | 19.61 | 20.34 | 20.76 | 20.78 | 20.68 
2 PISS 21.00 46 2hOba) 2208 4) elas | 21.06 | 19.93 | 19.11 | 19.71 | 20.46 | 21.04 20.99 | 20.87 
3 | 21.09 | 21.28 | 21.59 | 22.06 | 21.87 | 21.21 | 20.02 | 19.16 | 19.68 | 20.48 | 20.98 | 20.98 | 20.86 
4 21.11 | 21.82 | 21.49 | 21.98 | 21.87 | 21.23 | 20.09 | 19.29 | 19.73 | 20.46 | 21.00 | 20.93 | 20.87 
5 21.21 | 21.30 | 21.54 | 21.99 | 21.95 | 21.37 | 20.26! 19.56 | 19.86 | 20.59 | 21.04 | 20.92 | 20.96 
6 21.35 | 21.36 | 21.54 | 22,08 | 22.07 | 21.54 | 20.44 | 19.84 | 20.16 | 20.82 |‘ 21.12 | 20.96 | 21.41 
i 21.36 | 21.47 | 21.64 | 22.09 | 22.15 | 21.59 ; 20.50 | 20.02 | 20.42 | 20.85 } 21.07 | 20.95 || 21.17 
8 21.30 | 21.46 | 21.61 | 22.06 | 22.10 | 21.49 | 20.51 | 20.07 | 20.45 | 20.77 | 20.96 | 20.87 | 21.13 
9 21.26 | 21.42 | 21.52 | 21.94 | 21.93 | 21.38 | 20.47 | 20.05 | 20.39 | 20.65 | 20.81 | 20.81 | 21.05 
10 21.16 | 21.30 | 21.41 | 21.78 | 21.72 | 21.20 | 20.31 | 19.96 | 20.28 | 20.54 | 20.68 | 20.68 || 20.92 
{1 | 21.04 | 21.16 | 21.33 | 21.64 | 21.58 | 21.02 | 20.17 | 19.83 | 20.10 | 20.45 | 20.60 | 20.59 | 20.79 
12 : 20.89 | 21.04 | 21.20 | 21.50} 21.40 | 20.86 | 20.03 | 19.65} 19.91 | 20.33 | 20.52 | 20.52 | 20.65 
{| j | | 
| | | | } 
Monthly means, | 20.94 | 21.11 | 21.24 | 21.61 | 21.44 | 20.84 19.79 | 19.20 | 19.69 | 20.24 | 20.62 | 20.64 | 20.61 
| | 


| | | 


—— = = = <a —— = 


‘ 


. TA BLE 58. — Tension of the Atmospheric Vapour. Mean diurnal 
variation in 1866—1878. 
Hourly means — monthly and annual means. 
elke re) | | | | | 
Hours of | | | | | | 
mean Batavia) January. | February.) Mareh. | April. =| May.) June. July. August. |September.! October. | November. December. Year. 
time. : | | | / 
| | . | | \ 
mm. mim. | mm. min, Tun. nim. | mam, | tin. mum. mm, | mm. mm. mim, 
Pam, | —0.19 ;—90.18 | —0,21 | —0.25 | —0.23 | —0.12 | +0.05 | + 0.21 | +0.07 | — 0.07.) 0.24 | —0.29 | —0.12 
2 f= 0.30) 0.00) 0.00 | ~ 0:41 } 0:39) —0.32,)'--0.13.) — 0.01 | —013 | —0.25 | —0.35 |—0.40 | — 0.28 
3 | —0.48 | —0.47 | —0.50 | —0.58 | —0.57 | —0.48 | —0.34 | — 0.22 | — 0.30 | —0.40 | —ts47 | —0.49 | —0.44 
4 | —0.58 | —0.61 | —0.64 | —0.74 | —0.73 | —0.67 | —0.55 | —0.44 | —0.48 | —0.55 | —0.57°) — 0.59 | — 0.59 
5 pe 007 0.085) = 076.) — 0.89 | — 0.95, — 0.85.1 — 0,76. | —0.67 | —0.61 | —0.71 | —0.66.) —0.68 | —0.74 
6 10,707) 0574} = 0.90 | 1.02 | 13124 —1.01. |< 0.94 | — 0:86 4 0,75 | — 0:77,| —0.70 | — 0.70: — 0.85 
7 |—0.41 | —0.49 | —0.66 | —-0.68 | — 0.83 | — 0.81 | —0.84 | —0.73 | —0.46 | — 0.35 | —0.21 | —0.27 | — 0.56 
8 —0.05 | —0.03 | —0.10 | —0.10 | —0.24 | —0.22| 0,31 | —0.24 | —0.02 | +0.10 | + 0.19 | + 0.14 || —0.07 
9 | + 0.25 | + 0.30 | + 0.23 | + 0.18 | + 0.15 | + 0.17 | + 0.07 | —0.04 | + 0.05 | + 0.10 | + 0.18 | + 0.27 | + 0.16 
10 | + 0.24 | + 0.35 | + 0.22 | +0.19 | + 0.10 | + 0.03 | —0.10 | —0.39 | —0.39 | —0.32 | —0.05 | + 0.20 | + 0.01 
It + 0.12 | + 0.25 | + 0.14 | + 0.17 | —0.02 | —0.15 | —0.39 | — 0.76 | —0.67 | —0.42 | —0.18 | + 0.23 | —0.14 
12 + 0.12 | + 0.24 | + 0.20 | + 0.26 | —0.02 | —0.16 | —0.46 | —0.77 | —0.43 | —0.16 | —0.01 | + 0.19 || —0.08 
1 p.m. | + 0.19 | + 0.16) +035 | + 0.30 | + 0.16 | —0.02 | —0.26 | —0.81-| —0.08 | + 0.10 | + 0.14 | + 0.14} + 0.07 
2 + 0.24 | + 0.24 | + 0.42 | + 0.47 | + 0.43 | + 0.22 | +0.14 | —0.09 | + 0.02 | + 0.22 | + 0.42 | + 0.35 | + 0.26 
3 + 0.15 | +0.17 | + 0.35 | + 0.45 | + 0.43 | + 0.37 | + 0.23 | — 0.04 | —0.01 | + 0.24 | + 0.36 | + 0.34 || + 0.25 
4 |+0.17 | +0.21 | + 0.25 | + 0.37 | + 0.43 | + 0.39 | +0.30 | + 0.09 | + 0.04 | + 0.22 | + 0.38 | +0.29 | + 0.26 
5 | + 0.27 | +0.19 | + 0.30 | + 0.38 | +0.51 | + 0.53 | + 0.47 | + 0.36 | +0.17 | + 0.35 | + 0.42 | + 0.28 | + 0.35 
6 | + 0.41 | +0.25 | + 0.30 | + 0.47 | + 0.63 | + 0.70 | + 0.65 | + 0.64 | + 0.47 | + 0.58 | + 0.50 | +0.32 || + 0.50 » 
7 , | +0.42 | +0.36 | + 0.40 | +0.48 | +0.71 | + 0.75 | + 0,71 | + 0.82 | + 0.73 | + 0.61 | + 0.45 | + 0.31 | + 0.56 
8 + 0.36 | + 0.35 | + 0.37 | + 0.45 | + 0.66 | + 0.65 | + 0.72 | + 0.87 | + 0.76 | + 0.53 | + 0.34 | + 0.23 || + 0.52 
9 | + 0.32 | + 0.31 | + 0.28 | + 0.33 | + 0.49 | + 0.54 | + 0.68 | + 0.85 | + 0.70 | + 0.41 | + 0.19 | + 0.17 | + 0.44 
10 + 0.22 | +0.19 | +0.17 | + 0.17 | + 0.28 | +0.36 | + 0.52 | + 0.76 | + 0.59 | + 0.30 | + 0.06; + 0.04 | + 0.31 
11 + 0.10 | + 0.05 | + 0.09 | + 0.03 | + 0.14 | + 0.18 | + 0.38 | + 0.63 | + 0.41 | + 0.21 | —0.02 | —0.05 | + 0.18 
12 = U,05 Hon? 1 —- 0.047) O10 io -- 0.04 0.02) 7+ 0.24.) + 0.45 | + 0.22 | +:0.00 | —0.10 | —0.12 | + 0.04 
Monthly and | 90.94 | 21.11 | 21.24 | 21.61 | 21.44 | 20.84] 19.79 | 19.20 | 19.69 | 20.24 | 20.62 | 2094 || 20.61 


annual means, | 
ee ee a es | 1 nee Gels es ha At je ee . ‘2. by 


TABLE 54. — Tension of the Atmospheric Vapour. Mean diurnal 
variation in 1866—1878. 


The lowest hourly mean is taken as the zero for the month and the year. 


l 

Hours of | | | | | | | 
mean Batavia || January. | February. | Mareh. | April, | May. | June. | July. August. | September.! October. | November.| December.) Year. 

time. | | | | | | | 

1 } 

| | | | | | | | \ 
Noun. | VLTEL wih. | Nin. btu, | min. | in, | mua. | fom. | Imm. mm inm, | mnt, 
1am.| 0.54 | 0.56 | 0.69 | 0.77 | 0.89 |. 0.89 | 0.99 | 1.07 | 0.82 | 0.70 | 046 | 0.41 | 0.73 
2 0.40 | 041 | 0.52 | .0.61-| 0.73 | 0.69 | 081 | 0.85 | 0.62 | 052 | 0.35 | 030 | 0.57 
3 0.251 0.274 0.40} 0,44 | 055 | 0.53 | 0.60 | 0.64 | 0.45 | 037 | 0.23) 0.21] 0.41 
4 Ot omriig’) O26 098.) 0.3001.30,34 1°.0,80. | 042 1 0.27. 0.22.1 018) 1 041 ly 0,26 
5 0:06 10.06 | 0.145) 0.13 | 0.17 | 0.16 |-018 | 0.19 | 0.14%] 0.06 | 0.04.| 0.02°] 0.11 
6 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0,00 | 0.00 | 0.00 » 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 
7 0.32 | 0.25 | 0.24 | 0.34 | 0.20 | 0.20] 010 | 013 | 0.29 | 0.42 | 0.49 | 0.43 | #0.29 
(8 0.68 | 071 | 080 | 0.92 | 0.88 0.79 | 0.63 0.62 078 | 087 | on | see | 0.78 

9 O09 0104 f 411300 1.20 ) 1,27 14.18 | 1.01 110.82 | 0.80).) 0.87.) 0.88 O7 a tly 
10 0.97 | 1.09 | 112 | 121 | 1.22 | 1.04 | 0.84 | 0.47 | 0.36 | 0.45 | 0.65 | 0.90 | 0.86 
11 0.85 | 0.99 | 104 | 119 | 110 | 0.86 | 0.55 |. 0.10 | 0.08 | 0.35 | 0.52 | 0.98 |. 0.71 
12 come Se Tt Ou ese 10, ). 0.85.1 048.1 40,09.) 0.82 10 0.6tot 0.69.) 0.89 | 0.77 
1 pom. | 0.92 | 0.00 | 4.25 | 132 | 1.28 | 0.99 | 0.68 | 0.55 | 0.67 | 0.87 | 0.84 | 0.84 | 0.92 
2 ) 0.97 | 088 | 1.32 | a 1.55 | 1.23 | ae etl se | pa ie a | ae 
3 O88 1081 |} 1.25.4 21.47 1 (1.66 | 1.38 | 1.17 «| 0.82 ST aet lO aie ct 00 gt alU8 lat: 

4 0.90 0.95 ) 115 | 189 1.55 | 1.40 | 1.24 | 0.95 | 0 ee | no | ae } o ! 
5 Aiue arO Vatian i200 11.40 deat 63..) 111,04 jv hak oy 11.22 39002 P21 i120) 0.98 erro 
6 1144 0.99 | 1.20°| 1.49 | 1.75 | ehAG soot. 1.50 1.22 Be 420 | 1.02 | 1.85 
7 195 be 10) 71.90, Pet50) 183.) 1.76.) 1.65 | 1.68%) 1.48 88} 1.15 | 1.01 |. 14 
8 OGM Uo meh 27 Weta7 | e178) 066.) 1.66. | 1:78. 31.51. 1.30. 4 1.045) 0.039) .1,37 
7 iste ose) ata) ieee et | 165 1 162°)1.71 | 45 tas | 0.89 | °0.87 1 1.29 
10 Ges osemt 07 | aol0 | 1.40.) 1.87 9). 1.46%) 1.62))..1.34°) 1.07 | “0.76 |, 0.741 1.16 
i | 083 | 079 | 099 | 105 | 1.26 | 1.19 | 1.32 | 1.49 | 1:16 | 098 | 0.68 | 0.65 | 1.03 
12 0.68 | 0.67 | 0.86 | O91 | 1.08 | 1.03 | 148 | 1.31 | 0.97 | 0.86 | 060 | 0.58 | 0.89 

| | . | 

sd ae 
Lowest hourly! 20.21 | 20.37 | 20.34 | 20.59 | 20.32 | 19.83} 18.85 | 18.34] 18.94 | 19.47 | 19.92 | 19.94 | 19.76 

ans, | R | | | | | i 


TA BLE 55. —* Tension of the Atmospheric Vapour. Mean change from 
hour to hour in 1866—1878. 


The sign + implies that the Tension of the Atmospheric Vapour is increasing, and the sign — that it is decreasing. 


. Jay 
mean Batavia || January. | February.| March. | April. October. | November. | December. 


| | 
Hours of | | | | | | 
May. | dune. | July. | August. /September. 
| / 
| | | | 
mm. mm. 


—0,14 | — 0.11 | —0.17 |—0.14 |} — 0.19 


mm. mm. mm. 


mun. mm. | mm, mm. 
—0.14 | —0.19 | —0.24 | —0.15 
— 0.20 | —0.18 | —0.22 | — 0.20 
— 0.16 | —0.21 | — 0.21 | —0.17 


From Midnight 
to La.m. 


—015) 01 Om 


mm. 


— 0.16 | —0.14 | —0.17 | —0.16 


— 0.16 


— 0.15 | 0.127) —000" 016 


+ 0.29 
+ 0.49 
+ 0.23 
saueig 
770.15 
+ 0.06 
+ 0.15 
+ 0.19 
= O.01 
+ 0.01 
+ 0.09 
+ 0.15 
+ 0.06 
— 0.04 
— 0.08 
— 0.13 
— 0.13 
— 0.14 


2 
3 
fr, 3t0 4 — (0.19 | —0.21 | — 0.22 | —0.18 | —0.15 | —0.10 | —0.10 | —0.15 
fr. 4t0 5 —0.18 | —0.21 | —0.23 | —0.13 | —0.16 | —0.09 | —0.09 | —0.15 
fr. 5to 6 —0.16 | —0.18 | —0.19 | —0.14 | —0.06 | —0.04 | — 0.02 | —0.11 
fr. 6to 7 + 0.20 | +0.10 | + 0.13 | + 0.29 | + 0.42 | + 0.49 | + 0.43 
fr. 7to 8 + 0.36 | + 0.46 | + 0.56 | +0.58 | + 0.59 | + 0.59 | + 0.53 | + 0.49 | + 0.44 | + 0.45 | + 0.40 | + 0.41 
fr. 8to 9 + 0.30 | + 0.33 | + 0.33 | +0.28 | + 0.39 | + 0.39 | + 0.38 | + 0.20 | + 0.07 0.00 | —0.01 | + 0.13 
fr. 910 10 —0.01 | +0.05 | —0.01 | + 0.01 | — 0.05 | —0.14 | —0.17 | —0.35 | —0.44 | —0.42 | —0.23 | —0.07 
fr. 10 to 11 —0.12 | —0.10 | —0.08 | —0.02 | —0.12 | —0.18 | —0.29 | —0.37 | 7- 0.28 | —0.10 | —0.13 | + 0.03 
fr. 11 to Noon 0.00 | —0.01 | + 0.06 | +0.09 | 0.00 | —0.01 | —0.07 | —0.01 | + 0.24 | + 0.26 | +0.17 | —0.04 
fr. Noon to 1 p.m. |] + 0.07 | —0.08 | + 0.15 | + 0.04 | + 0.18 | + 0.14 | + 0.20 | + 0.46 | + 0.35 | + 0.26 | + 0.15 | —0.05 
fo 1 ee + 0.05 | + 0.08 | + 0.07 | + 0.17 | + 0.27 | + 0.24 | + 0.40 | + 0.22 | +0.10 | + 0.12 | + 0.28 | + 0.21 
fr, 210 3 a 0.09 | —0.07 | —0.07. | —0.02 0.00 | + 0.15 | + 0.09 | + 0.05 | —0.03 | + 0.02 | —0.06 | —0.01 
fr. 3t0 4 + 0.02 | + 0.04 | —0.10 | —0.08| 0.00 | + 0.02 | + 0.07 | + 0.13 | + 0.05 | —0.02 | + 0.02 | —0.05 
fr. 4to 5 +0.10 | —0.02 | + 0.05 | + 0.01 | + 0.08 | + 0.14 | + 0.17 | + 0.27 | + 0.13 | + 0.13 | + 0.04 | —0.01 
fr. 5t0 6 + 0.14 | + 0.06 0.00 | + 0.09 |} + 0.12 | + 0.17 | + 0.18 | + 0.28 | + 0.30 | + 0.23 | + 0.08 | + 0.04 
fr. 6to 7 + 0.01 | + 0.11 | + 0.10 | + 0.01 | + 0.08 | + 0.05 | + 0.06 | +0.18 | + 0.26 | + 0.03 | —0.05 | —0.01 
fr. 7Fto 8 —(.06 | —0.01 | —0.03 | —0.03 | —0.05 | —0.10 | + 0.01 | + 0.05 | + 0.03 | —0.08 | —0.11 | —0.08 
fr. 8to 9 —0.04 | — 0.04 | — 0.09 |} — 0.12 | —0.17 | —0.11 |}— 0.04.) —0.02 | — 0,06} — 0:12.) 015; 0:06 
fr. 9 to 10 —(.10 | —0.12 | —0.11 | —0.16 | —0.21. | —0184 = 0.16 |= 0.00 0 LT a ot eects 
fr. 10 to 11 —(0.12 | —0.14 | —0.08 | —0.14 | — 0.14) —0.18 |} —014 013) U15) 009 0.058 0.00 
fr. 11 to 12 p.m.) —0.15 | —0.12 | —0.13 | —0.14 | —0.18 | —0.16}—0.14 } — 0.18 | —- 0:19) = 012 ¥-20038;)—-0.07 


Monthly and annual : 
mean hourly change + 0.114) + 0.115] + 0.130} + 0.135) + 0.167] + 0.174] + 0.183 


+ 0.205 £0188 + 0.160] + 0.136] + 0.104) + 0.143 


TA BLE 58. — Tension of the Atmospheric Vapour. Absolute maxima and minima. 
1876. , 1877. i378) e 
mm. | mm. | mim, | mim. mm. | mim. 
January. 2322/)\ ") 18.690, 6243 eed ot 24.015 aos 
February. Zo:00 17.89 22.91 18.67 24.79 | 18.69 
March. 23.75 16.76 23.36 | 18.12 25.14 19.62 
April. 24.06 | 18.03 24.72 19.28 ZoOe, 20.27 
May. 24.74 | 17.7 | 25.26 17.69 25.35 18.54 
June. 23.37 | 16.14 23.42 16.52 24.80 18.49 
July. 22.46 | 14.79 | 21.96 13.36 25.56 15.34 
August. 22.52 14.06 21.38 | 11.03 22.60 12,65 
September. 24.11 | 10.28 20.95 10.62 23.94 15.54 
October. 23.19 | 13.74 28.72 | 11.80 23.48 13.15 
November. 23.24 17.69 | 24.56 | 14.19 | Douhes 17.93 
December. 23.27 | 16.59 25.24 17.69 | 23.24 16.75 
Di Tae Mie 10.28 meet 872 10.62 25.56 12.65 
Year. | Velo lta BA | Ge JAF: Xwe Zoe VI, 29. VIII, 23. 
4 p.m. | 1 p. m. 4 p.m. 1 p.m. 3 p. m. Noon. 
a i . mm. N as ae ve “awe a 
Maximum in 1876—1878 .... 28.72 (A RAS aA7 Ald, Sapo ms 
Minimum in 1876—1878 .... 10.28 .... 1876, IX. 12.1 p- m. : : 
Maximum in 1866—1875 .... 27.37 (2 )tee 1/0 SV LLL ae ee Ooms “ 
Minimum in 1866—1875 .... 12.00 .... 1870, VIII, 12, Noon and 1875, IX, 15, 3p.m. 
Maximum in 1866—1878 .... 28.72 .... 1877, X, 17,4 p.m. 
Minimum in 1866—1878 .... 10.28 .... 1876, IX, 12,1 p.m. 


2) N. Mioenlar vw : : . ° . 
(*) No particular value should be attached to these two maxima as the observations of the wet bulb thermometer from which these 
have been deduced, were in all probability erroneous. 


maxima 


/ 
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TABLE 5'7- — Tension of the Atmospheric Vapour. Maxima and minima daily means. 
oe a a a TR CON a ALE EL EO |, API a 
1876. 1877. 1878 
| Max. Mit Myc mci Mar st) te ' Min boa Clg Mant Mia glide Nes 
1 i | 
mm. mm. | mam, mm. mm. 1m. 
January. 21.94 19.84 22.200). | 19.56 23.50 20.94 
February. 22.18 | 20.04 21.49 | 20.07 23.48 22.27 
* March. 21.65 19.04 22.04 19.56 23.96 2145 
April. 22.09 20.01 22.66 21.25 23.54 22.01 
May. 22.49 19.43 23.10 19.39 23.63 21.22 
June. Zio 18.78 21.52 18.69 22.40 20.41 
July. 21.03 17.36 / 20.88 | 17.50 7AA S| | 18.52 
August. 20.14 16.32 ! 19.95 | 14.71 20.67 15.79 
‘September. Zines 16.17 | 19.10 | 15.31 21.39 17.99 
October. 21.78 17.57 | 20.02 | 16.56 21.24 17.98 
November. 21.40 19.28 | 21.37 | 18.70 22.20 | 19.91 
December. 21.81 18.90 23.07 | 20.25 21.96 | 18.72 
| 4 be ah: S file aed 
22.49 16.17 23.10 14.71 23.96 15.79 
Year. | 
V, 13. Maral Y 12 veR VII, 8 We? VII, 23. 
| 
Maximum ingi876—1878 . .....23.96 1878, Ill, 3. 
Minimum in 1876—1878 .... 14.71 18772 oN LILA SS: 
if mm 
Maximum in 1866—1875 .... 23.31 A SOS se PViene o: 
Minimum in 1866—1875 .... 14.81 18754 VIE} 10: 
Maximum in 1866—1878 .... 23.96... 1878, Ill, 3. 
Minimum in Tac1 bo ee LOD FeV Ler: 


1866—1878 .... 


Se 7 NE) Os OE oe — 


Tension of the Atmospheric Vapour. Monthly and annual oscillation. 


a 


1877. 


Mean monthly and annual oscillation in 


1876— 1878. 1866— 1875. 1866—1878. 
January. 4.63 6.80 5.23 5.55 6.17 | 6.03 
February. 5.68 4.24 6.10 | 5.34 5.36 | 5.35 
March. 6.99 5.24 5.52 5.92 5.96 5.95 
April. 6.03 5.44 5.25 5.57 6.28 6.12 
May. 6.99 7.57 6.81 7.12 6.64 6.75 
June. die 6.90 6.31 6.81 7.03 6.98 
July. 7.67 8.60 10.22 8.83 7.71 7.97 
August. 8.46 10.35 9.95 9.59 9.44 9.47 
September. 13.83 10.33 8.40 10.85 8.65 9.16 
. October. 9.45 16.92 10.33 12.23 4.57 8.65 
November. 5.55 10.37 5.80 7.24 6.97 7.03 
December. 6.68 7.55 6.49 6.91 6.53 6.62 
ae | ccs eae a Ome sg seit : 
Year. | 14.46 | 18.10 12.91 15.16 W077 12.55 
| | 
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TABLE 59. — Tension of the Atmospheric Vapour. Monthly and annual 
oscillation of the daily means. 


Mean monthly and annual oscillation of the daily means in 


| : 
Ld, Eis MARC LEE dt? 18761878. | 1866—1875. | 1866—1878. 
January. 2.10 2.64 2.56 2.43 2.34 2.36 
February. 2.14 1.42 1.21 1.59 2.10 1.98 
March. 2.61 2.48 2.21 2.43 2.09 2.17 
April. 2.08 1.41 | 1.53 1.67 2.28 2.14 
May. 3.06 | 3.71 | 2.41 3.06 2,28 2.46 
June. 2.77 | 2.83 1.99 2.53 2.81 2.75 
, July. 367 3.38 3.59 3.55 3.07 3.18 
Anant 3.82 5.24 4.88 4.65 3.96 4.12 
September. 5.05 3.79 3.40 4.08 3.26 3.45 
October. 4.21 3.46 3.26 3.64 2.76 2.96 
November. BF tes 2.67) 41a 2.29 2.36 2.16 2.20 
December. 2.91 282 3.24 2.99 2.34 2.49 
—- nN ‘i F Wes peas ee ‘- ef 
Year. 6327 8.39 © | 8.17 7.63 5.93 6.32 
| 
SA Ss lS Oe Tension of the Atmospheric Vapour. Mean daily oscillation or range. 
| Mean daily oscillation or range in k 
1876. 1877. 1878. | id 
| 1876—1878. | 1866—1875. | 1866—1878. 
| 
amnee 2.57 2.63 2.57 2.59 2.78 2.74 
February. 2.78 2.46 | 2.35 2.70 2.74 2.73 
March. 2.88 Pee 2.82 2.76 3.00 2.95 
April. 2.78 | 2.31 2.81 2.80 3.08 3.02 
May. $08 | 3.03 3.00 3.03 3.17 3.14 
June. 3.03 | 2.82 3.18 3.01 3.14 3.11 
July. 3.37 3.21 3.44 3.34 3.17 3.21 
August. 367°. | 376) 3.36 3.60 3.37 3.42 
September. 3330 4.72 3.35 3.80 3.42 3.51 
October. 3.03 468 4.11 3.94 3.17 3.35 
November. 2.75 3.97 2.69 3.14 3.09 3.10 
December. 3.12 2.98 2.87 2,99 2.88 2.91 
Year. 3.03 3.31 3.09 3.14 3.08 3.10 
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TABLE Si. — Tension of the Atmospheric Vapour. Maxima and minima 
of the daily oscillation or range. 


1876. | 1877. 1878. 
Max | Min. / Max. | Min. Max. Min. 
January. 3.81 - | 1.55 | 4.81 1.30 | 3.73 » 1.42 
February. 4.81 | 1.42 | 412 | 1.22 5i76 fade 1.46 
March. 5.15 | 2.02 i. 4.47 1.56 | 4.36 1.64 
April. 4.53 | 1.41 | 4.31 1.29 4,22 1.69 
May. 4.73 | 1.58 4.77 1.73 | 5.57 1.40 
June. 4.46 1.86 | 4.45 1.46 | 5.32 / 1.88 
July. 5.14 1.88 | 5.68 1.75 | 7.24 | 1.95 
August. 5.62 | 1.75 | 6.60 1.84 / 5.60 | 2.24 
- September. 8.48 1.82 8.54 1.87 6.44 1.98 
October. 5.55 | 1.75 | 8.49 2.63 © | 7.48 | 2.07 
November. 4.21 | 1.73 6.19 2.07 | 4.35 1.08 
December. Bln et) 1.89 5.05 1.28 3.80 1.75 
LN | GI /p 1 OSES 9 ieee | | Petey ake ve -| ‘ eet | Saas Sins 
8.48 | 1.41 8.54 1.22 | 7.48 1.08 
Year | | 
TXeeL 2: IV, 29. Dike fe Laos | dB: XI, 14. 
~~ — : | 
mm 
Maximum in 1876—1878 .... 8.54 .... 1877, IX, 8. 
Minimum in 1876—1878 .... 1.08 .... 1878, XI, 14. 
mm 

Maximum in 1866—1875 .... 11.54 .... 1875, IX, 6. 

Minimum in 1866—1875 .... 0.85 .... 1868, II, 14. 

Maximum in 1866—1878 .... 11.54 .... 1875, IX, 6. 

Minimum in 1866—1878 ....: 0.85 .... 1868, II, 14. 

TABLE S2_. — Tension of the Atmospheric Vapour. Monthly and annual means. 


u 


| | 
| | | 
| 


May. | June. July. | August. September. October. November. | December.|| Year. 


January. | February. | Mareh. April. 


| 
| | | | | | | 
mm. mim. mm. | mm. | mm. | mm. | mim. | mm. | mm. mim, | Tit. mm. mm. 


1876. 21.11 | 21.27 | 20.63 | 21.29 | 21.35 | 20.71 | 19.28 | 18.10} 19.63 | 20.34 | 20.36 | 20.36 | 20.36 


1877. 20.68 | 20.86 | 21.12 | 21.92 | 21.80 | 20.37 | 18.99 | 17.88 17.72 | 18.47 | 20.01 | 21.47] 20.10 


1878. 22.40 | 22.76 | 22.85 | 22.76 | 22.61 | 21.66 | 20.50 | 19.01 | 19.74} 2017 | 21.20} 20.58 21.34 


= | = 


1866—70. || 20.88 | 21.08 | 21.45 | 21.75 | 21.47 | 20.97 | 20.10 | 19.65 | 20.02 | 20.53 | 20.69 | 20.73 | 20.78 
1871—75. | 20.73:) 20.84 | 20.84 | 21.24 | 21.12 20.67 | 19.61 | 19.29 19.75 | 20.30 | 20.62 | 20.44 | 20.45 


1876—78. | 21.40 | 21.63 | 21.53 | 21.99 21.92 | 20.91 | 19.59 | 18.33 | 19.03 | 19.66 20.52 | 20.80 || 20.60 


ee) Se — — EEE es 


——— 
| | 
| | | | 


1866—78. || 20.94 | 21.11 | 21.24 | 21.61 | 21.44 | 20.84 | 19.79 | 19.20 | 19.69 | 20.24 20.62 | 20.64 || 20.61 
| | | | 
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TA BLE 68. — Tension of the Atmospheric Vapour. Annual variation. 
Monthly — annual means. 
| | | | | | 
| Annual 
January. | February. | March. | April. May. June, | July. | August. September. October. | November. | December. 
| | | | means. 
| 
H mm. mm. mm. mm. mm. mm. min. mm. mm. mm. | mn. mom. nm. 
1876. +0.75| +0.91| +0.27| +0.93| +-0.99| +0.35| —1.08| —2.26| —0.73 | —0.02 0.00 0.00) 20.36 
1877. + 0.58] + 0.76] +1.02) + 1.82) +1.70| +0.27| —1.11 | —2.22| —2.38) —1.63} —0,09| +1.37] 20.10 
1878. + 1.06) + 1.42] + 1.51 | +1.42| + 1.27 | + 0,32 | — 0:84 | —2.33 | —1.60| —1.17| —0.14) —0.76) 21.34 
1866—70. | + 0.10] +0.30| + 0.67} + 0.97; +0.69; +0.19| —0.68; —1.13} —0.76| —0.25| —0.09} — 0.05}, 20.78 
| | 
1871—75. || + 0.28) +0.39| + 0.39] +0.79| + 0.67) +0.22| —0.84| —1.16| —0.70| —0.15| + 0.17| —0.01} 20.45 
\| 
1876—78. | + 0.80} +1.03| +0.93| + 1.39] +1.32| + 0.31 | —1.01 | —2.27) —1.57| —0.94 — 0.08 a 0.20) 20.60 
a * ; cae | 2 ee ST ee Ec & = 
1866—78. || + 0.33} + 0.50} +0.63| + 1.00] + 0.83, + 0.23 | —0.82| —1.41 | —0.92| —0.37|) + 0.01} + 0.03] 20.61 


BAS Sha) es ee 


Tension of the Atmospheric Vapour. 


annual means for the single years from the corresponding means 
for the whole period 1866—1878. 


Deviations of the monthly and. 


1866. 
1867. 
1868. 
1869. 
1870. 
1871. 
1872. 
1873. 
1874. 
1875. 
1876. 
1877. 
1878. 


January. | February. March. 


mn. 


— 0.06 | 


Poke 


| —0.05 


aed 
a O19 
—0.15 
— 0.01 


| —0.61 


— 0.04 


| —0.23 


+ 0.17 
— 0,26 
+ 1.46 


+006] + 0.60 +046) +0.23 
+0.10| + 0.08) +019 —0.37 
—0.22) + 0.22) + 0.22 +0.12 
+049] +0.71| + 0.20) + 0.28 
— 0.59} —0.44| —0.09| —0.12 | 
—0.15| —0.52| +0.03| —0.08 
—0.39| —0.82| —0.38| —0.35 
—0.65 | —0.32| —0.66| —0.20 
—0.02| —0.19| —0.83| —0.06 
—016| —0.17/ —0.03| —0.90 
+0.16} —0.61| —0.32} —0.09 
— 0.25; —0.12| +0.31| +0.36 
+165) +1.61| +115) +1.17 


| 
| 


| 
| 


| 


| 


April. | May. 


j 

| | | Annual 

June. July. August. | September. October. | November. | December. 
| means. 

mm. mm. mm. { min. mm. | mm. mm. mm. 

—0.09| —0.16| —0.25| +0.11| +0.44 + 0.02} —0.44} + 0.05 
—0.05| + 0.64] +0.99) +0.46) +0.55| +0.13| +0.26] +0.24 
+ 0.30) + 0.81} +0.83| + 0.64] +0.16| +-0.54 +0.49|| + 0.34 
+089! 0.00! +0.05| —0.22| +014! —0.11| —005 + 0.21 
= 0.39) +0.27| +0.62| +0.66| +0.18, —0.25| + 0.20 ~o01 
| —0.45/ —0.03| —0.13| +043] +028! +0.01 + 0.33 —0.03 
| +018} +0.39| —0.15| —0.15| +0.01| +0.56| —0.46| —0.13 
+ 0.04} —0.25| + 0.27! —0.38| —0.41| —0.49| —0.42]| —0.34 
+0.09| + 0.64| +0.77| +0.66| +0.30| 0.00] —0.47] +0.08 
—0.69| —1.66| —0.32| —0.27| +.0.11| —0.06} + 0.02] —0.36 
—0.13| —0.51} —1.10] —0.06| +0.10) —0.26! —0.28| —0.25 
—0.47| — 0.80} —1.32} —1.97| —1.77| —0.61| +0.83 —0.51 
| +0.82| +0.71| —0.19] +0.05| —0.07| +0.58| —0.06| +0.73 
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TABLE S65. — Monthly and annual amount of rain in 1864—1878. 
January. | February. | Mareh. April. May. June. July. .| August. |September.| October. | November. |December.|| Year. 
i | i i | 
mm, mm, mm. mm. mm. mim. mn. | mm. mm. | yim, mm. yom. mim. 
1864. 486 185 136 86 | 44 67 GEM See Doe eA 78 114 1564 
1865. 595 |, 109 209 166 18 242 38 118 41 | 5 246 228 2015 - 
1866. 204 593 113 83 349 6 ) 4 136 | 164 68 427 2156 
1867. 499 591 54 45 1Gy 33 40> A Oe 81 | 249 141 517 2328 
1868. 245 221 171 93 Doe ee Sena L6L Cee OG 97 180 1377 
1869. 286 407 123 106 134 180 63 7 Og. tad 76 33 332 1986 
1870. 226. | 281 58 97 78 150 A 46 | 81 158 | 123 160 594 2052 
1871. 66 “848 | 183. | 138. |\ 135. |- 70 53 2 99 | 165 66 | 449 | 2271 
1872. 858 406 332 - 23 TUL iat 65 170 46 40 | 134 159 160 2504 
1873. 290 323 354 109 20g ede ney 14 55 13A1 | 234 40 142 1442 
1874. 344 290 177 Ble, |, ie OG. |. 25645 |- 126 94 168i | SE9U 2h ks |.) 73 1975 
1875. 319 458 222 208 TORS oe 1 26 28 | 235 159 259 1926 
1876. 622 583 153 170 63 | 80 68 | 17 172 136 | 1382 257 2453 
1877. 356 338 .| 218 167 Ona OS: 1 0 0 0 41 | 189 1406 
1878. 170 213. | 221 165 129 | 445 +} > 21 1] 2) oat 211 189 1514 
= = — | | = =! 
poe 402 4. $00] 182 12 114 |" 84 (9 55 | 48 74 | 119 |. 123 | 274 || 1928 
Nes bas me 3 an ae mm. , mm. % mm. : | mm, | na, le mm. ; mim. | mm, : mm. mm. wie? 
ie ieis.0. 1012.65.90 | 38. | .2,7¥ -8.2 pL set Geshe Don 6 8:85 |! Act 90 | 53 
Showing how much ‘ * . 4 5 hace ase 
percent. of the | | 
mean annual | 21.0 | 1385 | 9.4 5.9, | 4.4 Aan 2:09) 49.5 3.8 6.2 C.Gyele 14.2 
amount falls in each 
of the twelve | 
months. | | | 
TA BLE SS. — Departures of the monthly and annual amount of rain in the single 
years from the mean monthly and annual amount in 1864—1878. 
January. | February. | March. | April. May. June. | duly, August. | September.’ October. | November. | December.|| Year. 
| 
| | 
mm. | mm, mm. | mm. mm. mm. mm. mm. | mm. mim. mim. Tom. mm, 
1864. TCA eee AO ea 28 1 —a40 0 —e28 1 8 (te 26.) — 19) + 68) —-45°) — 160.) 364 
1865. +191 | —247°} + 27| + 52 | — 66 | +147 | — 17/| + 70 | = 89 1414 Ho- 125 1 46rll) aRe 
1866. pe oUte eee te OU etal | -t+ 26>.) — 89 | —. 46°) 4 44 | + 62} +45 | — 956 | +153], + 228 
1867. | + 95 | +235 | —128 | — 69 | — 68 | — 62/+ 15|/— 16) + 7) +130) + 18 | +243 | +400 
1968. | —159 | —135 | — 11 | — 21 | — 71 | — 67 | + 21 | +113 | — 68 | — 33 | — 26] — 94] —551 
18692. | —118} + 51|— 59/— 8|+ 50|+ 85|+ 8|— 41) + 15/+ 57|— 90} + 58/ + 8 
1870. | —178|— 75|—124|)— 17|— 6|+ 55|— 9/+ 33) + 84|+ 4|+ 37 | +320 | +124 
1871. | +161/— 10} + 1|+ 24) + 51/— 25|/— 2)— 46] + 25) + 46.) — 57) +175] +343 
1872. +454 | + 50| +150 | — 91 | + 27|— 30/4115 |— 2) — 34] + 15 | + 36)—114 | +576 
1873. 1G aged 72 Set Ge) eto aug: ORs amtee 2 a Bie al eae I hal eae 85 | — 83 | —132 | —486 
1874. GU POON. to | = Cd te 12) + 164 | 70 | + 46 |e. 9400 29) SO 1 = 201 a7 
| | 
1875. |}— 85 | +102 | + 40] + 94) — 74] — 94|— 54|> 22| — 46| +116) + 36/— 15] — 2 
eee cise tees = 20s ee 50 | 21 P15 |. +. 13.) — 81, + 98 | 4-17) +9) — 17'| +525 
1877. eee eG eee oo | ch Oa ii 00 fee 27 | 64. — 48 |. —) 74.) 119) =, 62.4 — 85 Pp —522 
1878. Sede ee teas OU ee pl pote 45 + 50,| — 34°} — 37 | —. 51+) — 103 | + 88 |. 85 | —414 
43 Magn. and Met. Obs, Batavia, IV. 68 


TABLE S77. — Number of days of rain in 1864—1868. 
* | / : / ) 
| | r 
January. | February.) Mareh. April. May. June. July. | August. | September.) October. | November. | December.|| Year. 
ti . | | | | | | ) | 
BETES EM a ee ee eee ei 
1864. 30 JOH ing £3: ogden AO 7 Bre a 13 7 15 162 
1865. "| 27 15 20 | 15 10 10), | 6 4 4 14 15 142 
1866. 20 Aletta 13 fr | at 3 1 7 11 10 22 136 
1867. 26 24 7 12 4 9 9 11 11 14 15 24 166 
1868. 26 | 15 14h 15 4 5 10 10 $154.18 15 17 142 
1869. 20%] “aii | dant tre 14 13 4 ab OS] 11 10 18 147 
| | 
1870 21 | 21 14 | 46 8 Spt hat edo ely 4° Tie) | apogee Mas 
1871 21 21 Las Paetl 10 ee eee | 1 10 12 13 29 160 
1872 29 27 13 | 13 7 13 3 4 8 15 12 151 
1873 18h! } 244) 20804 L193 i Pe Mi. i me ee ae 8 17 4 138 
1874 23 20 15 6 9 161} BPS SOR alge eens 414 15 13 168 
| | 
1875 me UY ae Ty ae yo 3 2d 4,150 beatae SOR ef O ny aMConne ates 
1876 19 25 12 13 10 OF i iaea. | we 11 epee ES 18 151 
1877 19” "20; | 7200" he boa Bes eet” eg | wee Or SO 4 20 | 110 
1878 15 17 19 16 FOE jf il 2 | MRD AG tee 3 4 19 22 | 146 
Me ber of fe “ie iy oe er, 
days of rain in| 22.5 1-208 | 168 | 125] 92°] 80°} -69:| 62 | 71.) 95 |°12.04)° 194 | 4488 
1864—1878. | | 
TABLE 68. — Rainfall in 1866—1878. E 
Hourly amount of rain in each of the twelve months and in the whole year ('). 
| | | | | 
‘ | 
January. api March. | April, | May. | June July. | August, |September.| October. | November,| December.|| Year. 
| 
mm. nm. mm. | num. mim. min. Tum. mm. mim. mm. mim. tum. mm. 
Fr. mn.to tam) 325 | 253 93 67 9 83 7 36 30 23 Larned 28 1063 
» lam.» 2 » Sou 255 42 | 83 4 55 18 57 9 39 28 90 1035 
»2n»n3n] 342 | 173 405 ly ead 3 16 27 Tne 8 29 40 93 813 
n Zo» 4» | 286-1] 172 | ~ 62 23 Ao eee ees 4 | 40 20 hehe bo 757 
»4>n5> 7 188 | 179 | 38 13 aah 4 13 5 14 12 11 114 605 
»5»»6n] 277 | 254 | 35 17 Anal o14 2 1 22 18 Fos A138 786 
»6»»7» i] 279 | 226 19 14 Fath 24 10 1 7 13 4 78 677 
»7T»» 8» i} 205 | 168 45 15 Ole 25 47 12 11 17 9 99 657 
»8»»M9» i] 175 | 158 | 79 24 a) 16 24 9 11 4 31 106 640 
yO raLOet fod), Loo eo eet oC re © OD 3 1 2 4 P25 557 
»10» nll » | 153 | 138 | 48 | 383 | Oo | SA 2 Greece! vets 83 86 621 
»11.» noon. | 127 | 197 | 88 | 29 | - 48 190 ek Oia oe emg 84 111 809 
» noon» Ipm 179 | 170 | 7 | 47 | 58 21 A kDa e By od ca OL 109 | 180 1098 
» Ipm» 2» 178 | 141 127) Ys 64 -1F 5130 65 30 17 33 57 115 169 || 1126 
»2»»3»/i] 168 100 | +238 | 167 | 101 62 43 66 28 98 117 197 || 1385 
9 3B OE TNO fe LSA he 120 DDR lie BO) HDR iene 134 = BB ere a1 oi 154 1221 
9 Sm Web oo | DRI | 1208) | ASR GOs a 82 180 58 258 he 272 182 | 99 | 254 1334 
» 5» On 88 |" 227 |> 161 193 45 Gi 97 16 OP 6S Sh 35e WS aasee ie oas 1523 
»6»»7»i] 135 | 169 | 1238 121, ee 73 61 65 32 65 104 68 150 1166 
»J»»8»] 108 | 176 | 82 Le eV ee 3 By se 40 39 101 72 134 || 1021 
»8»»9»i} 119 | 135 73 1D Eee ee ke 63 28 80 49 27 | 155 857 
me pees a iy 94 | 204 157 78 48 38 17 6 52 25 74 71 864 
»l0 » »11 » |} 238 | 262 | 66 27 65 21 28 39 | 125 9 68 133 1081 
»11 » » mn || 262 | 262 199 28 38 9 20 33 53 15 39 96 || 1054 
| | 
Total amount. | 4673 | 4401 | 2172 | 1298 | 1030 | 1072 | 666 | 480 | 949 | 1379 | 1388 | 3242 || 22750 
| | | | 


() No hourly observations having been made on Sundays in the decade 1866—1875, rain fallen on Sundays in these years is not comprised 
in the hourly amounts. 
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TABLE 89. — Rainfall in 1866—1878. 
Showing how much per cent. of the total daily amount fell during each of the twenty four hours. 


i 7 , 
| 

| | 
| | | 
| | 


January. | Pebruary. March. | April. May. | June. July. August, September.! October. | November. | December.|| Year. 


Fr.mn. to lam. = 7.0 57 4.3 5.2 0.9 | rh i a ee 1 | DAs ee 1 10 38 4. 
» lam» 24> 7.6 58 | -, 1.9 6.4 04] 6A DANS 11:8 0.9 Rein 220Y Po 02:8 4 
Mop meses 7s | 3.9, 18) 29) )° 0.3.) bb. 41 15 y Wg 0:6..'| ONS E20 UR) 2.05" lhe 
»» 4] 61 BO ee nO a eS ae COO! Pa V0.5 EOS. \ 4 4:2 fora 2, tk Same 
Piece ees On its So sete 10.) O82 8 1 BE Smid toch 5h OO! 08 ae 8 Beil 2 
pene ovo) som tee Nee! vis) 04.) 0.) 08 1 202.1 23.) 91% | ° 05 1) 42-1 3s 
aes eo, | eos) Op) fi) | 02 2217) 15-|,.02 | 079 -09 1.08 | 24) 30 
y> Ba] 44] 37.) 21 AOD, MeO SA er LON S625 |g 12 1 Ch een 81 2.9 
ee eee Ore 4018). 08) Loe 36%. 1991" 12°) of | 28 | 33 |) 29 
Tete esses sz ger l 29 ) os | os | or) os! os | oe b- 394 ‘2% 
Ome | pensieeesd |soa te oe | Oo b 18 .05 | 04 | 3.07) 14) 60 | 272ly 27 
Win > pom | 27 | 45) 41) 22) 42) 18) 14 | 21 | 28) 49 ]) 61] 34] 36 
» non » Ipm.| 3.8 3.9 3.6 3.6 5.6 wa. 1 118 8 9.4 ONY ad Ol eae fee ae 
Mipiieer 3s. sla 68 | 29 | 125 | 614 45-| 35 |. 35 1.41) 83 | a52°). 49 
es atc ees tO a8) 19.8 845.854, .65.| 13.8 | 3.0.) 7.1). 84 61 | 6. 
Ree ee te et 3.0 + 56.116 | 5.7 | 1064 68} 65.| 401 9.9) 87 | 4el Bs 
ra 20 27 bese | 46% 80 168 f86) 68 | FE RA at be 27 89 
5 » » 6» 2.0 5.2. | | | : | 
BIG 7S 1929 | (3.8 088.76 |27 9.3 | 74 pen han OVA aae7 ee N78 P40) ee | bit 
2 | 
8 


cmon oanwenw w 


» » 8 » yds} 4.0 | 
Mi Teh 2.5 3.1 | 


| Det SSB Ol LS Wey SB TON. 6.8) Bk Xi 
» 9» » 10» 2.0 4.6 | 72 G0} 47.4 * 36 | | 
| 


» 10» » 11» 5.1 6.0 | 
» 11» » mn. 5.6 6.0 | 


OM) Lie tnoerl | 3:0- I. -46 
| 


| | 


TABLE 7O. — Rainfall in 1866—1878. 
Showing how much per cent. of the total daily amount fell every two hours. 


| 

| | | ise . 
January. | February. Mareh. April. =| = May. June. July. | August. September.’ October. | November. December. Year. 

| | | | | 
| | | | 


7 ' } 1 ] r ) | 
] ] | 


Fr.mn. to 2ami 14.6 11.5 62.1 11.6 
» 2am.» 4 » 13.4 | 78 VY See Sy eo | | 
» 4» » 6 » 9.9 9.8 gon) ao}, 1:0 2.1 7a hg OE hy 3.8 | 2.2 oer? 6.2 


i) 
Or 
ow 
to 
rss 
oo 
bo 
w 
a 
oO 
w 
io) 
ns 
— 
> 
w 
oP) 
co 


» 10» » noon. |) 6.0 (GE REY eee 5 | 
non > 2pm “7; 71 | 94| 85 | 181] 82} 163 |° 48.) 129 | 
» pm» 4) 61) 63 | 165 |. 244 | 155 | 172 | 123 | 2031 70] 170 | 171 | 109] 115 
4p m6») 46/°.79 | 110-| 140] 139.| a8 | 110 | 77 | 148 | 317 |Mi75)| 162) 125 
»G>>8>] 52) 78) 95 130) 169) 128 163 150 109 148 | 101 387 | 96 

47 12.1 | 


Seti c Sil thO 123.) ch |-. 250 gee) ver Peehe | a1.) 08) saat 89 
Ger 20.8) 7 | 6 7.3) 2B). 3.2.) BS oa} 2h) te | OOF) 28¢) 0 AA po 52 
be Sebi piSiOnlig £0 sh 6 chnaloBe hk GSrh 121-1 Gash, 6s 


»8>»104 45] 77 | 106} .7.9 | 134 
>» 10>» m. | 107 | 120) 122) 43 | 100.) 28 


AS Fey 


Rainfall in 1866—1878. 


Showing how much per cent. of the total daily amount fell every three hours. 


| / | / aa 
| | | | | 
| January. (February. | March, | April. | May, | dune, | July, | August. September.) October. | November, | December.|| Year. 
i ) | | 
| : | | | ' 
| | | | | y 
Fr. mn. to 3am| 21.9 | 154 | 80 | 145} 16] 143 | 79 | 208 | 47 | 66| 59 | 95 | 128 
; Samy G5 | 16.0)1) 18.7 15862) 41°) 12 13.8) Oo 7 ee Oe (8.04 7 ae eet 9.5 
Oy aD» F141. | 124°) 8667) SATE 18 607 12a he 5.60) 69.10 Loe 2 easier nn 
9» » noon | 9.3 | 10.7 | 10.0 5 8.0 | 4.4 Lat WS Nake Ay | 6.0 6.6 12.7 10.0 8.7 
» noon » Spm} 11.2 | 9.4 | 20.4 | 21.3 27.9 | 14.0 22.8 ; 18.6 | 15.9 17.1 24.6 16.8 15.8 
3pm» 6 » 714}. 10.9 | 16.6 | 25.6 19:6 six (87.2 16.8 | 14.2 18.8 41.6 26.2 21.0 17.9 
6 049 os 07.7 10.9 12.9 14.9 | 25.6 14.0 25.8 20.8 19.3 18.4 12.0 13.5 13.4 
9 » » mn. 12.7 16.6 19.4 10.8 | 14.7 6.3 9.8 16.3 24.2 3.6 13.0 9.3 13.2 
TABLE 72. — Rainfall in 1866—1878. 
Showing how much per cent. of the total daily amount fell every six hours. 
ies | | 
| January. | February. | March. | April. May. June. July. August.” | September.! October. |November.| December.|| Year. 
Fr. mn. to Gam 37.9 | 29.1 | 14.2 18.6 pe Hr 10.6 22.8 127 10.3 8.4 20.6 22.3 
| | | ’ ; 
Gam.» noon. | 23.4 prea) eed Od ea. 9.4 10.4 14.2 | +73 9.1 9.0 15.8 18.8 17.4 
» noon » 6pm 183 | 20.3 36.9 46.9 47.5 51.2, | 39.6 | 32.8 34.7 | 58.7 50.8 37.8 33.7 
6 p.m. mn, 20.4 | 27.5 32.3 25.2 40.3 20.3 35.6 37.1 43.5 | 22.0 25.0 22.8 26.6 
TABLE 78. — Rainfall in 1866—1878. 
Showing how much per cent. of the total daily amount fell from midnight to noon, 
and how much from noon to midnight. 
| January. | February. | March. | April. May. June. July. | August. |September.| October. | November.| December.|| Year. 
Fr, mn. to noon.) 61.38 | 52.2 30.8 | 27.9 12.2 28.5 24.8 30/131" 21.8 19.3 24.2 39.4 39.7 
| 
» noon » Mn, 38.7 47.8 COZ ae 2 87.8 71.5 75.2 69.9 78.2 80.7 75.8 60.6 60.3 
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Rainfall in 1866—1878. 


Showing how much per cent. of the total daily amount fell during the hours of the day, 
and how much during the hours of the night. 


January. | Februasy. 


March, | April. 


| 
| 


May. 


June. 


July. 


August. | September. 


October. 


November. 


December, 


Year. 


a rr a NN —————————————E 
| 


Fr. 6 a.m. to 6 p.m, 


» 6pm. » 6am. 


cS 
—_— 
~I 


56.9 
43.1 


61.6 
38.4 


53.8 


46.2 


40.1 43.8 
59.9 56.2 


67.7 


32.3 


66.6 


33.4 


56.6 
43.4 


51.1 
48.9 
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TABLE 75. — Rainfall in 1866—1878. 
Hourly amount of rain in the three different seasons of the year (’). 
] 
December, January March, April, October | May, June, July, August 
and February. | and November. | and September. bs 
eS OE ST PE ES SE I SET ESTES I SS A ER TE AR SAR NET LES I YO ATE AR OTD LNT SEES CO KA 
min, mom. ) min, * mim. 
From midnight to 1 a.m 701 197 165 1063 
ods 8M, hee») 700 192 | 143 1035 
Meee a BS 608 146 59 813 
oe oo 4g 569 | 121 | 67 757 
ees Dee De Oy 481 q4 50 # 605 
Nee Oo eG) 669 V7 40 786 
ete i. Se ree 583 | 50 | 44 677 
eee Le, i fh 467 86 104 657 
Von te ee On 439 138 63 640 
ere je 10 > 413 99 45 557 
Pac itin oe cts , 377 183 61 621 
» 11 » ~» noon. 435 | 268 106 809 
» noon ue i p,m, 529 | 316 253 1098 
Maw Te Pe Bo 2 5 488 363 275 1126 
ee 2 eT,» 465 | 620 300 1385 
eS lin Sh a 404 528 289 | 1221 
Dye a ee Bh Wa as 495 419 | 420 1334 
oe) » 6 » 590 682 ° 251 | 1523 
we aor Gea as 454 416 | 296 : °1166 
E/E aia ee a) 418 303 | 300 1021 
eS) eee 9. 7) 409 174 274 857 
y 9», » 10, » 369 334 161 864 
Te Ove sn Lt so 633 | 170 278 1081 
» 11.» » midnight. 620 | 281 153 1054 
Total amount, 12316 | 6237 | 4197 22750 
TABLE 78S. — Rainfall in 1866—1878. 


Showing how much per cent. of the total daily amount fell during each of the 
twenty four hours in the three different seasons of the year. 


December, January March, April, October | May, June, July, August 
| Year. 
and February, | and November. and September. 
From midnight to 1 a.m. 5.7 


eee heeds Ns ov Zee) 


we OV 
con 


3.2 3.9 4.7 

: 3.1 3.4 4.5 

2 3 ; 2.3 1.4 3.6 
see ne So 4.6 1.9 | 1.6 3.3 
cS ea eee 3.9 1,2 s By 2.7 
eli aes 5.4 re 1.0 3.5 
td, eee ay Be 4.7 0.8 i! 3.0 
“pias Sie Sip ieee 3.8 1.4 2.5 2.9 
pee se 94) 3.6 | 2:2 1.5 2.8 
me Saee t tO.» 3.4 1.6 1.1 2.4 
ei Paws tls % 3.1 2.9 1.5 2.7 
»-11 % » noo. 3.5 4.3 2.5 3.6 
» non  » 1pm 4.3 5.1 6.0 4.8 
» 1 p. mM, » 2 )) 4.0 5.8 6.6 4.9 
fe 2b ak 8) s 3.8 9.9 7.1 6.1 
ee a oy a 3.3 8.5 6.9 | 5.4 
ke ae bo. 4.0 6.7 10.0 | 5.9 
SEE Gor Goh 4.8 | 10.9 6.0 | 6.6 
he Capo. Zn 3.7 6.7 | fy | 5.1 
Ree ice sat il ay 3.4 4.9 pe | 4.5 
» 8 » » 9 » eas 2.8 | 6.5 | 3.8 
» 9 » » 10 » 3.0 5.4 3.8 | 3.8 
» 10 » )») 11 » 5.1 2.7 | 6.6 | 4.8 
» 11» » midnight. 5.0 4.5 3.6 | 4.6 


(*) No hourly observations having been made on Sundays in the decade 1866—1875, rain fallen on Sundays in these years is not comprised 
in the hourly amounts. 
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| TABLE 77. — Rainfall in 1866—1878. 


Showing how much per cent. of the total daily amount fell every two hours in 
the three different seasons of the year. 


December, January March, April, October | May, June, July, August ie 
and February. and November. and September. 

From midnight to 2 a.m. 11.4 6.3 7.3 9.2 
» 2am» 4 » 9.5 4.2 3.0 6.9 
» 4» » 6 » 9.3 , 2.4 | 2.2 6.2 
» 6» » B » 8.5 | 2.2 | 3.6 5.9 
» 8 » » 10 » 7.0 3.8 2.6 5.2 
» 10)» » noon. 6.6 7.2 | 4.0 6.3 
» noon » 2pm 8.3 | 10.9 12:63) 9.7 
at e2th, ms ee e 7.1 | 18.4 14.0 11.5 
» 4» » 6 o 8.8 | 17.6 | 16.0 12.5 
Ona t8 7A | 11.6 | 14.2 9.6 
» 8 » j 10% 6.3 | 8.2 10.3 7.6 
» 10 » » midnight. 10.1 | 7.2 | 102 9.4 

| 
TABLE 78. — Rainfall in 1866—1878. 


Showing how much per cent. of the total daily amount fell every three hours in 
the three different seasons of the year. 


‘December, January | March, April, October | May, June, July, August 


and February. and November. and September. it 
From midnight to 3 a. m. 16.3 8.6 | 8.7 Peeeie.s 
» Zam» 6 » 13.9 4.3 | 3.8 9.5 
a FO se O. pr 12.1 4.4 5.1 8.7 
» 9 » » noon 10.0 | 3.8 | 5.1 8.7 
> noon =) 3 pm 12.1 20.8 | 19.7 15.8 
» 3pm» 6 » 12.4 | 26.1 220 a 17.9 
Lah he ot A 10.4 | 14.4 | 20.7 13.4 
» 9 » » midnight. 13.1 | 12.6 | 14.0 ’ 13.2 

TABLE 79. — Rainfall in 1866—1878. 


Showing how much per cent. of the total daily amount fell every six hours in the 
three different seasons of the year. 


| 


December, January | March, April, October | May, June, July, August 
and February. | and November. | and September. ea 
From midnight to 6 a.m. 30.2 | 12.9 12.5 22.3 
» 6am.» noon. 22.1 13.2 10.2 17.4 
» noon » 6 p.m 24.2 46.9 | 42.6 33.7 
» 6 pm. » midnight, - 23.5 27.0 34.7 26.6 
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Rainfall in 1866— 1878. 


Showing how much per cent. of the total daily amount fell from midnight to noon, and how 


much from noon to midnight, in the three different seasons of the year. 


December, January 


| March, April, October 


a 
| May, June, July, August 


Year. 

and February. and November. and September. he 

From midnight to noon. 52.3 26.1 | 22.7 39.7 
» noon » midnight. 47.7 73.9 | 77.3 60.3 
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Rainfall in 1866—1878. 


Showing how much per cent. of the total daily amount fell during the hours of the day, and 


how much during the hours of the night, in the three different seasons of the year. 


December, January 


and February. 


March, April, October 


May, June, July, August 
Year. 


and November. 


and September. 


From 6 a.m. to 6 p.m. 46.3 60.1 52.8 511 
» 6pm » 6 am 53.7 39.9 | 47.2 48.9 
| 
TABLE 82. — Rainfall in 1864—1878. 
Extreme values of the monthly and annual amount of rain. 
| | | | : j | ih 
January. “February. | March, | April. May. June. | July. | August. September.’ October. | November.' December.|} Year. 
| 
| | 
l 
mm. mm, mim. mim. mm. mim. mim, min. min. mm. mm. mm, mm, 
Largest monthly || 858 593 354 208 349 256 170 161 172 249 246 594 2504 
~and annual amount,|| in 1872. | in 1866. | in.1873. | in 1875. | in 1866. | in 1874. | in 1872. | in 1868. | in 1876. | in 1867, | in 1865. | in 1870. || in 1872. 
' | 
| | 
* ram, mm. | main. | init. mm. main, mim. Tm. mm. miu. mm. mm. mm. 
Smallest monthly | 170 109 54 23 10 1 1 () 0 0 33 73 1377 
! 
and annual amount.) in 4878. | in 1865. | in 1867, | in 1872. | in 1875. | in 4875. | in 1875. | in 4877. | in 1877. | in 1877. | in 1869. | in 1874. |) in 1868. 
| and 4877. 


276 . 


TABLE 88. — Rainfall in 1864—1878. Greatest amount of rain in twenty four hours. 


| / 

1864. | 1865. | 1866. | 1867, 1868. 1869. | 1870. 
mm. | Date mm. | Dat mm. | Date. | mm. | Date. | mm. | Date. | mm. | Date | mm. | Date 
January. | 61.8) 26 |124.5+ 42 | 37.8] 24 |1347| 10 | 37.3| 2 | 748] 6 | 48.2] 43 
February. 28.6) 5 | 24.4 17 126.4) 18 108.1 | 2 176.9 } 214, ALG mad | 58.8} 25 
March. 34.8| 8s |685| 17 | 503; 1-| 207; 2» |370| 2% |252| 7 |136/ 4 
eit /322/ 9 |701| 8 | 169) 2 | 147] 1 | 218] 6 | 437] 10 | 42a] 44 
May. 178| 2 | 50| 3 75.8; 45 | 10.4) 2 | 47) 27 | 232) 9 | 88.0) 6 
June. o29| 1 | 724) « | 42; 5 |422| 7 | set] 5 | ota] as |gze| 
July. 29.4| 94 153| 1 | 68) 95 | 26.8. 2 34.0) 45 | 59.0/ 9 1120) 24, 
August. 221} 5 | 701; 7 | 42] 29 | 74] 95 | 674) 4 2.9; 2 | 20.4] 22 
September. 12.0| 12 | 33.0| 2 | 348} 2 |273| 1 | 3.7] x |23.8/ 12 | 51.4}. 10 
Ortober 44.2) 41 | 19| 3 | 67.4] 96 104.7. 2 | 27.4) 29 | 521} 18 | 30.4) 29 
November. 25.3 7 91.9; 2 19.6 | 24 | 37.3 | 25 20.8 4 11.9} 22 42.5) 29 
December. 24.6| » | 846] 9% | 70.3) 99 119.5| 2 | 522| 13 71,8} 9 |106.2) 2 

aE) | | mae 4 5 

mm. | mm. inm. mm. mm. mm. | mm. 

ae 61.8 | 124.5 1758 | 184.7 76.9 74.8 | 142.5 
PPR ERD V, 15 P10 IL a I, 6 VI, 4. 

TABLE 88. — (Continued). 


| 1871. | 1872. | 1873. | 1874. | 1876. 18765 4 ants? 7) 1878. 
| | 

mm. | Date. | mm. | Date. | um. | Date. | mm. | Date. | mm. | Date. | min. | Date. | mm. | Date. | mm. | Date. 

January. 91.9; 26 |1081| 31 | 802) 2 | 863| 419 | 644) 7 (1369| 30 |1205| »5 | 339] 9 
February. 49.8| 4 | 76.0} 1 | 52.0) 21 | 45.3| 27 (130.8) 9 | 875} 9 |675| 8 | 478) 2 
March. 38.7, 1 | 882) 2% | 47.9] 19 | 53.0; % |387| 2 | 646; 5 |624| 12 |870| 8 
April. 310| 3 | 113} 2 | 565) 2 | 270) 1» |a10| 5 | 366 hte | 769} 1 | 386) 5 
May. 583; 7 | 43.0| 29 | 94] 95 72.9| 2 | 56) 4 |239| 5 | 210] 8 31.7| 9 
June. 37,5 ae a 33.4| 8 | 8.4 bo and 29 79.4 | 10 | 0.4 /10 ana 2 37.0) 10 isa41| 6 | 27.7) 19 
Joly. }25.6) 9 | 561] 1 | 74) 2 | 278} 6 | osltoaas| sai; | 10; « |139| 2 
August. | 15 30 | 22.8 | 10 | 25.6. 29 4) 31.8 | 3 16.2 | 27 | 15.6) 4 |Norain|  — | 10.7; 
September. 34.9| 1 | 288) a | 72/ 44 | 41} a 117.5) 24 “74.2 25 |Norain} — | 12.7) 25 
October. 57.0) 6 | 928) 3 | 121) 4 | 346) 417 65.3) vio. | 464) 42 Wem) oi) nape 
November. 83.4) 2 | 20.1) 45 16.3 2 64.8| 29 | 65.5) 412 | 29.4 4 | 20.0) 30 45.6| 22 
December. 103.6, 2 | 60.9) 48 25.8| 5 26.0: 1 | 3a5| 2 |e1s| » |59| 8 | ste] at 

I ie ADE ad | 

| mm. | mm. mm. mm. mm, mm. mm. mm. 

a 1036 | 108.1 80.2 | 863 130.8 136.9 | 129.5 87.0 
D120 a arate ais 19. =-4¢ tia, 1, 30. Pate ened) 


TABLE 84, 


Magn. and. Met. Obs. Batavia. IV. 


— Rainfall in 1866—1878. Largest hourly amount of rain. 


See 


‘ | z| 
1866. 1867. | 1868. 1869. | 1870. 1871. 
’ | | | 
| { | 
| Date and | | Date and Date and | Date and | | Date and | Date and 
min, | Spay min, eee mm, hone mim. Roun: | mm. | Baars mm. | mint) 
January. 17.2 | 15, 1p.m.| 92.4) 10, 2am.| 28.5 | 46, 4pm.| 31.0 27,10am., 22.8 7, 1pm.| 31.3 | 24, Mnight. 
February. 36.4 14, Gpm.| 39.3 | 20, 2am.) 18.8 | 26, 5am.| 42.4) 9, Mnight. 46.0 | 14, Mnight.| 24.5| 9, 4pm. 
March. 23.1| 6, 6pm.| 19.9] 20, 5pm.| 21.8) 14, 3p-m.| 12.4| 12, tpm.| 8.1] 4, 3pm.| 24.6] 4, 3pm. 
April. 15.9, 9, 2am} 6.9| 5, 7pm 15.2| 6, 9am.| 25.6} 10, 4p.m,| 25.5 | 14, 4pm.| 15.8} 3, 7pm. 
May. 65.4 | 15, Spm.| 8.9] 25, 7pm.| 4.7 | 97, Mnight.) 16.0 | 31, 7pm.| 20.2} 6, 7p.m.! 40.8 | 30, noon. 
June. 0.8| 5, 8am.| 7.9) 7 4pm.| 13.7| 5, 7pm.| 40.6] 18, 5pm.| 37.9| 4, 5pm.| 27.8) 3, 6pm. 
July. 5.8 | 93. Tpm.| 26.5} 2, 1pm 22.5 | 15, 3pm.| 36.4} 9, 8am.| 11.7 | 24, 5am. 8.8 | 24, 3pm 
August. 4.2} 29,11 pm.) 71| 25, 9pm.| 39.5 | 11, 2am.| 2.9] 20, 7pm.| 16.8) 1, 3pm.) 1.5 | 30,10pm 
September. 26.1 | 95,44am.| 16.4) 13,41pm.| 3.7) 24, 7pm.| 12.4] 44, 9pm.) 31.2] 10, 6pm.) 19.5] 1, 9pm 
October. 47.8 | 26, 5p.m.| 53.0) 18, 6 p.m 21.8} 28, 6pm.! 30.7| 2, 5pm.| 21.7) 29, 3pm.|} 45.7| 6, 8pm 
November. 18.9 A, Spm.| 25.3 | 12, 4 p.m 16.0} 4, 2pm.| 4.6) 30, 5pm.| 21.7] 41, 3pm 16.6 | 2, 3pm. 
| 
December. 46.9 | 99, noon, | 21.4| 34, 5am.| 20.4| 41, 7pm.) 46.6) 7, 1p.m.| 67.9! 5,41pm.| 32.0| 20, 4am. 
othe ee 
mim. mm. mm. | mm. mm, mim, 
Year. 65.4 92.4 39.5 | 46.6 | 67.9 45.7 
V, 15, 8 pm. | I, 10, 2 am. | VIII, 11,2am.! XI, 7, 1 p.m. | XT, 5, 11 pm.| X, 6, 8 p.m. 
TABLE S44 — (Continued). 
| | | 
1872. 1873. 1874. 1875 eee = 1876) 18771878. 
Date and | | Date and Date and | | Date and | Date and Date and | Date and 
eon hour. poe hour. eae hour. ae | hour. ea | hour. ae | hour. mee | hour. 
January. 40.4) 3, 5am.) 32.7| 24, 2pm.) 43.5) 19, 6am.) 21.8) 7, 8am.| 47,5) 50, 2am.) 42.8| 5, Mnight.) 19.9) 22, 8 p.m 
February. 29.0} 4, ree 26.9 | 21, Sp.m.| 24.2| 27, 3a.m.| 60.8| 9, 7a.m.| 35.1| 2, 6am. 50.0| 8, ipm.| 18.6) 7, 7am 
March. 72.1 | 28,10p.m.| 42,2 | 49,10am.| 44.0| 95. 5pm.| 27.1] 2 6pm. 64.6| 3, Mnight. 31.1 12, Yam. 51.9) 8 noon 
April. 4.1| 24, 6pm.| 15.5] 8, 2pm.| 5.9] 27, 8am.| 60.6) 3, 3pm.| 22.2| 13, 6pm.| 38.2 | 41,10 om 18.0 | 45, 1am 
May. 30.6 | 29,10 am.| 9.4| 23, 2pm.) 27.3 | 22, 4pm.| 3.2) 1, 8pm.| 18.5] 3, 3pm.| 20.9) 8 1pm.| 18.9) 27, 1pm 
June. 33.4 | 28, 4pm.| 7.6) 5, 6pm.| 45.5117, tam.| 0.4 HT ese) 33.2 | 13, 8p.m.| 19.6! 6, 4pm.| 27.6) 19, tam. 
, 6pm. 
July. 35.0 | 15, ipm.| 4.6] 23, 9pm.| 18.1] 6, 4pm.| 0.5 1 Moa sad 30.2 | 14, 7p.m.| 1.0) 14, 7p.m.| 13.7 | 22, 3pm 
| 34,44 p.m. 
August. 12.7 | 10, Sam.| 13.1 | 29, 8pm.| 29.3| 3, 3pm.} 15.3] 27, 7pm.| 9.6] 4, 8 p.m. |No rain — | 84) 14, 7pm 
} 
September. | 18.0 | 21, 9pm.| 2.0 | 135, 1p.m.| 45.2) 14, 1pm.) 17.4) 24, 7pm.) 64.6 | 25,11 p.m. |Norain) = — 6.7 | 27, 3p.m 
October. 65.2| 35, 6pm.| 6.3) 1, 3pm.) 28.1 | 16, 4pm.) 24.2 | 16, 3pm.) 28.0| 12, 6pm, |No rain | — 3.3 | 23, 7 p.m 
November. || 22.6 | 15, 1p.m.| 13.6 | 24, noon. | 25:8/| 10. 4pm.| 32.1) 12, 4pm.| 29.4] 4, 1pm.} 16.0| 30,11am.} 45.1 | 22, 6pm 
December. || 23.0} 18, 6am.| 17.4| 3, 5p.m.| 19.1 | 16, 5pm.) 18.0) 21, Jam.| 51.6) 19, 9 p.m. 33.3 | 8, ipm.| 29.9} 34, 8 p.m 
mim. mm. mm. mm. mm. mm. mm. 
Year. 72.1 42.2 “45.5 60.8 64.6 50.0 51.9 
III, 28, 10 p.m. | II, 19,10am./ Vi, 17, 1 am.| IL, 9, 7 am. |III, 3, Midnight.| If, 8, 1 p.m. | HI, 8, Noon. 
E IX, 25, 11 p.m. 
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